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REVERSE POLARITY 


BNC MALE BNC FEMALE BNC MALE 


*SMA, 2.9mm, 3.5mm & K CONNECTORS WILL MATE MECHANICALLY & ELECTRICALLY TO EACH OTHER. THE K CONNECTOR IS A TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY. 
**1.85mm, 2.4mm & V CONNECTORS WILL MATE MECHANICALLY & ELECTRICALLY TO EACH OTHER. THE V CONNECTOR IS A TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY.— 


SPECIFICATIONS SHOWN ARE INTENDED FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 


REVERSE POLARITY 
BNC FEMALE 


IRVINE, CA 92623-6759 
_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 
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*SMA, 2.9mm, 3.5mm & K CONNECTORS WILL MATE MECHANICALLY & ELECTRICALLY TO EACH OTHER. THE K CONNECTOR IS A TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPA 


SPECIFICATIONS SHOWN ARE INTENDED FOR IDENTICATION PURPOSES ONLY 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. “én 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK. 
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REVERSE POLARITY REVERSE POLARITY 
*SMA FEMALE SMA MALE SMA FEMALE 


*SMA, 2.9mm, 3.5mm & K CONNECTORS WILL MATE MECHANICALLY & ELECTRICALLY TO EACH OTHER. THE K CONNECTOR IS A TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY. 


SPECIFICATIONS SHOWN ARE INTENDED FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE; (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS; PASTERNACK.COM 
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REVERSE POLARITY 
TNC MALE 
*SMA, 2.9mm, 3.5mm & K CONNECTORS WILL MATE MECHANICALLY & ELECTRICALLY TO EACH OTHER. THE K CONNECTOR IS A TRADEMARK OF THE ANRITSU COMAPNY. 


SPECIFICATIONS SHOWN ARE INTENDED FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: ‘SALES@PASTERNACK. COM WEB ADDRESS: PASTERNACK. ue 
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MOST CUSTOM CABLE ASSEMBLIES CAN BE SHIPPED THE SAME DAY! 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


26.5 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA MALE TO SMA MALE 


THE CABLE BECOMES AN INTEGRAL PART OF THE SMA CONNECTOR RESULTING IN NO DISCONTINUITIES FOR 
BETTER ELECTRICAL PERFORMANCE THRU 26.5 GHz (35.0 GHz WHEN MATED WITH A *K CONNECTOR.) 
*THE K CONNECTOR IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY. 
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Frequency in GHz 
ELECTRICAL PROPERTIES 
Impedance 50 + 1 OHM 
Velocity of Propagation 69.5% 
Cut Off Frequency 35.0 GHz 
Max Operating Voltage 1900 Volts RMS 
Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 


RF Shielding 


MECHANICAL PROPERTIES 

Bend Radius Minimum 1.0 Inch 

Weight -4 oz/ft 

Temp Range -55°F + 400°F 

Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .036" Dia. 

Dielectric PTFE .116" Dia. 

Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .125” Dia. 

Jacket FEP .150" Dia. 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34286-6 6" $40.00 $37.20 $34.40 $32.00 
PE34286-12 12" 42.00 39.06 36.12 33.60 
PE34286-18 18" 44.00 40.92 37.84 35.20 
PE34286-24 24" 46.00 42.78 39.56 36.80 
PE34286-30 30” 48.00 44.64 41.28 38:40 
PE34286-36 36" 50.00 46.50 43.00 40.00 
PE34286-48 48" 54.00- 50.22 46.44 43.20 
PE34286-60 60" 58.00 53.94 49.88 46.40 
PE34286-72 72" 62.00 57.66 53.32 49.60 


Greater than 90 dB 


Performance 


90) 
es Os 2 A 
BRR Ome 
as a 


dB Loss / 100’ 


VSWR 


VSWR 


ELECTRICAL PROPERTIES 
NON-MAGNETIC 

Impedance 

Velocity of Propagation 
Cut Off Frequency 

Max Operating Voltage 
Nominal Capacitance 

RF Shielding 


6 7 8 910 11121314 


Frequency in GHz 


5 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 


8 
Frequency in GHz 


50 + 1 OHM 

69.5% oy 

35.0 GHz 

1900 Volts RMS 
29.4 pf/ft 
Greater than 90 dB 


MECHANICAL PROPERTIES 

Bend Radius Minimum 1.0 Inch 

Weight 6 oz/ft 

Temp Range -55°F + 400°F 

Inner Conductor bs SIL PLT Beryllium CU .036" Dia. 
Dielectric PTFE .116" Dia. 


Quter Conductor 


* Jacket 

Model No. Length 
PE3790-6 err = $ 
PE3790-12 12” 
PE3790-18 18" 
PE3790-24 24" 
PE3790-30 30” * 
PE3790-36 36" 
PE3790-48 48” 
PE3790-60 60" 
PE3790-72 72" 


SIL PLT Copper Ribbon .140" Dia. ~ 
FEP .165" Dia. 


1-24 25-49 = 50-99 100 + 
50.00 $46.50 $43.00 $40.00 
53.00 49.29 45.58 42.40 
56.00 52.08 48.16 44.80 
59.00 54.87 50.74 47.20 
62.00 57.66 53.32 49.60 
65.00 60.45 55.90 52.00 
71.00 66.03 61.06 56.80 
77.00 71.61 66.22 61.60 
83.00 77.19 71.38 66.40 
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PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 ; 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM — 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 
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26.5 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES 8 


SMA MALE TO SMA MALE RIGHT ANGLE 


THE CABLE BECOMES AN INTEGRAL PART OF THE SMA CONNECTOR RESULTING IN NO DISCONTINUITIES FOR BETTER 
ELECTRICAL PERFORMANCE THRU 26.5 GHz. 


Pertarmance Attenuation 


Pee 
aie a aaa 
i ee roe 
Hi 2 73% 45526: °7 53 SS 
Frequency in GHz 
oo Sraise ep 
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Frequency in GHz 
ELECTRICAL PROPERTIES : 
Impedance 50 + 1 OHM 
Velocity of Propagation 69.5% 
Cut Off Frequency 35.0 GHz 
Max Operating Voltage 1900 Volts RMS 
Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 
RF Shielding Greater than 90 dB 
MECHANICAL PROPERTIES 
Bend Radius Minimum 1.0 Inch 
Weight -4 oz/ft 
_ Temp Range -55°F + 400°F 
Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .036" Dia. 
Dielectric PTFE .116" Dia. 
Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .125" Dia. 


Jacket FEP .150" Dia. 


Model No. Length 1-2 25-49 50-99 100 + 


PE35418-6 6” $60.00 $55.80 $51.60 $48.00 
PE35418-12 a2e 62.00 57.66 53.32 49.60 
PE35418-18 18" 64.00 59.52 55.04 51.20 
PE35418-24 24" 66.00 61.38 56.76 52.80 
PE35418-30° 30" 68.00 63.24 58.48 54.40 
PE35418-36 36" 70.00 65.10 60.20 56.00 
PE35418-48 = 48" 74.00 68.82 63.64 59.20 
PE35418-60 60" 78.00 72.54 67.08 62.40 
PE35418-72 72". 82.00 76.26 70.52 65.60 


Performance Attenuation: 


dB Loss / 100° 
ami FI an 
Bae 
Taaoane 


fae eT a Ly 910 111213 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Frequency in GHz 


(ea 
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a 
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004273456 7 8 910 111273 14 15 1617 16 19 20 21 2223.24 25 26 
Frequency in GHz 
ELECTRICAL PROPERTIES 
NON-MAGNETIC 
Impedance _ 50+ 1 OHM 
Velocity of Propagation 69.5% 
Cut Off Frequency 35.0 GHz 
Max Operating Voltage 1900 Volts RMS 
Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 
RF Shielding Greater than 90 dB 
MECHANICAL PROPERTIES 
Bend Radius Minimum 1.0 Inch 
Weight -6 oz/ft 
Temp Range -55°F + 400°F 
Inner Conductor SIL PLT Beryllium CU .036" Dia. 
Dielectric PTFE .116" Dia. 
Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .140" Dia. 
Jacket FEP .165" Dia. 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE35420-6 6" . $80.00 $74.40 $68.80 $64.00 
PE35420-12 ek 83:00 77.19 71.38 66.40 
PE35420-18 18" 86.00 79.98 73.96 68.80 
PE35420-24 24" 89.00 82.77 76.54 71.20 
PE35420-30 30" 92.00 85.56 79.12 73.60 
PE35420-36 36" 95.00 88.35 81.70 76.00 
PE35420-48 48" 101.00 93.93 86.86 80.80 
PE35420-60 60” 107.00 99.51 92.02 985.60 
PE35420-72 72" 113.00 105.09 97.18 90.40 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 — IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE; (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


9 26.5 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES. 
SMA MALE RIGHT ANGLE TO SMA MALE RIGHT ANGLE 


THE CABLE BECOMES AN INTEGRAL PART OF THE SMA CONNECTOR RESULTING IN NO DISCONTINUITIES FOR BETTER 


ELECTRICAL PERFORMANCE THRU 26.5 GHz. 


Performance 


dB Loss / 100' 


34 5 6 7 B 910 1112131415 1617 18 1920 212225 24 25 26 
Frequency in GHz 


VSWR 


16 17 18 19 20 212223 24 25 26 
Frequency in GHz 


ELECTRICAL PROPERTIES 

Impedance 50+1 

Velocity of Propagation 69.5% 

Cut Off Frequency 35.0 GHz 

Max Operating Voltage 1900 Volts RMS 

Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 

RF Shielding Greater than 90 dB 

MECHANICAL PROPERTIES 

Bend Radius Minimum 1.0 Inch 

Weight -4 oz/ft 

Temp Range -55°F + 400°F 

Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .036" Dia. 

Dielectric PTFE .116” Dia. 

Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .125” Dia. 

Jacket FEP .150" Dia. 
Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99 100 + 
PE35422-6 6" $80.00 $74.40 $68.80 $64.00 
PE35422-12 12" 82.00 76.26 70.52 65.60 
PE35422-18 18" 84.00 78.12 72.24 67.20 
PE35422-24 24" 86.00 79.98 73.96 68.80 
PE35422-30 30” 88.00 81.84 75.68 70.40 
PE35422-36 36" 90.00 83.70 77.40 72.00 
PE35422-48 48" 94.00 87.42 80.84 75.20 
PE35422-60 60" 98.00 91.14 84.28 78.40 
PE35422-72 72", 102.00 94.86 87.72 81.60 


oeeeon 
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Frequency in GHz 
ELECTRICAL PROPERTIES 
NON-MAGNETIC 
Impedance 50 + 1 OHM 
Velocity of Propagation 69.5% 
Cut Off Frequency 35.0 GHz 
Max Operating Voltage 1900 Volts RMS 
Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 


RF Shielding Greater than 90 dB 


MECHANICAL PROPERTIES 

Bend Radius Minimum 1.0 Inch 

Weight -6 oz/ft 

Temp Range -55°F + 400°F 

Inner Conductor SIL PLT Beryllium CU .036" Dia. 

Dielectric PTFE .116" Dia. é 

Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .140” Dia. 

Jacket FEP .165" Dia. 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35424-6 6" $100.00 $93.00 $86.00 $80.00 
PE35424-12 12". 103.00 = 95.79 88.58 = 82.40 
PE35424-18 18" 106.00 98.58 91.16 84.80 
PE35424-24 24" 109.00 101.37 93.74 87.20 
PE35424-30 30" 112.00 104.16 96.32 89.60 
PE35424-36 36" 115.00 106.95 98.90 92.00 
PE35424-48 48" 121.00 112.53 104.06 96.80 
PE35424-60 60" 127.00 118.11 109.22 101.60 
PE35424-72 72" 133.00 123.69 114.38 106.40 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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26.5 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES 10 


‘ Performance Attenuation 

ELECTRICAL PROPERTIES 
Impedance 50 + 1 OHM 
Velocity of Propagation 69.5% 
Cut Off Frequency ~ 35.0 GHz : 
Max Operating Voltage 1900 Volts RMS Tg Tt] as 
Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 
RF Shielding Greater than 90 dB HH 

ey LT 

D Ria 
a as ine 
MECHANICAL PROPERTIES oe =< 
Bend Radius Minimum 1.0 Inch 0.0 123 45 6 7 8 910 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Weight -4 oz/ft 
Temp Range -55°F + 400°F 
Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .036" Dia. 
Dielectric PTFE .116" Dia. 
Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .125" Dia. 
Jacket FEP .150" Dia. 


SMA MALE TO SMA MALE RIGHT ANGLE 
SMA FEMALE BULKHEAD TO SMA FEMALE BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE BO2 ON PAGE 196 USE MOUNTING HOLE B02 ON PAGE 196 


Model No. Length -24 25-49 50-99 100 + Model _ No. Length 


1-24 1-24 25-49 = 50-99 100 + 
PE35475-6 6" $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 PE35421-6 6" $70.00 $65.10 $60.20 $56.00 
PE35475-12 12" 57.00» 53.01 © 49.02 «45.60 PE35421-12 12" 72.00» 66.96 +~=-«61.92 57.60 
PE35475-18 18" 59.00 54.87 50.74 47.20 PE35421-18 18" 74.00 68.82 63.64 += 59.20 
PE35475-24 24" 61.00 56.73 52.46 = 48.80 PE35421-24 24" 76.00» 70.68 += 65.36 += -60.80 
PE35475-30 30" 63.00 58.59 54.18 50.40 PE35421-30 30" 78.00 72.54 67.08 62.40 
PE35475-36 36" 65.00 60.45 55.90 52.00 PE35421-36 36" 80.00 74.40 68.80 64.00 
PE35475-48 48" «69.00 64.17 «59.34 55.20 PE35421-48 48" 84.00 78.12 72.24 ~—67.20 
PE35475-60 60" 73.00 67.89 62.78 58.40 PE35421-60 60" 88.00 81.84 75.68 70.40 
PE35475-72 72" 77.00 71.61 66.22 61.60 PE35421-72 72" 92.00» 85.56 = 79.12 73.60 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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18 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES 
N MALE TO SMA MALE 


oo, erformance Attenuation 
8 8 
i aoe 
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Frequency in GHz Frequency in GHz 
VSWR «so__WSWR 
etd Ld 1d 0 Pe a 
a eT ol eo ee 
5 eee al enw ane 
> = page Bia (i i el se 
see DS al Pn cid es 
pope TO Ya PS 
7 1.203 455 7 8 910 111213 1415 16 17 18 19 
Frequency in GHz Frequency in GHz 
ELECTRICAL PROPERTIES ELECTRICAL PROPERTIES 
Impedance 50 + 1 OHM NON-MAGNETIC 
Velocity of Propagation 69.5% Impedance 50 + 1 OHM 
Cut Off Frequency 35.0 GHz Velocity of Propagation 69.5% 
Max Operating Voltage 1900 Volts RMS Cut Off Frequency 35.0 GHz 
Nominal Capacitance 29.4 pf/ft Max Operating Voltage 1900 Volts RMS 
RF Shielding Greater than 90 dB Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 


RF Shielding 


Greater than 90 dB 


MECHANICAL PROPERTIES MECHANICAL PROPERTIES 

Bend Radius Minimum 1.0 Inch Bend Radius Minimum 1.0 Inch 

Weight -4 oz/ft Weight -6 oz/ft 

Temp Range -55°F + 400°F Temp Range -55°F + 400°F 

Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .036" Dia. Inner Conductor SIL PLT Beryllium CU .036" Dia. 

Dielectric PTFE .116" Dia. Dielectric PTFE .116" Dia. 

Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .125”" Dia. Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .140" Dia. 

Jacket FEP .150" Dia. Jacket FEP .165" Dia. 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99: 100 + 
PE33231-6 6" $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 PE33233-6 6" $60.00 $55.80 $51.60 $48.00 
PE33231-12 12" 57.00 53.01 49.02 45.60 PE33233-12 12" 63.00 58.59 54.18 50.40 
PE33231-18 18" 59.00 54.87 50.74 . 47.20 PE33233-18 18" 66.00 61.38 56.76 52.80 
PE33231-24 24" 61.00 56.73 52.46 48.80 PE33233-24 2a" 69.00 64.17 59.34 55.20 
PE33231-30 30" 63.00 58.59 54.18 50.40 PE33233-30 30" 72.00 66.96 61.92 57.60 k 
PE33231-36 36" 65.00 60.45 55.90 52.00 PE33233-36 36" 75.00 69.75 64.50 60.00 
PE33231-48 48" 69.00 64.17 59.34 55.20 PE33233-48 48" 81.00 75.33 69.66 64.80 
PE33231-60 60" 73.00 67.89 62.78 58.40 PE33233-60 60" 87.00 80.91 74.82 69.60 | 
PE33231-72 72" 77.00 71.61 66.22 61.60 PE33233-72 72" 93.00 86.49 79.98 74.40 : 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


: 
& 


18 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES 12 
N pee TO N MALE : 


dB Loss / 100’ 


Vo2 34: 5767 e 910 1112 1814 15 16 17 18 19 
Frequency in GHz 


VSWR 
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Performance Attenuation 
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Frequency in GHz 
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1058-4 
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Frequency in GHz 
ELECTRICAL PROPERTIES 
Impedance 50 + 1 OHM 
Velocity of Propagation 69.5% 
Cut Off Frequency 35.0 GHz 
Max Operating Voltage 1900 Volts RMS 
Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 


RF Shielding 


Greater than 90 dB 


Frequency in GHz 
ELECTRICAL PROPERTIES 
NON-MAGNETIC 
Impedance 50 + 1 OHM 
Velocity of Propagation 69.5% 
Cut Off Frequency 35.0 GHz 
Max Operating Voltage 1900 Volts RMS 
Nominal Capacitance 29.4 pf/ft 


MECHANICAL PROPERTIES 
4 Bend Radius | Minimum 1.0 Inch 

Weight -4 oz/ft 

Temp Range -55°F + 400°F 

Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .036" Dia. 

Dielectric PTFE .116" Dia. 

Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon 125" Dia. 

Jacket FEP .150" Dia. 
Model No. Length 1-24 «25-49 50-99 = 100 + 
PE33232-6 6" $60.00 $55.80 $51.60 $48.00 
PE33232-12 12" 62.00 57.66 53.32 49.60 
PE33232-18 18" 64.00 59.52 55.04 51.20 
PE33232-24 24" 66.00 61.38 56.76 . 52.80 
PE33232-30 30" 68.00 63.24 58.48 54.40 
PE33232-36 36" 70.00 65.10 60.20 56.00 
PE33232-48 48” 74.00 68.82 63.64 59.20 
PE33232-60 60” 78.00 72.54 67.08 62.40 

82.00 


PE33232-72 72" 


76.26 70.52 65.60 


RF Shielding Greater than 90 dB 


MECHANICAL PROPERTIES 

Bend Radius Minimum 1.0 Inch 

Weight ~ .6 oz/ft 

Temp Range -55°F + 400°F 

Inner Conductor SIL PLT Beryllium CU .036" Dia. 

Dielectric PTFE .116" Dia. 

Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .140" Dia. 

Jacket ; FEP .165" Dia. 
Model No. Length 1-24 25-49 . 50-99 100+ 
PE35028-6 6" — $65.00 $60.45 $55.90 $52.00 
PE35028-12 12” 68.00 63.24 58.48 54.40 
PE35028-18 18” 71.00 66.03 61.06 56.80 
PE35028-24 24" 74.00 68.82 63.64 59.20 
PE35028-30 30" 77.00 71.61 66.22 61.60 
PE35028-36 36" 80.00 74.40 68.80 64.00 
PE35028-48 48" 86.00 79.98 73.96 68.80 
PE35028-60 60” 92.00 85.56 79.12 73.60 
PE35028-72 72" 98.00 91.14 84.28 78.40 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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18 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES — 


Performance Attenuation 
HA 

3 (ooocone 

Se St 
ELECTRICAL PROPERTIES B 40 
Velocity of Propagation 69.5% 8 a 9 a BS 
Cut Off Frequency 35.0 Giz im 3.45 6-7-8 910 1112 13 14 15 1617 18°19 

_ Max Operating Voltage 1900 Volts RMS Frequency in GHz 

Nominal Capacitance 29.4 pf/ft VSWR 
RF Shielding Greater than 90 dB : 

ea 

é 
/ : > 103-44 + 

MECHANICAL PROPERTIES oot 34 5.6 7 8 910111213514 15 16 17 18 19 
Bend Radius Minimum 1.0 Inch Frequency in GHz 
Weight 4 oz/ft 
Temp Range -55°F + 400°F 
Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .036” Dia. 
Dielectric PTFE .116" Dia. 
Outer Conductor SIL PLT Copper Ribbon .125" Dia. 
Jacket FEP .150" Dia. 


TNC MALE TO TNC MALE TNC MALE TO SMA MALE 


Model_No. 

PE35423-6 

PE35423-12 
PE35423-18 
PE35423-24 
PE35423-30 
PE35423-36 
PE35423-48 
PE35423-60 
PE35423-72 


Length 1-24 25-49 50-99 100+ Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
6" $70.00 $65.10 $60.20 $56.00 PE35419-6 6" $60.00 $55.80 $51.60 $48.00 
12" 72.00 66.96 61.92 57.60 PE35419-12 12". «62.00» 557.66 53.32, «49.60 
18” 74.00 68.82 63.64 59.20 PE35419-18 18" 64.00 59.52. 55.08 51.20 
24" 76.00 70.68 65.36 60.80 : PE35419-24 24" 66.00 61.38 56.76 52.80 
30” 78.00 72.54 67.08 62.40 PE35419-30 30" 68.00 63.24 58.48 54.40 
36" 80.00 74.40 68.80 64.00 PE35419-36 ° 36" 70.00 65.10 60.20. - 56.00 
4g" 84.00 78.12 72.24 67.20 ~ PE35419-48 4g” 74.00 68.82 63.64 59.20 
60" 88.00 81.84 75.68 70.40 PE35419-60 60" 78.00 72.54 67.08 62.40 
72" 92.00 85.56 79.12 73.60 PE35419-72 72" 82.00 76.26 70.52 65.60 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


ELECTRICAL PROPERTIES 
Impedance 

Velocity of Propagation 
Cut Off Frequency 

Max Operating Voltage 
Nominal Capacitance 


50 + 2 OHM 
69.5% 

60.0 GHz 

1500 Volts RMS 
29.4 pf/ft 


40 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES 14 


RF Shielding Greater than 90 dB 
MECHANICAL PROPERTIES 

Bend Radius Minimum 1/2 Inch 

Weight Ay 175 oz/ft 

Temp Range ~55°F + 400°F 

Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .020" Dia. 
Dielectric - PTFE .066" Dia. 

Outer Conductor SIL PLT CU Ribbon & BRAID .080" Dia. 
Jacket FEP .095" Dia. 


2.9mm MALE TO 2.9mm MALE 


BS faen 7} 
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100 + Model _No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
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Model No. Length 


PE35591-6 6" $60.00 $55.80 $51.60 $48.00 PE35606-6 6" $66.00 $61.38 $56.76 $52.80 
PE35591-12 ide 62.00 57.66 53.32 49.60 PE35696-12 12" 68.00 63.24 58.48 54.40 
PE35591-18 18" 64.00 59.52 55.04 51.20 PE35606-18 18" 70.00 65.10 60.20 56.00 
PE35591-24 24" 66.00 61.38 56.76 52.80 PE35606-24 24" 72.00 66.96 61.92 57.60 
PE35591-30 30" 68.00 63.24 58.48 54.40 PE35606-30 30" 74.00 68.82 63.64 59.20 
PE35591-36 36" 70.00 65.10 60.20 56.00 PE35606-36 36" 76.00 70.68 65.36 60.80 
~ PE35591-48 48" 74.00 68.82 63.64 59.20 PE35606-48 48" 80.00 74.40 68.80 64.00 
- PE35591-60 60" 78.00 72.54 67.08 - 62.40 PE35606-60 60" 84.00 78.12 72.24 67.20 
PE35591-72 72" 82.00 76.26 70.52 _ 65.60 PE35606-72 72" 88.00 81.84 75.68 70.40 


50 GHz FLEXIBLE CABLE ASSEMBLIES 
2.4mm MALE TO 2.4mm MALE 


ELECTRICAL PROPERTIES 
Impedance : i 50 + 2 OHM 
Velocity of Propagation 69.5% 
Cut Off Frequency 60.0 GHz 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ ec eere ces Velteee nites as 
PE35611-6 6" $70.00 $65.10 $60.20 $56.00 pentaat Copaetconce 29.4 pf/ft 
ieldi Greater than 90 dB 
PE35611-12 12" «72.00» «66.96 «61.92 57.60 oe nialed 
PE35611-18 18" 74.00 68.82 63.64 59.20 
PE35611-24 24” 76.00 70.68 65.36 60.80 MECHANICAL PROPERTIES 
PE35611-30 30" 78.00 72.54 67.08 62.40 Bend Radius Minimum 1/2 Inch 
PE35611-36 36" 80.00 74.40 68.80 64.00 Weight .175 oz/ft 
PE35611-48 48" 84.00 78.12 72.24 67.20 Temp Range -55°F + 400°F 
_ PE35611-60 60" = 88.00 81.84 = 75.68 = 70.40 Inner Conductor SIL PLT CU Clad Steel .020" Dia. 
PE35611-72, 72" 92.00 ~ 85.56 79.12 73.60 Bi sleciric prrE’-066" Dias 
Outer Conductor SIL PLT CU Ribbon & BRAID .080" Dia. 
Jacket FEP .095" Dia. 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK:COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


52 OHM, RG8A/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 550-99 100 + 
PE3807-12 BF fe $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 
PE3807-24 24" 29.44 27.38 25.32 23.55 
PE3807-36 36" 30.28 28.16 26.04 4.22 
PE3807-48 48" 31.12 28.94 26.76 4.90 
PE3807-60 60" 31.96 29.72 27.49 25.57 
PE3807-72 72" 32.80 30.50 28.21 26.24 
PE3807-XX Any Price Upon Request 
53.5 OHM, RG55B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 = =25-49 50-99: 100 + 
PE3583-12 12" $17.60 $16.37 $15.14 $14.08 
PE3583-24 24" 18.20 16.93 15.65 14.56 
PE3583-36 36" 18.80 17.48 16.17 15.04 
PE3583-48 48” 19.40 18.04 16.68 15.52 
PE3583-60 60" 20.00 18.60 17.20 16.00 
PE3583-72 72" 20.60 19.16 17.72 16.48 
PE3583-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RGS8C/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3067-12 i2* $13.20 $12.28 $11.35 $10.56 
PE3067-18 18" 13.37 12.4. 11.50 10.70 
PE3067-24 24" 13.54 12.59 11.64 10.83 
PE3067-30 30" 13.71 12.75 11.79 10.97 
PE3067-36 36" 13.88 12.91 11.94 11.10 
PE3067-48 48" 14.22 13.22 12.23 11.38 
PE3067-60 60" 14.56 13.54 12.52 11.65 
PE3067-72 72" 14.90 13.86 12.81 11.92 
PE3067-84 84" 15.24 14.17 13.11 12.19 
PE3067-96 96" 15.58 14.49 13.40 12.46 
PE3067-108 108" 15.92 14.81 13.69 12.74 
PE3067-120 120" 16.26 15.12 13.98 13.01 
PE3067-144 144" 16.94 15.75 14.57 13.55 
PE3067-XXX Any Price Upon Request 
; 75 OHM, RGS9B/U COAX 
Model_ No. — Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3075-12 12" $14.30 $13.30 $12.30 $11.44 
PE3075-18 18" 14.47 13.46 12.44 11.58 
PE3075-24 24" 14.64 13.62 12.59 11.71 
PE3075-30 30" 14.81 13.77 12.74 1.85 
PE3075-36 36" 14.98 13.93 12.88 11.98 
PE3075-48 48” 15.32 14.25 13.18 12.26 
PE3075-60 60" 15.66 14.56 13.47 12.53 
PE3075-72 72" 16.00 14.88 13.76 12.80 
PE3075-84 84" 16.34 15.20 14.05 13.07 
PE3075-96 96" 16.68 15.51 14.34 13.34 
PE3075-108 108" 17.02 15.83 14.64 13.62 
PE3075-120 120" 17.36 16.14 14.93 13.89 
PE3075-144 144" 17.70 16.46 15.22 14.16 
PE3075-XXX Any Price Upon Request 
93 OHM, RG62A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3081-12 12" $16.50 $15.35 $14.19 $13.20 
PE3081-24 24" 16. 15.66 14.48 13.47 
PE3081-36 36" 17.18 15.98 14.77 13.74 
PE3081-48 48” 17.52 16.29 15.07 14.02 
PE3081-60 60" 17.86 16.61 15.36 14.29 
PE3081-72 72" 18.20 16.93 15.65 14.56 
PE3081-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3495-12 12" $17.60 $16.37 $15.14 $14.08 
PE3495-24 24" 19.80 18.41 17.03 15.84 
PE3495-36 36" 22.00 20.46 18.92 17.60 
PE3495-48 48" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3495-60 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3495-72 ae 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3495-XX » Any Price Upon Request 
75 OHM, RG179B/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3705-12 12" $17.60 $16.37 $15.14 $14.08 
PE3705-24 24" 18.40 17.11 15. 14.72 
PE3705-36 36" 19.20 17.86 16.51 15.36 
PE3705-48 48" 20.00 18.60 17.20 16.00 
PE3705-60 60” 20.80 19.34 17.89 16.64 
PE3705-72 72" 21.60 20.09 18.58 17.28 
PE3705-XX Any Price Upon Request 


BNC MALE TO BNC MALE 


50 OHM, RG174A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE3538-12 12" $17.60 $16.37 $15.14 
PE3538-24 24" 17.82 16.57 15.33 
PE3538-36 36" 18.04 16.78 15.51 
PE3538-48 a 18.26 16.98 . 15.70 
PE3538-60 60" 18.48 17.19 15.89 
PE3538-72 72" 18.70 17.39 16.08 
PE3538-84 84" 18.92 17.60 16.27 
PE3538-96 96" 19.14 17.80 16.46 
PE3538-108 108" 19.36 18.00 16.65 
PE3538-120 120" 19.58 18.21 16.84 
PE3538-144 144" 19.80 18.41 17.03 
PE3538-XXX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188A/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 
PE3470-12 12" $17.60 $16.37. $15.14 
PE3470-24 24 18.40 17.11 15.82 
PE3470-36 36" 19.20 17.86 16.51 
PE3470-48 4 20.00 18.60 17.20 
PE3470-60 60" 20.80 19.34 17.89 
PE3470-72 72" 21.60 20.09 18.58 
PE3470-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG213/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 
PE3749-12 12" $28.60 $26.60 $24.60 
PE3749-24 24" 29.44 27.38 25.32 
PE3749-36 36" 30.28 28.16 26.04 
PE3749-48 48" 31.12 28.94 26.76 
PE3749-60 60" 31.96 29.72 27.49 
PE3749-72 72" 32.80 30.50 28.21 
PE3749-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE erga 
Model No. Length 1-24 25-49 50-9 
PE3906-12 12" $31.90 $29.67 oie 
PE3906-24 24" 34.90 32.46 30.01 
PE3906-36 36" 37.90 35.25 32.59 
PE3906-48 48" 40.90 ace 35.17 
PE3906-60 60" 43.90 40.83 37.75 
PE3906-72 72" 46.90 43.62 40.33 
PE3906-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE3087-12 = $17.60 $16.37 $15.14 
PE3087-24 24" 18.7 17.3 16.08 
PE3087-36 36" 19.80 18.41 17.03 
PE3087-48 ia 20.90 19.44 17.97 
PE3087-60 60" 22.00 20.46 18.92 
PE3087-72 | en 23.10 21.48 19.87 
PE3087-84 84" 24.20 22.51 20.81 
PE3087-96 96" 25.30 23.53 21.76 
PE3087-108 108" 26.40 24.55 22.70 
PE3087-120 120" 27.50 25.58 23.65 
PE3087-144 144" 28.60 26.60 24.60 
PE3087-XXX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length . 1-24 25-49 50-99 
PE3584-12 12" $17.60 $16.37 $15.14 
PE3584-24 24" 18. 17.11 15. 
PE3584-36 36" 19.20 17.86 16.51 
PE3584-48 ~ 48" 20.00 18.60 17.20 
PE3584-60 60" 20.80 19.34 17.89 
PE3584-72 72" 21.60 20.09 18.58 
PE3584-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE3582-12 12" $17.60 $16.37 $15.14 
PE3582-24 24" 19. 18.41 17.03 
PE3582-36 36" 22.00 20.46 18.92 
PE3582-48 48" 24.20 22.51 3 
PE3582-60 e 26.40 24.55 22.70 
PE3582-72 72" 28.60 26.60 24.60 
PE3582-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


WEB ADDRESS: PAST ERNACK.COM 


50 OHM, RG402/U (.141” BARE COPPER) 
Length 


Model No. 


50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED ALUMINUM) 
Length 


Model _No. 
PE34164-6 

PE34164-12 
PE34164-18 
PE34164-24 
PE34164-36 
PE34164-48 
PE34164-60 
PE34164-XX 


50 OHM, PE-SR402FL (.141” RE-SHAPABLE) 
Length 


Model No. 


50 OHM, PE-047SR (.047” BARE COPPER) 
Length 


Model No. 
PE34177-6 

PE34177-12 
PE34177-18 
PE34177-24 
PE34177-36 
PE34177-48 
PE34177-60 
PE34177-XX 


50 OHM, PE-SRO47AL (.047” TINNED ALUMINUM) 
Length 


Model_No. 
PE34168-6 

PE34168-12 
PE34168-18 
PE34168-24 
PE34168-36 
PE34168-48 
PE34168-60 
PE34168-XX 


50 OHM, PE-SRO47FL (.047” RE- PAE MLEL 


6" 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
BNC MALE TO BNC MALE 


1-24 


1-24 


1-24 


1-24 
$44.00 
45.50 
47.00 
48.50 
51.50 
54.50 
57.50 


1-24 
$49.50 
51.00 
52.50 
54.00 
57.00 
60.00 
63.00 


25-49 50-99 
$33.76 $31.22 
35.1 32.51 
36.55 33.80 
37.94 35.09 
40.73 37.67 
43.52 40.25 
46.31 42.83 


Price Upon Request 


25-49 50-99 
$37.85 $35.00 
39.25 36.29 
40.64 37.58 
42.04 38.87 
44.83 41.45 
47.62 44.03 

50.41 46.61 


Price Upon Request 


25-49 50-99 
$37.85 $35.00 
39.25 36.29 
40.64 37.58 
42.04 38.87 
44.83 41.45 
47.62 44.03 
50.41 46.61 


Price Upon Request 


25-49 50-99 
$40.92 $37.84 
42.32 39.1 
43.71 40.42 
45.11 41.71 
47.90 44.29 
50.69 46.87 
53.48 49.45 


Price Upon Request 


25-49 50-99 


47.43 43.86 
48.83 45.15 
50.22 46.44 
53.01 49.02 
55.80 51.60 
58.59 54,18 


Price Upon Request 


100 + Model No. 
$29.04 PE3678-6 

30.24 PE3678-12 
31.44 PE3678-18 
32.64 PE3678-24 
35.04 PE3678-36 
37.44 PE3678-48 
39.84 PE3678-60 

PE3678-XX 


100 + Model _No. 

$32.56 PE34162-6 
33.76 PE34162-12 
34.96 PE34162-18 
36.16 PE34162-24 

38.56 PE34162-36 
40.96 PE34162-48 
43.36 PE34162-60 
PE34162-XX 


100 + Model No. 
$32.56 PE3776-6 
33.76 PE3776-12 
34.96 PE3776-18 
36.16 PE3776-24 
38.56 PE3776-36 
40.96 PE3776-48 
43.36 PE3776-60 
PE3776-XX 


100 + Model_No. 
$35.20 PE34170-6 

36.40 PE34170-12 
37.60 PE34170-18 
38.80 PE34170-24 
41.20 PE34170-36 
43.60 PE34170-48 
46.00 PE34170-60 

PE34170-XX 


100 + Model _No. 
$39.60 PE34175-6 

40.80 PE34175-12 
42.00 PE34175-18 
43.20 PE34175-24 
45.60 PE34175-36 
48.00 PE34175-48 
50.40 PE34175-60 

PE34175-XX 


Length 1-24 
6" $37.40 
12" 38.90 
18" 40.40 
24" 41.90 
36" 44.90 
48" 47.90 
0 50.90 
y 


Length 1-24 
6" = $41.80 
12" 43.30 
18" 44.80 
24" 46.30 
36" 49.30 
48" 52.30 
60" 55.30 
Any 


Length 1-24 
6" $41.80 
12" 43.30 
18" 44.80 
24" 46.30 
36" 49.30 
4g" 52.30 
60” 55.30 
Any 


Length 1-24 
6" $55.00 
104 58.00 
18" 61.00 
24" 64.00 
36" 70.00 
4g" 76.00 
60" 82.00 
Any 


Length 1-24 
6" $60.50 
12" 63.50 
18" 66.50 
24" 69.50 
36" 75.50 
43" 81.50 
60” 87.50 
Any 


50 OHM, RG405/U (.085” BARE COPPER) 


25-49 50-99 
$34.78 $32.16 
36.1 33.45 
37.57 34.74 
38.97 36.03 
41.76 38.61 
44.55 41.19 
47.34 43.77 


Price Upon Request 


25-49 50-99 
$38.87 $35.95 
40.27 37.2 
41.66 38.53 
43.06 39.82 
45.85 42.40 
48.64 44.98 
51.43 47.56 


Pri ce Upon Request 


25-49 50-99 
$38.87 $35.95 
40.27 37.24 
41.66 38.53 
43.06 39.82 
45.85 42.40 
48.64 44.98 
51.43 47.56 


Price Upon Request 


50 OHM, RG401/U (.250” BARE ge eae 


25-49 50-99 
$51.15 $47.30 
53.94 49.88 
56.73 52.46 
59.52 55.04 
65.10 60.20 
70.68 65.36 
76.26 70.52 


Price Upon Request 


25-49 50-99 


59.06 54.61 
61.85 57.19 
64.64 59.77 
70.22 64.93 
75.80 70.09 
81.38 75.25 


Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR405AL (.085” TINNED ALUMINUM) 


50 OHM, PE-SR405FL (.085” RE- “chp begr ah 


50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED ALUMINUM) 


100 + 


50 OHM, PE-SR401FL (.250” vacunerderneEA 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 0 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34173-6 6" $49.50 $46.04 $42.57 ae PE34166-6 6" $60.50 $56.27 $52.03 $48.40 
PE34173-12 12" 51.00 47.4, 43. 40.80 PE34166-12 12” 63.50 59.06 54.61 50.80 
PE34173-18 18" 52.50 48.83 45.15 42.00 PE34166-18 18" 66.50 61.85 57.19 53.20 
PE34173-24 24" 54.00 50.22 46.44 43.20 PE34166-24 24" 69.50 64.64 59.77 55.60 
PE34173-36 36" 57.00 53.01 49.02 45.60 PE34166-36 36" 75.50 70.22 64.93 60.40 
PE34173-48 48” 60.00 55.80 51.60 48.00 PE34166-48 438” 81.50 75.80 70.09 65.20 
PE34173-60 60" 63.00 58.59 54.18 50.40 PE34166-60 60” 87.50 81.38 75.25 70.00 
PE34173-XX Any Price Upon Request PE34166-XX Any Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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Model _No. 
PE3327-12 
PE3327-24 
PE3327-36 
PE3327-48 
PE3327-60 
PE3327-72 
PE3327-XX 


Model No. 
PE3020-12 
PE3020-24 
PE3020-36 
PE3020-48 
PE3020-60 
PE3020-72 
PE3020-XX 


Model No. 
PE3508-12 
PE3508-24 
PE3508-36 


PE3508-72 
PE3508-XX 


Length 1-24 


12" = $36.30 

37.14 
36" 37.98 
48" 38.82 
60" 39.66 
72" 40.50 
Any 


25-49 50-99 
$33.76 $31.22 
34,54 31.9 
35.32 32.66 
36.10 33.39 
36.88 34.11 
37.67 34.83 


Price Upon Request 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Length 1-24 


125 $20.90 
24" 21.24 
36” 21.58 
48" 21.92 
60" 22.26 
72" 22.60 
Any 


25-49 50-99 
$19.44 $17.97 
19.75 18.27 
20.07 18.56 
20.39 18.85 
20.70 19.14 
21.02 19.44 


Price Upon Request 


75 OHM, RGS9B/U COAX 


Length 1-24 


12" = $23.10 
24" 23. 
36” 23.78 
48" 24.12 
60" 24.46 
72" 24.80 
Any 


25-49 50-99 
$21.48 $19.87 
21.80 20.1 
22.12 20.45 
22.43 20.74 
22.75 21.04 
23.06 21.33 


Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3082-12 
PE3082-24 
PE3082-36 
PE3082-48 
PE3082-60 
PE3082-72 
PE3082-XX 


Model No. 
PE3460-12 


PE3460-72 
PE3460-XX 


Model No. 
PE3054-12 
PE3054-24 
PE3054-36 
PE3054-48 
PE3054-60 
PE3054-72 
PE3054-XX 


Model No. 
PE3113-12 
PE3113-24 
PE3113-36 
PE3113-48 
PE3113-60 
PE3113-72 
PE3113-XX 


Length 1-24 25-49 50-99 
32% $27.50 $25.58 $23.65 
24" 29.70 27.62 25.54 
36" 31.90 29.67 27.43 
48" 34.10 31.71 29.33 
60" 36.30 33.76 31.22 
Ja 38.50 35.81 33.11 
Any Price Upon Request 

50 OHM, RG174A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 
12" $28.60 $26.60 $24.60 
24" 28. 26.80 24.79 
36" 29.04 27.01 24.97 
48” 29.26 27.21 25.16 
60" 29.48 27.42 25.35 
72" 29.70 27.62 25.54 
Any Price Upon Request 


75 OHM, RG179B/U COAX 


Length 1-24 25-49 50-99 
12" $29.70 $27.62 $25.54 
24" 30.50 28.37 26.23 
36" 31.30 29.11 26.92 
48" 32.10 29.85 27.61 
60" 32.90 30.60 28.29 
72" 33.70 31.34 28.98 
Any Price Upon Request 

50 OHM, RG188A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 
12" $29.70 $27.62 $25.54 
24" 30.50 28.37 26.23 
36" 31.30 29.11 26.92 
48” 32.10 29.85 27.61 
60" 32.90 30.60 28.29 
72" 33.70 31.34 28.98 
Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


BNC MALE TO BNC MALE RIGHT ANGLE 


50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3330-12 
PE3330-24 
PE3330-36 
PE3330-48 
PE3330-60 
PE3330-72 
PE3330-XX 


Model No. 
PE3355-12 
PE3355-24 
PE3355-36 
PE3355-48 
PE3355-60 
PE3355-72 
PE3355-XX 


Length 1-24 = 25-49. 550-99 100 + 
12" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
24" 39.40 36.64 33. 31.52 
36" 41.40 38.50 35.60 33.12 
48" 43.40 40.36 37.32 34.72 
60" 45.40 42.22 39.04 36.32 
72" 47.40 44.08 40.76 37.92 
Any Price Upon Request 
50 OHM, RG213/U COAX 

Length 1-24 =6.25-49 = 50-99 100 + 
12° $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
24" 37.14 34.54 31.94 29.71 
36" 37.98 35.32 32.66 30.38 
48” 38.82 36.10 33.39 31.06 
60" 39.66 36.88 34.11 31.73 
72" 40.50 37.67 34.83 32.40 
Any Price Upon Request 


50 OHM, Re214/0 COAX, ee SHIELDED 


Model No. 

PE3325-12 
PE3325-24 
PE3325-36 
PE3325-48 
PE3325-60 
PE3325-72 
PE3325-XX 


"Length 


3 is 
= 


fe % 
ssaose,. 


ssssesiy 


25-49 
$34.78 
37.57 
40.36 
43.15 
45.94 
48.73 


50-99 100 + 
$32.16 $29.92 
34.74 32.32 
37.32 34.72 
39.90 37.12 
: 39.52 
-06 41.92 


4 
Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 


PE3689-XX 


Model No. 


PE3332-12 
PE3332-24 
PE3332-36 


PE3332-XX 


“Length 1-24 = 25-49 
12" $26.40 $24.55 
24" 27.50 25.58 
36" 28.60 26.60 
43” 29.70 27.62 
60" 30.80 28.64 
12 31.90 29.67 
Any 
50 OHM, RG316/U COAX 

Length 1-24 25-49 
12" = $29.70 = $27.62 
24" 30.50 28.37 
36" 31.30 29.11 
48" 32.10 29.85 
60" 32.90 30.60 
72" 33.70 31.34 
Any 


30-99 100 + 
$22.70 $21.12 
23.6 22.00 
24.60 22.88 
25.54 23.76 
26.49 24.64 


Price Upon Request 


50-99 100 + 
$25.54 $23.76 
26.23 24.40 
26.92 25.04 
27.61 25.68 
28.29 26.32 
28.98 26.96 


Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3358-12 
PE3358-24 
PE3358-36 
PE3358-48 
PE3358-60 
PE3358-72 
PE3358-XX 


Length 


Model No. "Length 
PE3116-12 12” 
PE3116-24 24" 
PE3116-36 36” 
PE3116-48 48" 
PE3116-60 60" 
PE3116-72 72" 
PE3116-XX Any 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


1-24 
$37.40 
39.40 
41.40 
43.40 
45.40 
47.40 


25-49 


50-99 = 100 + 
$32.16 $29.92 
33.88 31.52 
35.60 3.12 
37.32 34.72 
39.04 36.32 
40.76 37.92 


Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U cy, DOUBLE SHIELDED 
1-24 25-49 50-99 


35.81 


$23.65 $22.00 
25.54 23.76 
27.43 25.52 
29.33 27.28 
31.22 29.04 
33.11 30.80 


Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


Model No. 


PE3378-12 
PE3378-24 
PE3378-36 
PE3378-48 
PE3378-60 
PE3378-72 
PE3378-XX 


Model No. 
PE3025-12 
PE3025-24 
PE3025-36 
PE3025-48 
PE3025-60 
PE3025-72 
PE3025-XX 


PE3935-XX 


Model No. 


Model No. 


Model No. 
PE3351-12 


PE3351-36 


PE3351-72 
PE3351-XX 


BNC MALE RIGHT ANGLE TO BNC MALE RIGHT ANGLE 


52 OHM, RG8A/U COAX 
Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


12" $44.00 $40.92 $37.84 $35. 
24" 44.84 41.70 38.56 F 


60" 47.36 44.04 40.73 2 
72" 48.20 44.83 41.45 é 
Any Price Upon Request 

50 OHM, RGS8C/U COAX 


Length = 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $28.60 : 
24" 28.94 26.91 24.89 23.15 
36" 29.28 
48" 29.62 27.55 25.47 
60" 29.96 27.86 25.77 23.97 


72" 30.30 28.18 26.06 24.24 
Any Price Upon Request 
75 OHM, RG59B/U COAX 
Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 
24 31.14 28.96. 26.7 24.91 
36" 31.48 29.28 27.07 25.18 
ie 31.82 29.59 27.37 25.46 


eie4 32.50 30.23 27.95 26.00 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Length 


1-24 25-49 
12° $34.10 
24" 36.30 33.76 31.22 
36" 38.50 35.81 33.11 30.80 
48" 40.70 37.85 35.00 32.56 
60" 42.90 39.90 36.89 34.32 


50-99 100 + 


72" 45.10 41.94 38.79 36.08 
Any _ Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX . 
Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
es $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
24" 37.62 34.99 32.35 30.10 
36" 37.84 35.19 32.54 30.27 
48" 38.06 35.40 32.73 . 30.45 
60" 38.28 35.60 32.92 30.62 
ten 38.50 35.81 33.11 30.80 
Any Price Upon Request 
75 OHM, RG179B/U COAX 
Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12° $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
24 37.10 34.50 31.9 29.68 


Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Length =§ 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
24" 37.10 34.50 31.91 29.68 


36” 37.90 35.25 32.59 30.32 
48" 38.70 35.99 - 
60" 39.50 : 
72" 40.30 37.48 34.66 

Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7454 


50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 


PE3381-12 
PE3381-24 


PE3381- 60 
PE3381-72 
PE3381-XX 


Model No. 
PE3384-12 


Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$37.85 $32.56 
24" 42.70 39.71 36.72 34.16 
36" 44.70 41.57 38.44 35.76 
48" 46.70 43.43 40.16 37.36 
60" 48.70 45.29 41.88 38.96 
72" 50.70 47.15 43.60 40.56 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG213/U COAX 
Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


iz $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
24" 44.84 41.70 38.56 35.87 
‘ 45.68 48 39.28 36.54 


Any Price Upon Request 


50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3370-12 
PE3370-24 
PE3370-36 
PE3370-48 
PE3370-60 
PE3370-72 
PE3370-XX 


‘Lenath 1-24 25-49 50-99 100 + 
12” $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
24" 47.00 43.71 40.42 37.60 
36" 50.00 46.50 43.00 40.00 
48” 53.00 49.29 45.58 42.40 
60" 56.00 52.08 48.16 44.80 
72" 59.00 54.87 50.74 47.20 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 


PE3816-12 
PE3816-24 


PE3816- 72 
PE3816-XX 


Model No. 


PE3842-12 
PE3842-24 


Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


72" 38.50 -81 33.11 30.80 
Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 


24" 37.10 34.50 31.91 
36" 37.90 35.25 32.59 30.32 
48" 38.70 ~ 35.99 
60" 39.50 36.74 33.97 31.60 
72" 40.30 37.48 34.66 32.24 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 


PE3389-60 
PE3389-72 
PE3389-XX 


Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
a2" $40.70 $37.85 $32.56 
24" 42.70 39.71 36.72 34.16 
36" 44.70 41.57 38.44 35.76 
48" 46.70 43.43 40.16 37.36 
60" 48.70 45.29 
72" 50.70 47.15 43.60 40.56 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Mode} No. 
PE3458-12 
PE3458-24 
PE3458-36 
PE3458-48 
PE3458-60 
PE3458-72 
PE3458-XX 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $34.10 $31.71 $29.33 $27.28 


24" 36.30 33.76 31.22 
36" 38.50 35.81 33.11 30.80 
48" 40.70 37,85 35.00 32.56 
60" 42.90 39.90 36.89 34.32 
° 41.94 38.79 36.08 
Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


18 


Model No. 
PE3360-12 
PE3360-24 
PE3360-36 
PE3360-48 
PE3360-60 
PE3360-72 
PE3360-XX 


Model No. 


PE3375-12 
PE3375-24 
PE3375-36 
PE3375-48 
PE3375-60 
PE3375-72 


PE3375-XX. 


Model No. 
PE3047-12 
PE3047-24 
PE3047-36 
PE3047-48 
PE3047-60 
PE3047-72 
PE3047-XX 


Mode] No. 
PE3792-12 
PE3792-24 
PE3792-36 
PE3792-48 
PE3792-60 
PE3792-72 
PE3792-XX 


Model No. 
PE3368-12 
PE3368-24 
PE3368-36 
PE3368-48 
PE3368-60 
PE3368-72 
PE3368-XX 


BNC MALE TO BNC FEMALE 


52 OHM, RG8A/U COAX 

Length 1-24 25-49 = 50-99 
12" $30.80 $28.64 $26.49 
24" 31.64 29.43 27.21 
36" 32.48 30.21 27.93 
48” 33.32 30.99 28.66 
60" 34.16 31.77 29.38 
72" 35.00 32.55 30.10 
Any Price Upon Request 


52 OHM, RG8A/U COAX 


Length 
12" 


50 OHM, RG58C/U COAX 


Length 
12" 


75 OHM, RGS9B/U COAX 


Length 
12" 
24" 
36” 

- i 
60" 
72" 
Any 


93 OHM, RG62A/U COAX 


Length 
12" 


1-24 


1-24 
$15.40 
15.74 
16.08 
16.42 
16.76 
17.10 


1-24 
$17.60 
17.94 
18.28 
18.62 
18.96 
19.30 


1-24 
$17.60 
17.94 
18.28 
18.62 
18.96 
19.30 


25-49 
$18.41 
18.97 
19.53 
20.09 
20.65 
21.20 


Price Upon Request 


25-49 
$14.32 
14.64 
14.95 
15.27 
15.59 
15.90 


50-99 
$13.24 
13.54 
13.83 
14.12 
14.41 
14.71 


Price Upon Request 


25-49 
$16.37 
16.68 
17.00 
17.32 
17.63 
17.95 


50-99 
$15.14 
15.43 
15.72 
16.01 
16.31 
16.60 


Price Upon Request 


25-49 
$16.37 
16.68 
17.00 
17.32 
17.63 
17.95 


Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
- PE3777-12 
PE3777-24 


PE3777-36 


PE3777-48 
PE3777-60 
PE3777-72 
PE3777-XX 


Model No. 
PE3674-12 
PE3674-24 
PE3674-36 
PE3674-48 
PE3674-60 
PE3674-72 
PE3674-XX 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


Length 
12" 
24" 
36" 
48" 
60" 
72" 
Any 


1-24 


25-49 


50-99 


Price Upon Request 


50 OHM, RS17400 COAX 


Length 


wis c 
23.32 
23.54 
23.76 
23.98 
24.20 


25-49 
$21.48 
21.69 
21.89 
22.10 
22.30 
22.51 


50-99 
$19.87 
20.06 
20.24 
20.43 
20.62 


20.81 


Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


. Model No. 


PE3354-12 
PE3354-24 
PE3354-36 
PE3354-48 
PE3354-60 
PE3354-72 
PE3354-XX 


Model No. 
PE3901-12 
PE3901-24 
PE3901-36 
PE3901-48 
PE3901-60 
PE3901-72 
PE3901-XX 


Model No. 
PE3949-12 
PE3949-24 
PE3949-36 
PE3949-48 
PE3949-60 
PE3949-72 
PE3949-XX 


75 OHM, RG1 beth COAX 


Length 


1-24 


5-49 50-99 
oie $18.92 
21.2 19.61 
21.95 20.30 
22.69 20.98 
23.44 21.67 
24.18 22.36 


Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Length 


1-24 
$22.00 


22.80 - 


23.60 
24.40 
25.20 
26.00 


25-49 50-99 
$20.46 $18.92 
21.20 19.61 
21.95 20.30 
22.69 20.98 
23.44 21.67 
24,18 22.36 


Price Upon Request 


50 OHM, ne213/u COAX. 


Length 


Model No. ‘Length 
PE3371-12 12" 
PE3371-24 24" 
PE3371-36 36" 
PE3371-48 48" 
PE3371-60 60" 
PE3371-72 72" 
PE3371-XX Any 


1-24 


25-49 50-99 
$28.64 $26.49 
29.43 27.21 
30.21 27.93 
30.99 28.66 
31.77 29.38 
32.55 30.10 


Price Upon Request 


50 OHM, RG214/U COAX, pan bse 
1-24 25-49 50-99 


$32.74 $30.27 
35.53 32. 
38.32 35.43 
41.11 38.01 
43.90 40.59 
46.69 43.17 


Price Upon meee 


: 


ae 16 
30.56 
32.96 
35.36 
37.76 
40.16 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE eel seopye toe 


Model No. ‘Length 1-24 25-49 

PE3606-12 12% $19.80 $18.41 oO 03 
PE3606-24 24" 20.90 19.44 17.97 
PE3606-36 36" 22.00 20.46 18.92 
PE3606-48 48" 23.10 21.48 19.87 
PE3606-60 60" 24.20 22.51 20.81 
PE3606-72 72" 25.30 23.53 21.76 
PE3606-XX Any Price Upon Request 

50 oes Res16/8 COAX 

Model No. Length 25-49 50-99 
PE3079-12 12" ea $20.46 $18.92 
PE3079-24 24" 22.80 21.20 19.61 
PE3079-36 36" 23.60 21.95 20.30 
PE3079-48 48" 24.40 22.69" 20.98 
PE3079-60 60" 25.20 23.44 21.67 
PE3079-72 72" 26.00 24.18 22.36 
PE3079-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3627-12 
PE3627-24 
PE3627-36 
PE3627-48 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Length 
12" 


IRVINE, CA 92623-6759 


1-24 


25-49 50-99 
$20.46 $18.92 
22.51 20.81 
24.55 22.70 
26.60 24.60 
28.64 26.49 
30.69 28.38 


Price Upon Request 


U.S.A. 


] 

: 

BNC MALE TO BNC FEMALE BULKHEAD 20 
USE MOUNTING HOLE BOG ON PAGE 196 

All cable assemblies on this page utilize standard 50 ohm interface connectors 


52 OHM, RG8A/U COAX 


50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 1-24 24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3440-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 PE3446-12 12” $37.40 $34.78 $32.16 — $29.92 
PE3440-24 24" 37.14 34.54 31.9 29.71 PE3446-24 24" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3440-36 36" 37.98 35.32 32.66 30.38 PE3446-36 36" 41.40 38.50 35.60 33.12 
PE3440-48 48" ~ 38.82 36.10 33.39 31.06 PE3446-48 438" 43.40 40.36 37.32 34.72 
PE3440-60 60" 39.66 36.88 34.11 31.73 PE3446-60 60" 45.40 42.22 39.04 36.32 
PE3440-72 Te 40.50 37.67 34.83 32.40 PE3446-72 72" 47.40 44.08 40.76 37.92 
_PE3440-XX Any Price Upon Request PE3446-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RGS8C/U COAX 50 OHM, Re213/0 renee 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 5 100 + 
PE3649-12 32, $20.90 $19.44 $17.97 $16.72 PE3450-12 pas ae ie ot 22 $29.04 
PE3649-24 24" 21.24 19.75 18.27 16.99 PE3450-24 24" 37.14 34.54 31.94 29.71 
PE3649-36 36" 21.58 20.07 18.56 17.26 PE3450-36 36" 37.98 35.32 32.66 30.38 
PE3649-48 48" 21.92 20.39 - 18.85 17.54 PE3450-48 48" 38.82 36.10 33.39 31.06 
PE3649-60 60” 22.26 20.70 19.14 17.81 PE3450-60 60" 39.66 36.88 34.11 31.73 
PE3649-72 72" 22.60 21.02 19.44 18.08 PE3450-72 72" 40.50 37.67 34.83 32.40 
PE3649-XX Any Price Upon Request PE3450-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RG59B/U COAX 50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3103-12 12" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 PE3427-12 12" $46.20 $42.97 $39.73 $36.96 
PE3103-24 24" 22.34 20.78 19.21 17.87 PE3427-24 24" 49.20 45.76 42.31 39.36 
PE3103-36 36" 22.68 21.09 19.50 18.14 PE3427-36 36" 52.20 48.55 44.89 41.76 
PE3103-48 48" 23.02 21.41 19.80 18.42 PE3427-48 48" 55.20 51.34 47.47 44.16 
PE3103-60 60" 23.36 21.72 20.09 18.69 PE3427-60 60" 58.20 54.13 50.05 46.56 
PE3103-72 72" 23.70 22.04 20.38 18.96 PE3427-72 72" 61.20 56.92 52.63 48.96 
PE3103-XX Any Price Upon Request PE3427-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, maiscee COAX, aries SHIELDED 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 50-99 =: 100 + Model No. Length 1:24 =6.25-49 50-99 100 + 
PE3436-12 12" hae ce $25.58 $23.65 $22.00 PE3557-12 32" $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 
PE3436-24 24" 29.70 27.62 25.54 23.76 PE3557-24 24" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3436-36 36" 31.90 29.67 27.43 25.52 PE3557-36 36" 27.50 25.58 23.65 22.00 
, PE3436-48 48" 34.10 31.71 29.33 27.28 PE3557-48 48" 28.60 26.60 24.60 22.88 

PE3436-60 60" 36.30 33.76 31.22 29.04 PE3557-60 60" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3436-72 ja 38.50 35.81 33.11 30.80 PE3557-72 72" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3436-XX Any Price Upon Request PE3557-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, vary be soe 50 OHM, RG31 oe EOAX 
Model No. Length 1-24 =. 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99: 100 + 
PE3431-12 12" $28.60 $26. 60 $24.60 $22.88 PE3854-12 a2” $28.60 $26. 60 $24.60 $22.88 
PE3431-24 24 28. 26.80" 24.79 23.06 PE3854-24 24" 29.40 27.34 25.28 23.52 
PE3431-36 be 29.04 27.01 24.97 23.23 PE3854-36 36" 30.20 28.09 25.97 24.16 
PE3431-48 48” 29.26 27.21 25.16 23.41 PE3854-48 48" 31.00 28.83 26.66 24.80 
PE3431-60 60" 29.48 27.42 25.35 23.58 PE3854-60 60" 31.80 29.57 27.35 25.44 
PE3431-72 fen 29.70 27.62 25.54 23.76 PE3854-72 Wf And 32.60 30.32 28.04 26.08 
PE3431-XX Any Price Upon Request PE3854-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RG179B/U COAX 50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 =25-49 50-99: 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49 = 50-99- 100 + 
PE3413-12 12° $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 PE3454-12 12" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3413-24 24 29.40 27.34 25.28 23.52 PE3454-24 24" 39.40 36.64 33.88. 31.52 
PE3413-36 36" 30.20 28.09 25.97 24.16 PE3454-36 36” 41.40 38.50 35.60 33.12 
PE3413-48 48" 31.00 28.83 26.66 24.80 PE3454-48 438” 43.40 40.36 37.32 34.72 
PE3413-60 60" 31.80 29.57 27.35 25.44 PE3454-60 60” 45.40 42.22 39.04 36.32 
PE3413-72 Tf Sa 32.60 30.32 28.04 26.08 PE3454-72 72" 47.40 44.08 40.76 37.92 
PE3413-XX Any Price Upon Request PE3454-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RE400/0 COAX, DOUELE splat 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE3442-12 12" $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 PE3423-12 a2" $27.50 Are 7 tae 65 $22.00 

~ PE3442-24 24" 29.40 27.34 25.28 23.52 PE3423-24 24" 29.70 27.62 25.54 23.76 

PE3442-36 36" 30.20 28.09 25.97 24.16 PE3423-36 36" 31.90 29.67 27.43 25.52 
PE3442-48 48" 31.00 28.83 26.66 24.80 PE3423-48 48" 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE3442-60 60" 31.80 29.57 27.35 ° 25.44 PE3423-60 60" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE3442-72 Y 32.60 30.32 28.04 26.08 PE3423-72 ie, 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3442-XX Any Price Upon Request PE3423-XX Any Price Upon Request 


ee ee ee ee eS ee ee ee ee ee ee ee a 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


BNC FEMALE TO BNC FEMALE 


Model No. 
PE3052-12 
PE3052-24 
PE3052-36 
PE3052-48 
PE3052-60 
PE3052-72 
PE3052-XX 


Model No. 
PE3675-12 
PE3675-24 
PE3675-36 
PE3675-48 
PE3675-60 
PE3675-72 
PE3675-XX 


50 OHM, Levert — 


Length 50-99 100 + 
125 ie ae $14.19 $13.20 
24" 16.84 15.66 14.48 13.47 


Any Price Upon Request 


75 OHM, RG59B/U COAX 

Length 1-24 =—.25-49 550-99 «100 + 
12" $19.80 $18.41 $17.03 $15.84 
24" 20.14 18.73 17.32 16.11 
36" 20.48 19.05 17.61 16.38 
438" 20.82 19.36 17.91 16.66 
60" 21.16 19.68 18.20 16.93 
72" 21.50 20.00 18.49 17.20 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, eee ELSES 


Model No. 
PE3088-12 
PE3088-24 
PE3088-36 
PE3088-48 
PE3088-60 
PE3088-72 
PE3088-XX 


Model No. 
PE3604-12 
PE3604-24 
PE3604-36 
PE3604-48 
PE3604-60 
PE3604-72 
PE3604-XX 


Model No. 
PE3502-12 
PE3502-24 
PE3502-36 
PE3502-48 
PE3502-60 
PE3502-72 
PE3502-XX 


Length 1:24 25-49 50-99 100 + 
12" $24.20 $22. 51 $20.81 $19.36 
24" 26.40 24.55 22.70 21,12 

- 36" 28.60 26.60 24.60 22.88 
48" 30.80 28.64 26.49 24.64 
60" 33.00 30.69 28.38 26.40 
72° 35.20 32.74 30.27 28.16 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG174A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $24.20 $22.51 $20.81 $19.36 
24" 24.42 22.71 21.00 19.54 
36" 24.64 22.92 21.19 19.71 
48" 24.86 23.12 21.38 19.89 
60" 25.08 23.32 21.57 20.06 
Use 25.30 23.53 21.76 20.24 


50 OHM, Re58C/0 coar 
Length 1-24 50-99 = =—100 + 
12* aa 60 Ang = $15.14 $14.08 
24" 17.94 16.68 15.43 14,35 
36" 18.28 17.00 15.72 14.62 
48" 18.62 17.32 16.01 14.90 
60" 18.96 17.63 16.31 15.17 
72" 19.30 17.95 16.60 15.44 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DouaLe SHIELDED 


Model No. 
PE3164~-12 
PE3164-24 
PE3164-36 
PE3164-48 
PE3164-60 
PE3164-72 
PE3164-XX 


‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
128 $19.80 $18.41 41 $17.03 $15.84 
24" 20.90 19.44 17.97 16.72 
36" 22.00 20.46 18.92 17.60 
48" 23.10 21.48 19.87 18.48 
60" 24.20 22.51 20.81 19.36 
725 25.30 23.53 21.76 20.24 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG Is8NB COAX 


Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE3094-12 12" ore $22.51 $20.81 $19.36 
PE3094-24 24" 25.00 23.25 21.50 20.00 
PE3094-36 36" 25.80 23.99 22.19 20.64 
PE3094-48 48" 26.60 24.74 22:88 21.28 
PE3094-60 60" 27.40 25.48 23.56 21.92 
PE3094-72 72" 28.20 26.23 24.25 22.56 
PE3094-XX Any Price Upon Request i 


50 OHM, RG214/U COAX, BOUnLE SHIELDED 


Model No. ‘Length _ 1-24 25-: 50-99 100 + 
PE3953-12 12" $55.00 $51. = $47.30 $44.00 
PE3953-24 24" ~ 58.00 53.94 49.88 46.40 
PE3953-36 36" 61.00 56.73 52.46 48.80 
PE3953-48 48" 64.00 59.52 55.04 51.20 
PE3953-60 60" 67.00 62.31 57.62 53.60 
PE3953-72 72" 70.00 65.10 60.20 56.00 
PE3953-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, panreere ae DOUBEE es 

Model No. ength -99 00 + 
PE3364-12 2% ge a e re Rr 48 
PE3364-24 24" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3364-36 36" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3364-48 48" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3364-60 60" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3364-72 72% 28.60 26.60 24.60 22.88 


PE3364-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. * Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE3505-12 12" $24.20 $22.51 $20.81 $19.36 
PE3505-24 24" 25.00 23.25 21.50 20.00 
PE3505-36 36" 25.80 23.99 22.19 20.64 
PE3505-48 438" 26.60 24.74 22.88 21.28 
PE3505-60 60" 27.40 25.48 23.56 21.92 
PE3505-72 ifn 28.20 26.23 24.25 22.56 
PE3505-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, sae COAX é 


Model No. Length 1-24 50-99 

PE3010-12 12" $16.50 $15.35 = $14.19 $13.20 
PE3010-24 24" 16.84 15.66 14.48 13.47 
PE3010-36 36" 17.18 15.98 14.77 13.74 
PE3010-48 48" 17.52 16.29 . 15.07 14.02 
PE3010-60 60" 17.86 16.61 15.36 14.29 
PE3010-72 Jae 18.20 16.93 15.65 14.56 

~ PE3010-XX Any Price Upon Request 


50 OHM,  BES2a8 COAX, DOUBLE SHIELDED. 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE34244-12 12" $19.80 $18.41 $17.03 $15.84 
PE34244-24 24" 20.90 19.44 17.97 16.72 
PE34244-36 36" 22.00 20.46 18.92 - 17.60 
PE34244-48 48" 23.10 21.48 19.87 18.48 
PE34244-60 60" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE34244-72 72" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE34244-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK. CoM 


BNC MALE TO BANANA PLUG 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


22 


BANANA PLUG TO BANANA PLUG 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Model No. Length 1-24 = 25-49) 50-99 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE3000-12 i $15.40 $14.32 $13.24 $12.32 PE3005-12 12° $15.40 $14.32 $13.24 $12.32 
PE3000-24 24" 15.74 14,64 13.54 12.59 PE3005-24 24" 15.74 14.64 13.54 12.59 
PE3000-36 36" 16.08 14.95 13.83 12.86 PE3005-36 36" 16.08 14.95 13.83 12.86 
PE3000-48 438" 16.42 15.27 14.12 13.14 PE3005-48 48" 16.42 15.27 14.12 13.14 
PE3000-60 = , 16.76 15.59 14.41 13,41 PE3005-60 60" 16.76 15.59 14.41 13.41 
PE3000-72 ibe 17.10 15.90 14.71 13.68 PE3005-72 72" 17.10 15.90 14.71 13.68 
PE3000-XX Any Price Upon Request PE3005-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, pein SOAK, porel Sederace 


Model_No. = Length 50-99 = 100 + Model No: Length 100 + 
PE33440-12 123, aus hye S $15. 14 $14.08 PE33446-12 12" hve ms Ae = ern $14.08 
PE33440-24 24) 19.80 18.41 17.03 15.84 PE33446-24 24" 19.80 18.41 17.03 15.84 
PE33440-36 36" 22.00 20.46 18.92 17.60 PE33446-36 36" 22.00 20.46 18.92 17.60 
PE33440-48 4g" 24.20 22.51 20.81 19.36 PE33446-48 4g" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE33440-60 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 PE33446-69 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE33440-72 sa" 28.60 26.60 24.60 22.88 PE33446-72 7e° 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE33440-XX Any Price Upon Request PE33446-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG174A/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34593-12 12% $17.60 60 $16.37 $15.14 $14.08 PE34595-12 12" $17.60 $16.37 $15.14 $14.08 
PE34593-24 24" 7 82 16.57 15.33 14.26 PE34595-24 24" 17.82 16.57 15.33 14.26 
PE34593-36 36" 18. 04 16.78 15.51 14.43 PE34595-36 36" 18.04 16.78 15.51 14.43 
PE34593-48 4g" 18.26 16.98 15.70 14.61 PE34595-48 48" 18.26 16.98 15.70 14.61 
PE34593-60 60" 18.48 17.19 15.89 14.78 PE34595-60 60" 18.48 17.19 15.89 14.78 
PE34593-72 ven 18.70 17.39 16.08 14.96 PE34595-72 ge 18.70 17.39 16.08 14.96 
PE34593-XX Any Price Upon Request PE34595-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, pnGeeomm COAX ONELF ggg te 50 OHM, RG223/U COAX, phere SHIELDED 
Model No. ength 1-24 100 + Model_ No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33442-12 12" hore 60 cre ea $14.08 PE33449-12 12" $17.60 $16.37 “$15.14 $14.08 
PE33442-24 24" 18.70 17.39 16.08 14.96 PE33449-24 24" 18.70 17.39 16.08 14.96 
PE33442-36 36" 19.80 18.41 17.03 15.84 PE33449-36 36" 19.80 18.41 17.03 15.84 
PE33442-48 48" 20.90 19.44 17.97 16.72 PE33449-48 438” 20.90 19.44 17.97 16.72 
PE33442-60 60" 22.00 20.46 18.92 17.60 PE33449-60 60" 22.00 20.46 18.92 17.60 
PE33442-72 dz 23.10 21.48 19.87 18.48 PE33449-72 ty 23.10 21.48 19.87 18.48 
PE33442-XX Any Price Upon Request PE33449-XX Any Price Upon Request 

: 50 OHM, RS2i8S COAX 50 OHM, nbrbie acs 

Model_No. Length 25-49 50-99 100 + Model No. Length 50-99 100 + 
PE34597-12 12" ne > $17.39 $16.08 $14.96 PE34600-12 12" i : op 7 $16.08 $14.96 
PE34597-24 z4" 19.50 18.14 16.77 15.60 PE34600-24 24" 19.50 18.14 16.77 15.60 
PE34597-36 36" 20.30 18.88 17.46 16.24 PE34600-36 36" 20.30 18.88 17.46 16.24 
PE34597-48 48" 21.10 - 19.62 18.15 16.88 PE34600-48 48" 21.10 19.62 18.15 16.88 
PE34597-60 60” 21.90 20.37 18.83 17.52 PE34600-60 60" 21.90 20.37 18.83 17.52 
PE34597-72 72" 22.70 21.11 19.52 18.16 PE34600-72 72" 22.70 21.11 19.52 18.16 
PE34597-XX Any Price Upon Request PE34600-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG316-DS epee pepe ess 50 OHM, — COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length = Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34602-12 12% Pic pe % cea rat PE34604-12 12" $19.80 $18.41 $17.03 $15.84 
PE34602-24 24" 21.80 20.27 18.75 17.44 PE34604-24 24" 21,80 20.27 18.75 17.44 
PE34602-36 36” 23.80 22.13 20.47 19.04 PE34604-36 36" 23.80 22.13 20.47 19.04 
PE34602-48 48" 25.80 23.99 22.19 20.64 PE34604-48 48" 25.80 23.99 22.19 20.64 
PE34602-60 60" 27.80 25.85 23.91 22.24 PE34604-60 60" 27.80 25.85 23.91 22.24 
PE34602-72 725 29.80 27.71 25.63 23.84 PE34604-72 Jer 29.80 27.71 25.63 23.84 
PE34602-XX Any Price Upon Request PE34604-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, R&400/U COAX, ee SHIELDED 50 OHM, RG400/U ORy; noe egy 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ‘Length 100 + 
PE33444-12 1 $17.60 $16.37 $15.14 $14.08 PE33454-12 12" nee : CET $14.08 
PE33444-24 24" 19.80 18.41 17.03 15.84 PE33454-24 24" 19.80 18.41 17.03 15.84 
PE33444-36 36" 22.00 20.46 18.92 17.60 PE33454-36 36" 22.00 20.46 18.92 17.60 
PE33444-48 48" 24.20 22.51 20.81 19.36 PE33454-48 48" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE33444-60 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 PE33454-60 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE33444-72 72" 28.60 26.60 24.60 22.88. PE33454-72 72" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE33444-XX Any Price Upon Request PE33454-XX Any Price Upon Request 

PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


BNC MALE TO N MALE 


Model No. 
PE3252-12 
PE3252-24 
PE3252-36 
PE3252-48 
PE3252-60 
PE3252-72 
PE3252-XX 


Model No. 
PE3477-12 
PE3477-24 
PE3477-36 
PE3477-48 
PE3477-60 
PE3477-72 
PE3477-XX 


Model No. 
PE3042-12 
PE3042-24 
PE3042-36 
PE3042-48 
PE3042-60 
PE3042-72 
PE3042-XX 


52 OHM, RG8A/U COAX 


Length 1-24 


ae $31.90 
24" 32.70 
36" 33.50 
48" 34.30 
60" 35.10 
72" 35.90 
Any 


53.5 OHM, Rasone I pogns oer dep ee 


25-49 = 50-99 100 + 
$29.67 $27.43 $25.52 
30.41 28.12 26.16 
31.16 28.81 26.80 
31.90 29.50 ~° 27.44 
32.64 30.19 28.08 
33.39 30.87. 28.72 


Price Upon Request 


Length 0+ 
12° ees a ‘ea are a 
24" 22.60 21.02 19.44 18.08 
36" 23.20 21.58 19.95 18.56 
438" 23.80 22.13 20.47 19.04 
60" 24.40 22.69 20.98 19.52 
72" 25.00 23.25 21.50 20.00 
Any Price Upon Request 
50 OHM, RG58C/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $17.60 $16.37 $15.14 $14.08 
24" 17.94 16.68 15.43 14.35 
36" 18.28 17.00 15.72 14.62 
48" 18.62 17.32 16.01 14.90 
60” 18.96 17.63 16.31 15.17 
72" 19.30 17.95 16.60 15.44 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, ee SHIELDED 


Model No. 


Model No. 
PE3248-12 
PE3248-24 
PE3248-36 
PE3248-48 
PE3248-60 
PE3248-72 
PE3248-XX 


Model No. 
PE3750-12 
PE3750-24 
PE3750-36 
PE3750-48 
PE3750-60 
PE3750-72 
PE3750-XX 


Length 1-24 


12" ‘$23.10 
24" 25.30 
36” 27.50 

z 29.70 
60" 31.90 
72" 34.10 
Any 


50 OHM, RG174A/U COAX 


Length 1-24 
6" $28.60 
4 71 


12 28. 
18" 28.82 
24" 28.93 
36" 29.15 
48" 29.37 
60" 29.59 
Le 29.81 
Any 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Length 1-24 


12" $29.70 
24" 30.50 
36" 31.30 
43" 32.10 
60" 32.90 
72" 33.70 
Any 


50 OHM, Lier icine one 


Length 
12" Mice 2 
24" 32.70 
36” 33.50 
48" 34.30 
60" 35.10 
728 35.90 
Any 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


25-49 50-99 100 + 
$21.48 $19.87 $18.48 
23.53 21.76 20.24 
25.58 23.65 22.00 
27.62 25.54 23.76 
29.67 27.43 25.52 
31.71 29.33 27.28 
Price Upon Request 
25-49 = =50-99 100 + 
$26.60 $24.60 $22.88 
26.70 24.6 22.97 
26.80 24.79 23.06 
26.90 24.88 23.14 
27.11 25.07 23.32 
27.31 25.26 23.50 
27.52 25.45 23.67 
27.72 25.64 23.85 
Price Upon Request 
25-49 0-99 100 + 
$27.62 $25.54 $23.76 
28.37 26.23 24.40 
29.11 26.92 25.04 
29.85 27.61 25.68 
30.60 28.29 26.32 
31.34 28.98 26.96 
Price Upon Request 
50-99 100 + 
oe. 7 $27.43 $25.52 
30.41 28.12 26.16 
31.16 28.81 26.80 
31.90 29.50 27.44 
32.64 30.19 28.08 
33.39 30.87 28.72 


Price Upon Request 


50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3097-12 


PE3097-60 
PE3097-72 
PE3097-XX 


Length 1-24 
12 


"$33.00 
24" 36.00 
36" 39.00 
48" 42.00 
60" 45.00 
724 48.00 
Any 


25-49 = 50-99 
$30.69 $28.38 
33.48 30.96 
36.27. 33.54 
39.06 36.12 
41.85 38.70 
44.64 41.28 


Price Upon Request 


100 + 
$26.40 
28.80 
31.20 
33.60 
36.00 
38.40 


50 OHM, Razz 8/U GOA, ROUELE ee 


Model No. 


PE3476-12 
PE3476-24 


PE3476-72 
PE3476-XX 


Model No. 
PE3250-12 
PE3250-24 
PE3250-36 
PE3250-48 
PE3250-60 


PE3250-72. 


PE3250-XX 


Length 
A de sine 
24" 20.90 
36" 22.00 
48" 23.10 
60" 24.20 
af 25.30 

y = 


50 OHM, RG316/U COAX 
25-49 


Length 1-24 
12' 


Se. $2970 
24 30.50 
36" 31.30 
438" 32.10 
60" 32.90 
72" 33.70 
Any 


50-99 

ATED $17.03 
19.44 17.97 

20.46 18.92 

21.48 19.87 

22.51 20.81 

23.53 21.76 


Price Upon Request 


50-99 
$27.62 $25.54 
28.37 26.2 
29.11 26.92 
29.85 27.61 
30.60 28.29 
31.34 28.98 


Price Upon Request 


50 OHM, breed 6-DS COAX, rhe: SHIELDED 
1:24 50-99 = 100 + 


Mode} No. 1-24 + 
PE3261-6 Sy $33.00 os $28.38 $26.40 
PE3261-12 12" 34. 31.6 29.2 27.20 
PE3261-18 18" 35.00 32.55 30.10 28.00 
PE3261-24 24" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE3261-36 36" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE3261-48 48” 40.00 37.20 34.40 32.00 
PE3261-60 60" 42.00 39.06 36.12 33.60 
PE3261-72 72" 44.00 40.92 37.84 35.20 
PE3261-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE SHIELDED 

Model No. Length 1-24. 25-49 50-99 100 + 
PE3254-12 a2 $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 
PE3254-24 24" 62.00 57.66 53.32 49.60 
PE3254-36 36" 69.00 64.17 59.34 55.20 
PE3254-48 i. 76.00 70.68 65.36 60.80 
PE3254-60 60" 83.00 77.19 71.38 66.40 
PE3254-72 72" 90.00 83.70 77.40 72.00 
PE3254-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3874-12 

PE3874-24 
PE3874-36 
PE3874-48 
PE3874-60 
PE3874-72 
PE3874-XX 


"Length 1-24 


12" $23.10 
24" 25.30 
36" 27.50 
48” 29.70 
60" 31.90 
72" 34.10 
Any 


25-49 50-99 
$21.48 $19.87 
23.53 21.76 
25.58 23.65 
27.62 25.54 
29.67 27.43 
31.71 29.33 


Price Upon Request 


50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS OAK 


Model No. 
PE3256-12 
PE3256-24 
PE3256-36 
PE3256-48 
PE3256-60 
PE3256-72 
PE3256-XX 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Length 1-24 24 


12" ‘$31.90 
24" 32.70 
36" 33.50 
43" 34.30 
60" 35.10 
72° 35.90 
Any 


IRVINE, CA 92623-6759 


25-49 50-99 
$29.67 $27.43 
30.41 28.12 
31.16 28.81 
31.90 29.50 
32.64 30.19 
33.39 30.87 


Price Upon Request 


U.S.A. 


~ Model No. 
PE3242-12 
PE3242-24 
PE3242-36 
PE3242-48 
PE3242-60 
PE3242-72 
PE3242-XX 


50 OHM, RGSeey COAX 


Length 
325 
24" 
36" 
48" 

_ 60" 
72" 
Any 


a s 
28.94 
29.28 
29.62 
29.96 
30.30. 


25-49 
$26.60 
26.91 
27.23 
27.55 
27.86 
28.18 


Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3349-12 
PE3349-24 
PE3349-36 
PE3349-48 
PE3349-60 
PE3349-72 
PE3349-XX 


Model No. 
PE3672-12 
PE3672-24 
PE3672-36 
PE3672-48 
PE3672-60 
PE3672-72 
PE3672-XX 


Model No. 
PE3671-12 


PE3671-72 
PE3671-XX 


Model No. 
PE3236-12 


PE3236- 60 
PE3236-72 
PE3236-XX 


Model No. 


PE3746-XX 


Length 
12” 


1-24 
$27.50 
29.70 
31.90 
34.10 
36.30 
38.50 


25-49 


Price Upon Request 


50-99 
$23.65 
25.54 
27.43 
29.33 
31.22 
33.11 


50 OHM, RG174N/U COAX 


Length 


50 OHM, eneleen COAX 


Length 25-49 — 50-99 
12" $20.90 $19.44 $17.97 
24" 21.70 20.18 18.66 
36" 22.50 20.93 19.35. 
48" 23.30 21.67 20.04 
60" 24.10 22.41 20.73 
den 24.90 23.16 21.41 
Any Price Upon Request 


"Length 


50 OHM, Sendak COAX 


Length 
1 del 


$20.90 
21.70 
22.50 
23.30 
24.10 
24.90 


25-89 
$19.44 
19.64 
19.85 
20.05 
20.26 
20.46 


Price Upon Request 


see 5 
27.62 
28.64 
29.67 
30.69 
31.71 


Price Upon Request 


$19. i 
20.18 
20.93 
21.67 
22.41 
23.16 


Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U reve: pouelt apogee 


50 OHM, RG316-DS ene “trent Algeria 


100 + 
$22.00 
23.76 
25.52 
27.28 
29.04 
30.80 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
3530-12 12" $34.10 $31. 71 $29. 33 $27.28 
E3530-24 24" 36.10 33.57 31.05 28.88 

PE3530-36 36" 38.10 35.43 32.77 30.48 

PE3530-48 48" 40.10 37.29 34.49 32.08 

PE3530-60 60" 42.10 39.15 36.21 33.68 

PE3530-72 fa 44.10 41.01 37.93 35.28 

PE3530-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC” 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


‘BNC MALE TO SMC PLUG 


Model No. 


PE3244-60 
PE3244-72 
PE3244-XX 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Length 


1-24 


25-49 
$26.60 
26.91 
27.23 
27.55 
27.86 
28.18 


Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, rT SHIELDED 


Model No. 
PE3240-12 
PE3240-24 
PE3240-36 


' PE3240-48 


PE3240-60 
PE3240-72 
PE3240-XX 


Model No. 
PE3660-12 


PE3660-24 © 


PE3660-36 
PE3660-48 
PE3660-60 
PE3660-72 
PE3660-XX 


Model No. 
PE3641-12 
PE3641-24 
PE3641-36 
PE3641-48 
PE3641-60 
PE3641-72 
PE3641-XX 


Length 
12" 


1-24 
$27.50 
29.70 
31.90 
34.10 
36.30 
38.50 


25-49 
$25.58 
27.62 
29.67 
31.71 
33.76 
35.81 


Price Upon Request 


50-99 


50 OHM, riled COAX 


Length 1-24 50-99 
12" one 90 “tar 7 $17.97 
24" 21.12 19.64 18.1 

- 21.34 19.85 18.35 
48" 21.56 20.05 18.54 
60" 21.78 20.26 18.73 
72" 22.00 20.46 18.92 
Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188A/U COAX 
Length 1-24 25-49 50-99 
5 12" $20.90 $19.44 $17.97 
24" 21.70 20.18 18.6 
36" 22.50 20.93 19.35 
4g" 23.30 21.67 20.04 
60" 24.10 22.41 20.73 
72" 24.90 23.16 21.41 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, veep SHIELDED 


Model No. 
PE3238-12 
PE3238-24 
PE3238-36 
PE3238-48 
PE3238-60 
PE3238-72 
PE3238-XX 


Model No. 


PE3849-72 
PE3849-XX 


"Length 
12" 


50 Onn, beset geo 


1-24 


25-49 
$26.60 
27.62 
28.64 
29.67 


30.69 © 


31.71 


Price Upon Request 


a 7 
20.18 
20.93 
21.67 
22.41 


23.16 © 
Price Upon Request 


50-99 


$24.60 
25.54 


50 OHM, RG316-DS Ae ric olla SHIELDED 


Model No. 
PE3437-12 
PE3437-24 
PE3437-36 
PE3437-48 
PE3437-60 
PE3437-72 
PE3437-XX 


POST OFFICE BOX 16759 Z 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Length 


25-49 
aor 71 
33.57 
35.43 
37.29 
39.15 
41.01 


Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 


50-99 


37.93 


U.S.A. 


100 + 


24 


25 


UHF MALE TO UHF MALE 


SMA MALE RIGHT ANGLE TO 
BNC MALE 


52 OHM, RG8A/U COAX fone 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ Model No. 
PE3623-12 12" = $26.40. $24.55 $22.70 $21.12 PE3850-6 
PE3623-24 24 27.24 25.33 23.4 21.79 PE3850-12 
PE3623-36 36" 28.08 26.11 24.15 22.46 PE3850-18 
PE3623-48 48" 28.92 26.90 24.87 +=. 23.14 PE3850-24 
PE3623-60 60" 29.76 27.68 25.59 23.81 PE3850-36 
PE3623-72 72" 30.60 28.46 26.32 24.48 PE3850-48 
PE3623-XX Any Price Upon Request PE3850-60 
PE3850-72 
50 OHM, RG58C/U COAX PE3850-XX Price Upon Request 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3015-12 12" $16.50 $15.35 $14.19 $13.20 50 OHM, RG142B/U COAX, poeee SHIELDED 
PE3015-24 24" 16.84 15.66 14.48 13.47 Model No. Length 1-24 =6.25-49 30-99 100 + 
PE3015-36 36" 17.18 15.98 14.77 13.74 PE3780-6 6" $35.20 $32.74 $30.27 - $28.16 
PE3015-48 48" 17.52, 16.29 15.07 14.02 PE3780-12 12". 36.30 «= 33.7 31.2 29.04 
PE3015-60 60” 17.86 16.61 15.36 14.29 PE3780-18 18" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE3015-72 72" 18.20 16.93 15.65 14.56 PE3780-24 24" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3015-XX Any Price Upon Request PE3780-36 36° 40.70 oe 35.00 32.56 
75 OHM, RG59B/U COAX PE3780-60 60" 45.10 41.94 38.79 36.08 
Model No. Length 1-24 «25-49 «= 50-99: 100 + PE3780-72 72" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3580-12 = $16.50 $15.35 z SA $13.20 PE3780-XX Any Price Upon Request 
PE3580-24 is : x -48 13.47 
PE3580-36 36" 17,482 1-15.98 1A. 77 13k 50 OHM, RG174A/U COAX 
PE3580-48 48" 17.52 16.29 15.07 14.02 Model No. Length 1-24 =. 25-49 §0-99—-- 100 + 
PE3580-60 60" 17.86 16.61 15.36 14.29 PE3886-6 6" $34.10 $31.71 $29.33. $27.28 
PE3580-72 72" 18:20 16.93 15.65 14.56 PE3886-12 12" 34.21 31.82 29.42 27.37 
PE3580-XX Any Price Upon Request proeee ty 8 : sates og oe ier 
P 3s " : : 3 
50 OHM, RG213/U COAX PE3886-36 36" 34.65 32.22 29.80 27.72 
todel te, Length ek Zia 50st 00 mee fe RR ee Bee 
PE3635-12 12" $26.40 $24.55 $22.70 $21.12 = E : : : : 
PE3635-24 24" 27.24 «25.33 23.43 21.79 PE3886-72 72 35.31 32.84 = 30.37 28.25 
PE3635-36 36" 28.08 26.11 24.15. 22.46 PE3886-XX Any Price Upon Request 
PE3635-48 48 28.92 26.90 24.87 23.14 
PE3635-60 60" 29.76 27.68 25.59 23.81 50 OHM, RGIOEA one 
PE3635-72 72" 30.60 28.46 26.32 24.48 Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE3635-XX Any Price Upon Request PE3756-6 6" Gin oan $28.38 $26.40 
: PE3756-12 12 33.40. 31.06 28.72 26.72 
50 OHM, RG214/U COAX, seme eens PE3756-18 18" 33.80 31.43 29.07 27.04 
fea i eae sent ot cae © 88 ES RL ie 
PES796-12 12° $33.00 $5069 $28.38 bs PE3756-48 48" 35.80 33.29 30.79 28.64 
PE3796-36 36" 39:00 36.27. 33.54 31.20 PE3756-60 60" 36.60 34.04 31.48 29.28 
PE3796-48 4g" 42.00 39.06 36.12 33.60 PE3756-72 72" 37.40 34.78 = 32.16 29.92 
PE3796-60 60" 45.00. 41.85 38.70 36.00 PE3756-XX Any ; Price Upon Request 
PE3796-72 7 48.00 pean Rota cod : 38.40 50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. “Length -1:24 = 25-49 50-99 100 + 
50 OHM, RG223/U COAX, DOUsLe gress PE3733-6 6" fn sy 74 $30. 27: $28.16 
tealte, am a ee ee on i 88 Be RB Ba 
See ey a 318-7 $17.38 $16.08 cee PE3733-24 2a" 36.85 34.27 31.69 29.48 
PE3845-36 36" 20.90 19.44 17.97 16.72 PE3733-36 36" 37.95 35.29 32.64 = 30.36 
PE3845-60 60" 23.10 21.48 19.87 . 18.48 PE3733-60 60" 40.15 37.34 aa = 
PE3845-72 72" 24.20 22.51 20.81 += «—- 19.36 PE3733-72 72 41.25 38.36 5.48 33. 
PE3845-XX Any Price Upon Request PE3733-XX Any _ Price Upon Request : 
50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE SHIELDED | 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. "Length dey J rete 25-49 50-99 100+ Model No. Length "1-24 25-49 += 50-99 100 + 
PE33267-12 12". $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE3811-6 6" $33.00 $30.69 $28.38 = $26.40 
PE33267-24 24" 42.20 39.25 36.29 33.76 PE3811-12 12" 33.40 31.06 = 28.72, 26.72 
PE33267-36 36" 49.20 45.76 42.31 39.36 PE3811-18 18 33.80 31.43 29.07. 27.04 
PE33267-48 ~ 48" 56.20 52.27 48.33 44.96 PE3811-24 24" 34.20 31.81 29.41 27.36 
PE33267-60 60" 63.20 58.78 54.35 50.56 PE3811-36 36" 35.00 32.55 30.10 28.00 
PE33267-72 72" 70.20 65.29 60.37 56.16 PE3811-48 48" 35.80 33.29 30.79 28.64 
PE33267-XX Any Price Upon Request PE3811-60 60' 36.60 34.04 31.48 29.28 
PE3811-72 72" 37.40 34.78 32.16 29.92 
50 OHM, FE-B31 99, VERY LOW. LOSS: CABLE PE3811-XX Any Price Upon Request 
Model __No. Length 1-24 _—-25-49 100 + 
PE3159-18 18" $26.40 $24.55 Ee $21.12 ssi! 50 OHM, acre seve prog SHIELDED ‘ 
PE3159-36 36" 27.60 25.67 «23.74 «22.08 Hodel.No. . -- Length a 50-99 100+ 
PE3159-60 60" 29.20 27.16 25,11 23.36 PE3642-6 6" $35.20 $32.74 qh $30.27 $28.16 
PE3159-90 90" 31.20 29.02 26.83 24.96 PE3642-12 12" 36.3 33.76 = 31.22 29.04 
PE3159-120 120" 33.20 30.88 28.55 26.56 PE3642-18 18" 37.40 34.78 = 32.16 29.92 
PE3159-180 180" 37.20 34.60 31.99 29.76 PE3642-24 2a" 38.50 35.81 33.11 . 
PE3159-360 360" 44.73 41.60 38.47 35.78 PE3642-36 36" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3159-600 600" 60.73 56.48 52.23 48.58 PE3642-48 4g" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3159-900 900" 80.73 75.08 69.43 64.58 PE3642-60 60" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3159-1200 1200" 110.73 102.98 95.23 - 88.58 PE3642-72 72 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3159-XXXX Any Price Upon Request PE3642-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK COM 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 


s 


U.S.A. 


“ig 


oo 


BNC MALE TO SMA MALE 


a 5 OHM, RGS5B/U COAX, soos SHIELDED 


50 OHM, roel ay COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
aes 12" $26.40 $24.55 $22.70 $21.12 PE3885-12 12° a 30 $23.53 $21.76 $20.24 
PE3479-24 24 27.00 25.11 23.22 21.60 PE3885-24 24" 26.10 24.27 22.45 20.88 
PE3479-36 36" 27.60 25.67 23.74 22.08 PE3885-36 36" 26.90 25.02 23.13 21.52 
PE3479-48 48" 28.20 26.23 24.25 22.56 PE3885-48 48” 27.70 25.76 23.82 22.16 
PE3479-60 60" 28.80 26.78 24.77 23.04 PE3885-60 60" 28.50 26.51 24.51 22.80 
PE3479-72 72" 29.40 27.34 25.28 23.52 PE3885-72 72% 29.30 27.25 25.20 23.44 
PE3479-XX Any Price Upon Request PE3885-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG58C/U COAX 50 OHM, RG196A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3615-12 12" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 PE33523-12 12% $42.90 $39.90 $36.89 $34.32 
PE3615-24 24" 22.34 20.78 19.21 17.87 PE33523-24 24" 43.70 40.64 37.58 34.96 
PE3615-36 36" 22.68 21.09 19.50 18.14 PE33523-36 36" 44.50 41.39 38.27 35.60 
PE3615-48 438" 23.02 21.41 9.80 18.42 PE33523-48 48" 45.30 42.13 38.96 36.24 
PE3615-60 60" 23.36 21.72 20.09 18.69 PE33523-60 60" 46.10 42.87 39.65 36.88 
PE3615-72 72" 23.70 22.04 20.38 18.96 PE33523-72 2" 46.90 43.62 40.33 37.52 
PE3615-XX Any Price Upon Request PE33523-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RSPR COAX 50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model» No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3539-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 PE33519-12 32" $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE3539-24 24" 31.14 28.96 26.78 24.91 PE33519-24 24" 47.00 43.71 40.42 37.60 
PE3539-36 36” 31.48 29.28 27.07 25.18 PE33519-36 36" 50.00 46.50 43.00 40.00 
PE3539-48 48" 31.82 29.59 27.37 25.46 PE33519-48 438" 53.00 49.29 45.58 42.40 
PE3539-60 60" 32.16 29.91 27.66 25.73 PE33519-60 60" 56.00 52.08 48.16 44.80 
PE3539-72 72" 32.50 30.23 27.95 26.00 PE33519-72 72" 59.00 54.87 50.74 47.20 
PE3539-XX Any Price Upon Request PE33519-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, igh! ipa Cok dod 23 oe 


50 OHM, RG223/U Dye “oespeer siete: 


Model No. Length 1-24 100 + Model No. ‘Lenath 25-49 100 + 
PE3696-12 12" $26.40 she os $21.12 PE3562-12 22h on ae 53 Ben $20.24 
PE3696-24 24" 28.60 26.60 24.60 22.88 PE3562-24 24" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3696-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 PE3562-36 36" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3696-48 48" 33.00 30.69 28.38 26.40 PE3562-48 48" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3696-66 60" 35.20 32.74 30.27 28.16 PE3562-60 60" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3696-72 igas 37.40 34.78- 32.16 29.92 PE3562-72 dem 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3696-XX Any Price Upon Request PE3562-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 8 =—25-49 “50-99 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49, 550-99 = 100 + 
PE3745-12 a2" $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 PE3658-12 a2" $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 
PE3745-24 24" 25.52 23.73 21.95 20.42 PE3658-24 24" 26.10 24.27 22.45 20.88 
PE3745-36 36" 25.74 23.94 22.14 20.59 PE3658-36 36" 26.90 25.02 23.13 21.52 
PE3745-48 48" 25.96 24.14 22.33 20.77 PE3658-48 48" 27.70 25.76 23.82 22.16 
PE3745-60 60" 26.18 24.35 22.51 20.94 PE3658-60 60" 28.50 26.51 24.51 22.80 
PE3745-72 72" 26.40 24.55 22.70 21.12 PE3658-72 72" 29.30 27.25 25.20 23.44 
PE3745-XX Any Price Upon Request PE3658-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG178B/U COAX 50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33258-12 122 $42.90 $39.90 $36.89 $34.32 PE33521-12 12" $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 
PE33258-24 24" 43.70 40.64 37.58 34.96 PE33521-24 24" 62.00 57.66 53.3 49.60 
PE33258-36 36" 44.50 41.39 38.27 35.60 PE33521-36 36" 69.00 64.17 59.34 55.20 
PE33258-48 438" 45.30 42.13 38.96 36.24 PE33521-48 48" 76.00 70.68 65.36 60.80 
PE33258-60 60" 46.10 42.87 39.65 36.88 PE33521-60 60" 83.00 77.19 71.38 66.40 
PE33258-72 728 46.90 43.62 40.33 37.52 PE33521-72 Ti+ 90.00 83.70 77.40 72.00 
PE33258-XX Any Price Upon Request PE33521-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RG179B/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length- 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3626-12 12" $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 PE3613-12 i2° $26.40 $24.55 $22.70 $21.12 
PE3626-24 24" 26.10 24.27 22.45 20.88 PE3613-24 24" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3626-36 36" 26.90 25.02 23.13 21.52 PE3613-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3626-48 48" 27.70 25.76 23.82 22.16 PE3613-48 438" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE3626-60 60" 28.50 26.51 24.51 22.80 PE3613-60 60" 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE3626-72 72" 29.30 27.25 25.20 23.44 PE3613-72 72" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE3626-XX Any Price Upon Request PE3613-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


27 


SMA MALE TO SMA MALE 


53.5 OHM, RGSSB/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


75 OHM, RG179B/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE3572-6 6" $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 PE3739-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 
PE3572-12 iz? 28.90 26.88 24.85 23.12 PE3739-12 72" 30.10 27.59 25.89 
PE3572-18 18" 29.20 27.16 25.11 23.36 PE3739-18 18" 30.50 28.37 26.23 
PE3572-24 24" 29.50 27.44 25.37 23.60 PE3739-24 24" 30.90 28.74 26.57 
PE3572-36 36" 30.10 27.99 25.89 24.08 PE3739-36 36" 31.70 29.48 27.26 
PE3572-48 - 48" 30.70 28.55 26.40 24.56 PE3739-48 48" 32.50 30.23 27.95 
PE3572-60 60" 31.30 29.11 26.92 25.04 PE3739-60 60" 33.30 30.97 28.64 
PE3572-72 ian 31.90 29.67 27.43 25.52 PE3739-72 72" 34.10 31.71 29.33 
PE3572-XX Any Price Upon Request PE3739-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG58C/U COAX 50 OHM, RG188A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE3369-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE3361-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 
PE3369-12 12" 29.87 27.78 25.69 23.90 PE3361-12 iF de 30.1 27.9 25. 
PE3369-18 18" 30.04 27.94 25.83 24.03 PE3361-18 18" 30.50 28.37 26.23 
PE3369-24 24" 30.21 28.10 25.98 24.17 PE3361-24 24" 30.90 28.74 26.57 
PE3369-36 36" 30.55 28.41 26.27 24.44 PE3361-36 36” 31.70 29.48 27.26 
PE3369-48 48" 30.89 28.73 26.57 24.71 PE3361-48 48" 32.50 30.23 27.95 
PE3369-60 60" 31.23 29.04 26.86 24.98 PE3361-60 60" 33.30 30.97 28.64 
PE3369-72 72" 31.57 29.36 27.15 25.26 PE3361-72 72" 34.10 31.71 29.33 
PE3369-XX Any Price Upon Request PE3361-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, Resenie coax 50 OHM, ferrets ty COAX, hao SHIELOESS 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + Model No. Length -24 
PE3814-6 6" fa cae $35.95 $33.44 PE3121-6 6" Eng ar op 
PE3814-12 122 41.97 39.03 36.09 33.58 PE3121-12 12" 89.50 83.2 76.9 
PE3814-18 18" 42.14 39.19 36.24 33.71 PE3121-18 18" 91.00 84.63 78.26 
PE3814-24 24" 42.31 39.35 36.39 33.85 PE3121-24 24" 92.50 86.03 79.55 
PE3814-36 36" 42.65 39.66 36.68 34.12 PE3121-36 36" 95.50 88.82 82.13 
PE3814-48 48" 42.99 39.98 36.97 34.39 PE3121-48 48" 98.50 91.61 84.71 
PE3814-60 60" 43.33 40.30 37.26 34.66 PE3121-60 60" 101.50 94.40 87.29 
PE3814-72 72" 43.67 40.61 37.56 34.94 PE3121-72 12° 104.50 97.19 89.87 
PE3814-XX Any Price Upon Request PE3121-XX Any Price Upon Request 
93 OHM, RG62A/U COAX 50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED | 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 
PE3899-6 6" $41.80 $38.87 $35.95 $33.44 PE3377-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 
PE3899-12 12" 41.97 39.03 36.09 33.58 PE3377-12 12" 30.25 28.13 26.02 
PE3899-18 18" 42.14 39.19 36.24 33.71 PE3377-18 18" 30.80 28.64 26.49 
PE3899-24 24" 42.31 39.35 36.39 33.85 PE3377-24 24" 31.35 29.16 26.96 
PE3899-36 36" 42.65 39.66 36.68 34.12 PE3377-36 36" 32.45 30.18 27.91 
PE3899-48 48" 42.99 39.98 36.97 34.39 PE3377-48 48" 33.55 31.20 28.85 
PE3899-60 60" 43.33 40.30 37.26 34.66 PE3377-60 60" 34.65 32.22 29.80 
PE3899-72 72" 43.67 40.61 7.56 34.94 PE3377-72 72" 35.75 33.25. 30.75 
PE3899-XX Any Price Upon Request PE3377-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U COAX, aoeete SHIELDED 50 OHM, RG316/U C 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE3385-6 6" $31.90 $29.67 $27.43 $25.52 PE3573-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 
PE3385-12 12" 33.00 30.6 28.38 26.40 PE3573-12 12" 30.10 27.9 25. 
PE3385-18 18" 34.10 31.71 29.33 27.28 PE3573-18 18" 30.50 28.37 26.23 
PE3385-24 24" 35.20 32.74 30.27 28.16 PE3573-24 24" 30.90 28.74 26.57 
PE3385-36 36" 37.40 34.78 32.16 29.92 PE3573-36 36" 31.70 29.48 27.26 
PE3385-48 48" 39.60 36.83 34.06 31.68 PE3573-48 48” 32.50 30.23 27.95 
PE3385-60 60" 41.80 38.87 35.95 33.44 PE3573-60 60" 33.30 30.97 28.64 
PE3385-72 72 44.00 40.92 37.84 35.20 PE3573-72 72" 34.10 31.71 29.33 
PE3385-XX Any Price Upon Request PE3573-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG178B/U COAX 50 OHM,  REeRRYE COAX, BOUSTE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 5-49 50-99 
PE3574-6 6" $41.80 $38.87 $35.95 $33.44 PE3500-6 6" $31.90 sng 67 $27.43 
PE3574-12 12" 42.20 39.25 36.2 33.76 PE3500-12 12" 33.00 30.69 28. 
PE3574-18 18" 42.60 39.62 36.64 34.08 PE3500-18 18" 34.10 31.71 29.33 
PE3574-24 24" 43.00 39.99 36.98 34.40 PE3500-24 24" 35.20 32.74 30.27 
PE3574-36 36" 43.80 40.73 37.67 35.04 PE3500-36 36" 37.40 34.78 32.16 
PE3574-48 48" 44.60 41.48 38.36 35.68 PE3500-48 48" 39.60 36.83 34.06 
PE3574-60 60" 45.40 42.22 39.04 36.32 PE3500-60 60" 41.80 38.87 35.95 
PE3574-72 72° 46.20 42.97 39.73 36.96 PE3500-72 72" 44.00 40.92 37.84 
PE3574-XX Any Price Upon Request PE3500-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, PE-142LL, LOW LOSS 
Model No. Length 1-24 — 25-49 50-99 = 100 + DOUBLE SHIELDED COAX 
PE3353-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 Model No. 1-24 0- 
PE3353-12 12" 29.81 27.72 25.64 23. PE3138-6 Senath $44.00 —o a 
PE3353-18 18" 29.92 27.83 25.73 23.94 PE3138-12 12" 45.5 42.3 39.1 
PE3353-24 24" 30.03 27.93 25.83 24.02 PE3138-18 18" 47.00 43.71 40. 
PE3353-36 36" 30.25 28.13 26.02 24.20 PE3138-24 24" 48.50 45.11 41.71 
PE3353-48 48" 30.47 28.34 26.20 24.38 PE3138-36 36" 51.50 47.90 44.29 
PE3353-60 60" 30.69 28.54 26.39 24.55 PE3138-48 438" 54.50 50.69 46.87 
PE3353-72 72" 30.91 28.75 26.58 24.73 PE3138-60 60” 57.50 53.48 49.45 
PE3353-XX Any Price Upon Request PE3138-72 72" 60.50 56.27 52.03 
PE3138-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
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U.S.A. 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 28 


SMA MALE TO SMA MALE 


50 GHM, Leripbicke (.085” BARE COPPER) 


50 OHM, micineahs us bic womng eyidbigs 


Model No. Length 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3492-6 6" aay aa i: a $15.84 PE3818-6 6" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 
PE3492-12 12" 21.30 19.81 18.32 17.04 PE3818-12 12" 23.50 21.86 20.21 18.80 
PE3492-18 18" 22.80 21.20 19.61 18.24 PE3818-18 18" 25.00 23.25 21.50 20.00 
PE3492-24 24" 24.30 22.60 20.90 19.44 PE3818-24 . 24" 26.50 24.65 22.79 21.20 
PE3492-36 36" 27.30 25.39 23.48 21.84 PE3818-36 36" 29.50 27.44 25.37 23.60 
PE3492-48 48" 30.30 28.18 26.06 24.24 PE3818-48 48" 32.50 30.23 27.95 26.00 
PE3492-60 60” 33.30 30.97 28.64 26.64 PE3818-60 60" 35.50 33.02 30.53 28.40 
PE3492-XX Any Price Upon Request : PE3818-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE- bch at 141” “bpp bee pirstesherr 


50 OHM, PE-SR405AL A yok TINNED Seek 


Model No. Length 1-24 Model No. Length 5-4 
PE34180-6 6" $22.00 coe Gee ake PE34182-6 6" ge $22.51 ae 4: es — 
PE34180-12 12" 23.50 ale - 20.21 18.80 PE34182-12 12" 25.70 23.90 22.10 20.56 
PE34180-18 18" 25.00~- 23.25 21.50 20.00 PE34182-18 18" 27.20 25.30 23.39 21.76 
PE34180-24 24" 26.50 24.65 22.79. 21.20 PE34182-24 24" 28.70 26.69 24.68 22.96 
PE34180-36 36" 29.50 27.44 25.37 23.60 PE34182-36 36" 31.70 29.48 27.26 25.36 
_ PE34180-48 48" 32.50 30.23 27.95 26.00 PE34182-48 48" 34.70 32.27 29.84 27.76 
PE34180-60 60" 35.50 33.02 30.53 28.40 PE34182-60 60” 37.70 35.06 32.42 30.16 
PE34180-XX Any Price Upon Request PE34182-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402FL (. May" RE-SHAPABLE) 50 OHM, PE-SR405FL (. cate pe irbonety 
Model No. Length _ 1-24 25-49 . 50-99 100 + Model No. Length 1-24 50-9 100 + 
PE3481-6 6" $22.00 Go $18.92 $17.60 PE3867-6 6" $24.20 oe Roel $19.36 
PE3481-12 ize 235500 21 20.2 18.80 PE3867-12 12% 25.70 23.90 22.10 20.56 
PE3481-18 18" 25.00 23.25 21.50 20.00 PE3867-18 18" 27.20 25.30 23.39 21.76 
PE3481-24 24" 26.50 24.65 22.79 21.20 PE3867-24 24" 28.70 26.69 24.68 22.96 
PE3481-36 36" 29.50 27.44 25.37 23.60 PE3867-36 36" 31.70 29.48 27.26 25.36 
PE3481-48 48" 32.50 30.23 27.95 26.00 PE3867-48 48" 34,70 32.27 29.84 27.76 
PE3481-60 60" 35.50 33.02 30.53 28.40 PE3867-60 60" 37.70 35.06 32.42 30.16 
PE3481-XX Any Price Upon Request Bey PE3867-XX Any Price Upon Request 
50 OHM; | PE-04758 R (047* Bas BARE pOrren| 50. oum, ert ik 250" ene cerren) 
Model No. Length 100+ Model No. ength 100 + 
PE3656-6 6" cea $33.76 ae Nae $29.04 PE33003-6 6" ae ae Ae $70.40 
PE3656-12 12" 37.80 35.19'7*.. 32-51 30.24 PE33003-12 mle 91.00° 84.63 78.26 72.80 
PE3656-18 18” 39.30 36.55 33.80 31.44 -.PE33003-18 18" 94.00 87.42 80.84 75.20 
PE3656-24 24" 40.80 37.94 35.09 32.64 PE33003-24 24" 97.00 90.21 83.42 77.60 
PE3656-36 36" 43.80 40.73 37.67 35.04 PE33003-36 36" 103.00 95.79 88.58 82.40 
PE3656-48 i -80 43.52 40.25 37.44 PE33003-48 48" 109.00 101.37 93.74 87.20 
PE3656-60 60” 49.80 46.31 42.83 39.84 PE33003-60 60" 115.00 106.95 98.90 92.00 
PE3656-XX Any Price Upon Request. PE33003-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47AL (.047” TINNED ALUMINUM) _ 50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED ALUMINUM) 
Model No. Length . - 1-24 25-49 50-99- . 100 + Model__No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3387-6 6" $39.60 $36.83 $34.06 — $31.68 PE34184-6 6" $94.60 $87.98 $81.36 $75.68 
PE3387-12 12" 41.10 38.22 35.3 32.88 PE34184-12 12" 97.60 90.77 83.9 78.08 
PE3387-18 18" 42.60 39.62 36.64 34,08 PE34184-18 18" 100.60 93.56 86.52 80.48 
PE3387-24 24" 44.10 ~ 41.01 37.93 35.28 PE34184-24 24" 103.60 96.35 -- 89.10 82.88 
PE3387-36 36" 47.10 43.80 40.51 37.68 PE34184-36 36" 109.60 101.93 94.26 87.68 
PE3387-48 48" 50.10 46.59 43.09 40.08 PE34184-48 48" 115.60 107.51 99.42 92.48 
PE3387-60 60" 53.10 49.38 - 45.67 42.48 PE34184-60 60" 121.60 . 113.09 104.58 97.28 
PE3387-XX Any Pri ce Upon Request PE34184-XX Any ' Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47FL (.047” ‘RE-SHAPABLE) 50 OHM, PE-SR401FL (.250” RE-SHAPABLE) 
Model No. "Length 1-24 50-99 100 + . Model No. Length 1-24 25-49 100 + 
PE34186-6 6" $39.60 Ge $34.06 $31.68 PE34188-6 6" $94.60 $87. a ore $75.68 
PE34186-12 12" 41.10 38.22 35.35 32.88 PE34188-12 12" 97.60 90.77 83.9 78.08 
PE34186-18 18" 42.60 39.62 36.64 34.08 - PE34188-18 18" 100.60 93.56 86.52 80.48 
PE34186-24 24" 44.10 41.01 37.93 35.28 PE34188-24 - 24" 103.60 96.35 89.10 82.88 
~ PE34186-36 36". 47.10 43,80 40.51 37.68 PE34188-36 36" 109.60 101.93 94.26 87.68 
PE34186-48 438" 50.10 46.59 43.09 40.08 PE34188-48 48" 115.60 107.51 99.42 92.48 
PE34186-60 60" 53.10 49.38 45.67 42.48 PE34188-60 60" _121.60 113.09 104.58 97.28 
PE34186-XX Any Price Upon Request PE34188-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-020SR mei spear pias COPPER) 50 OHM, PE-034SR nies BARE COPPER) 
Model No. Length 50-99 100 + Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE34191-6 6" he 00 aie $75.68 $70.40 PE34193-6 6" $66.00 seat zs $56.76 $52.80 
PE34191-12 ae 91.00 84.63 78.2 72.80 PE34193-12 12" 67.50 62.78 58.05 54.00 
PE34191-18 18" 94.00 87.42 80.84 75.20 PE34193-18 18" 69.00 64.17 59.34 55.20 
PE34191-24 24" 97.00 90.21 83.42 77.60 PE34193-24 24" 70.50 65.57 60.63 56.40 
PE34191-36 36" 103.00 95.79 88.58 82,40 PE34193-36 36” 73.50 68.36 63.21 58.80 
PE34191-48 48" 109.00 101.37 93.74 87.20 PE34193-48 48" 76.50 71.15 65.79 61.20 
PE34191-60 60" 115.00 106.95 98.90 92.00 PE34193-60 60" 79.50 73.94 68.37 63.60 
PE34191-XX Any Price Upon Request PE34193-XX Any Price Upon Request 
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Mode} No. Length 1-24 50-99 100 + Model No. Length 1-2 50-99 
PE3319-6 6" ea an $30.27. $28.16 PE3352-6 6" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
PE3319-12 12" 35.37 32.89 30.42 28.30 PE3352-12 ize 36.80 34.22 31.65 29.44 
PE3319-18 18" 35.54 33.05 30.56 28.43 PE3352-18 18" 37.30 34.69 32.08 29.84 
PE3319-24 24" 35.71 33.21 30.71 28.57 PE3352-24 24" 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE3319-36 36" 36.05 33.53 31.00 28.84 PE3352-36 36" 38.80 36.08 33.37 31.04 
PE3319-48 48" 36.39 33.84 31.30 29.11 PE3352-48 48" 39.80 37.01 34.23 31.84 
PE3319-60 60" 36.73 34.16 31.59 29.38 PE3352-60 60" 40.80 37.94 35.09 32.64 
PE3319-72 72" 37.07 34.48 31.88 29.66 PE3352-72 rf os 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3319-XX Any Price Upon Request PE3352-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RGS9B/U COAX 50 OHM, RG188A/U COAX 
Model No. Length 1-24 =. 25-49 50-99: 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49 50- 100 + 
PE3137-6 6" $47.30 $43.99 $40.68 $37.84 PE3510-6 6" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 
PE3137-12 12" 47.47 44,15 40.82 37.98 PE3510-12 12" 35.60 33.11 30.62 28.48 
PE3137-18 18" 47.64 44.31 40.97 38.11 PE3510-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE3137-24 24" 47.81 44.46 41.12 38.25 PE3510-24 24" 36.40 33.85 31.30 29.12 
PE3137-36 36" 48.15 44.78 41.41 38.52 PE3510-36 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 « 
PE3137-48 48" 48.49 45.10 41.70 38.79 PE3510-48 48” -00 35.34 32.68 30.40 
PE3137-60 60" 48.83 45.41 41.99 39.06 PE3510-60 60" 38.80 . 33.37 31.04 
PE3137-72 72" 49.17 45.73 42.29 39.34 PE3510-72 72" 39.60 36.83 34. 31.68 
PE3137-XX Any Price Upon Request PE3510-XX Any Price Upon Request 

93 OHM, RG62A/U COAX ; 50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3411-6 6" $47.30 $43.99 $40.68 $37.84 PE3779-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3411-12 12" 47.47 44.15 40.82 37.98 PE3779-12 12" 38.40 35.71 33.02 30.72 
PE3411-18 18" 47.64 44.31 40.97 38.11 PE3779-18 18" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3411-24 24" 47.81 44.46 41.12 38.25 PE3779-24 24" -40 37.57 34.74 A 
PE3411-36 36" 48.15 44.78 41.41 38.52 PE3779-36 36" 42.40 39.43 36.46 33.92 
PE3411-48 48" 48.49 45.10 41.70 38.79 PE3779-48 48" 44.40 41.29 38.18 35.52 
PE3411-60 60" 48.83 45.41 41.99 39.06 PE3779-60 60" 46.40 43.15 39.90 37.12 
PE3411-72 72" 49.17 45.73 42.29 39.34 PE3779-72 72" 48.40 45.01 41.62 38.72°. 
PE3411-XX Any Price Upon Request PE3779-XX Any Price Upon Request : 

50 OHM, ROLAce/y Coax, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, nez2a/e COAX, DOUBLE SHIELDED 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3512-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 PE3429-6 6" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 
PE3512-12 12" 38.50 35.81 33.11 30.80 PE3429-12 12" 35.75 33.25 30.75 28.60 
PE3512-18 18" 39.60 36.83 34.06 31.68 PE3429-18 18" 36.30 33.76 31.22 F 
PE3512-24 24" 40.70 37.85 35.00 32.56 PE3429-24 24" 36.85 34.27 31.69 29.48 
PE3512-36 36" 42.90 39.90 36.89 34.32 PE3429-36 36" 37.95 35.29 32.64 30.36 
PE3512-48 48" 45.10 41.94 38.79 36.08 PE3429-48 4g" 39.05 36.32 33.58 31.24 
PE3512-60 60" 47.30 43.99 40.68 37.84 PE3429-60 60" 40.15 37.34 34.53 32.12 
PE3512-72 72" 49.50 46.04 42.57 39.60 PE3429-72 725 41.25 38.36 35.48 33.00 
PE3512-XX Any Price Upon Request PE3429-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 =: 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49 = 100 + 
PE3420-6 6" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE3513-6, 6" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 
PE3420-12 12". 35.31 32.84 30.37 28.25 PE3513-12 y2° 35.60 33.11 30.6: 28.48 
PE3420-18 18" 35.42 32.94 30.46 28.34 PE3513-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE3420-24 24" 35.53 33.04 30.56 28.42 PE3513~-24 24" 36.40 33.85 31.30 29.12 
PE3420-36 36" 35.75 33.25 30.75 28.60 PE3513-36 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 
PE3420-48 43" 35.97 33.45 30.93 28.78 PE3513-48 48" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE3420-60 60" 36.19 33.66 31.12 28.95 PE3513-60 60" 38.80 36.08 33.37 31.04 
PE3420-72 72" 36.41 33.86 31.31 29.13 PE3513-72 yy oe) 39.60 36.83 34.06 31.68 
PE3420-XX Any Price Upon Request PE3513-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG178B/U COAX 50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3865-6 6" $48.40 $45.01 $41.62 $38.72 PE3344-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3865-12 12" 48.80 45.3 41.9 39.04 PE3344-12 12" 38.40 35.71 33.02 30.72 
PE3865-18 18" 49.20 45.76 42.31 39.36 PE3344-18 18" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3865-24 24" 49.60 46.13 42.66 39.68 PE3344-24 24" 40.40 37.57 34.74 32.32 
PE3865-36 36" 50.40 46.87 43.34 40.32 PE3344-36 36" 42.40 39.43 36.46 33.92 
PE3865-48 48" 51.20 47.62 44.03 40.96 PE3344-48 48" 44.40 41.29 38.18 35.52 
PE3865-60 60" 52.00 48.36 44.72 41.60 PE3344-60 60" 46.40 43.15 39.90 37.12 
PE3865-72 72" 52.80 49.10 45.41 42.24 PE3344-72 72" 48.40 45.01 41.62 38.72 
PE3865-XX Any _ Price Upon Request PE3344-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RG179B/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SMELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 00 + - 
PE3459-6 6" $35.20 $32.74 arn $28.16 PE3003-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 trig 
PE3459-12 12" 35.60 33.11 30.62 28.48 PE3003-12 12" 38.50 35.8 33.11 30.80 
PE3459-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 PE3003-18 18" 39.60 36.83 34.06 31.68 
PE3459-24 24" 36.40 33.85 31.30 29.12 PE3003-24 24" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3459-36 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 PE3003-36 36" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3459-48 48" 38.00 35.34 32.68 30.40 PE3003-48 438" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3459-60 60" 38.80 36.08 33.37 31.04 PE3003-60 60" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3459-72 YP ays 39.60 36.83 34.06 31.68 PE3003-72 72" 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE3459-XX Any Price Upon Request PE3003-XX Any Price Upon Request 
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SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA MALE TO SMA MALE RIGHT ANGLE 


50 OHM, ainacch dl ¢ gate ong ROrres) 


50 OHM, RG405/U (.085” Ngee eoeree) 


Model No. Length 100 + Model No. Length 1-24 50-99 100+ 
PE3821-6 6" ae Se ae $21.12 PE3822-6 6" $27.50 ee Ee $23.65 $22.00 
PE3821-12 12" 27.90 25.95 23.99 22.32 PE3822-12 12" 29.0 26.97 24.9 23.20 
PE3821-18 18” 29.40 27.34 25.28 23.52 PE3822-18 18" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE3821-24 24" 30.90 28.74 26.57 24.72 PE3822-24 24" 32.00 29.76 27.52 25.60 
PE3821-36 36" 33.90 31.53 29.15 27.12 PE3822-36 36" 35.00 32.55 30.10 28.00 
PE3821-48 4g" 36.90 34.32 31.73 29.52 PE3822-48 48" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE3821-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 PE3822-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE3821-XX Any Price Upon Request PE3822-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED iieegatire 50 OHM, PE-SR405AL (.085” TINNED ALUMINUM) 
Model No. Length 1-24— 25-49 50-99 0 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34195-6 6" $29.70 $27.62 oe ae PE34199-6 6" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 
PE34195-12 12” 31.20 29.0; 26. 24.96 PE34199-12 i2* 32.30 30.04 27.78 25.84 
PE34195-18 18" 32.70 30.41 28.12 26.16 PE34199-18 18" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE34195-24 24" 34.20 31.81 29.41 27.36 PE34199-24 24" 35.30 32.83 30.36 28.24 
PE34195-36 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 PE34199-36 36" 38.30 35.62 32.94 30.64 
PE34195-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 PE34199-48 438" 41.30 38.41 35.52 33.04 
PE34195-60 60" 43.20 40.18 37.15 34.56 PE34199-60 60" 44.30 41.20 38.10 35.44 
PE34195-XX Any Price Upon Request PE34199-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, iplteed elle (. aa RE-SHAPABLE) 50 OHM, PE-SR405FL (. opel RE-SHAPABLE) 

Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3483-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE3958-6 6" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 
PE3483-12 12° 31.20 29.02 26.83 24.96 PE3958-12 Fae 32.30 30.04 27.78 25.84 
PE3483-18 18" 32.70 30.41 28.12 26.16 PE3958-18 18" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE3483-24 24" 34.20 31.81 29.41 27.36 PE3958-24 24" 35.30 32.83 30.36 28.24 
PE3483-36 36" - 37.20 34.60 31.99 29.76 PE3958-36 36" 38.30 35.62 32.94 30.64 
PE3483-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 PE3958-48 48" 41.30 38.41 35.52 33.04 
PE3483-60 60" 43.20 40.18 37.15 34.56 PE3958-60 60" 44.30 41.20 38.10 35.44 
PE3483-XX Any Price Upon Request PE3958-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, PE-047SR (.047” Sys feithoe! 50 OHM, mens ( “eld a paeree) 
Model No. Length 1-24 25-49 100 + Model No. Length §0-99 100 + 
PE3230-6 6" $52.80 $49.10 a ae $42.24 PE34220-6 6" see nae cae $88.00 
PE3230-12 125 54.30 50.50 46.70 43.44 PE34220-12 12% 713.00 105.09 97.18 90.40 
PE3230-18 18" 55.80 51.89 47.99 44.64 PE34220-18 18" 116.00 107.88 99.76 92.80 
PE3230-24 24" 57.30 53.29 49.28 45.84 PE34220-24 24" 119.00 110.67 102.34 95.20 
PE3230-36 36" 60.30 56.08 51.86 48.24 PE34220-36 36" 125.00 116.25 107.50 100.00 
PE3230-48 48" 63.30 58.87 54.44 50.64 PE34220-48 48" 131.00 121.83 112.66 104.80 
PE3230-60 60" 66.30 61.66 57.02 53.04 PE34220-60 60" 137.00 127.41 117.82 109.60 
PE3230-XX Any Price Upon Request PE34220-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, PE-SRO47AL A 047” Llpeile ars ol 50 OHM, PE-SR401AL it oe bein raat 

Model No. Length 1-24 5-49 100 + Model No. Length 99 100 + 
PE3393-6 6" $59.40 ae one $47.52 PE34200-6 6" Mente os ne 7 a 06 $96.80 
PE3393-12 12" 60.90 56.64 52.37 48.72 PE34200-12 12" 124.00 115.32 106.64 99.20 
PE3393-18 18" 62.40 58.03 53.66 49.92 PE34200-18 18" 127.00 118.11 109.22 101.60 
PE3393-24 24" 63.90 59.43 54.95 51.12 PE34200-24 24" 130.00 120.90 111.80 104.00 
PE3393-36 36" 66.90 62.22 57.53 53.52 PE34200-36 36" 136.00 126.48 116.96 108.80 
PE3393-48 48" 69.90 65.01 60.11 55.92 R PE34200-48 48" 142.00 132.06 122.12 113.60 
PE3393-60 60" 72.90 67.80 62.69 58.32 PE34200-60 60" 148.00 137.64 127.28 118.40 
PE3393-XX Any Price Upon Request PE34200-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, iad fe 40 “pal best voedetod 


50 OHM, PE-SR401FL (. sac ive Meebease 


Model _ No. ~ Length 1-2 100 + Model No. Length 1-24 100 + 
PE34197-6 6" $59.40 are as $47.52 PE34202-6 6" $121.00 ae % sitaee 3 $96.80 
PE34197-12 a2" 60.90 56.6 52.37 48.72 PE34202-12 i2= 124.00 115.32 106.64 99.20 
PE34197-18 18" 62.40 58.03 53.66 49.92 PE34202-18 18" 127.00 118.11 109.22 101.60 
PE34197-24 24" 63.90 59.43 54.95 51.12 PE34202-24 24" 130.00 120.90 111.80 104.00 
PE34197-36 36" 66.90 62.22 57.53 53.52 PE34202-36 36" 136.00 126.48 116.96 108.80 
PE34197-48 48” 69.90 65.01 60.11 55.92 PE34202-48 48" 142.00 132.06 122.12 113.60 
PE34197-60 60" 72.90 67.80 62.69 58.32 PE34202-60 60" 148.00 137.64 127.28 118.40 
PE34197-XX Any Price Upon Request PE34202-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-020SR B20: BARE COPPER) 50 OHM, PE-034SR nee ian BARE COPPER) 

Model No. — Lenath 1-24 =25-49— 50-99 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 = 100 + 
PE34204-6 6" $110.00 $102.30 $94.60 $88.00 PE34206-6 6" $88.00 $81.84 $75.68 $70.40 
PE34204-12 ie 113.00 105.09 97.18 90.40 PE34206-12 12" 89.50 83.24 76.97 71.60 
PE34204-18 18" 116.00 107.88 99.76 92.80 PE34206-18 18" 91.00 84.63 78.26 72.80 
PE34204-24 24" 119.00 110.67 102.34 95.20 PE34206-24 24" 92.50 86.03 79.55 74.00 
PE34204-36 36” 125.00 116.25 107.50 100.00 PE34206-36 36" 95.50 88.82 82.13 76.40 
PE34204-48 438" 131.00 121.83 112.66 104.80 PE34206-48 48" 98.50 91.61 84.71 78.80 
PE34204-60 60" 137.00 127.41 117.82 109.60 PE34206-60 60" 101.50 94.40 87.29 81.20 
PE34204-XX Any Price Upon Request PE34206-XX Any Price Upon Request 
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50 OHM, RGS8C/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3655-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3655-12 12" 37.57 34.94 32.31 30.06 
PE3655-18 18" 37.74 35.10 32.46 30.19 
PE3655-24 24" 37.91 35.26 32.60 30.33 
PE3655~-36 36" 38.25 35.57 32.90 30.60 
PE3655-48 iw 38.59 35.89 33.19 30.87 
PE3655-60 60" 38.93 36.20 33.48 31.14 
PE3655-72 72" 39.27 36.52 33.77 31.42 
PE3655-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RESaey. cons 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE3380-6 6" $52.80 ats $45.41 $42.24 
PE3380-12 12" 52.97 49.2 45.55 42. 
PE3380-18 18" 53.14 49.42 45.70 42.51 
PE3380-24 24" 53.31 49.58 45.85 42.65 
PE3380-36 36" 53.65 49.89 46.14 42.92 
PE3380-48 ‘ 53.99 50.21 46.43 43.19 
PE3380-60 60" 54.33 50.53 46.72 43.46 
PE3380-72 72" 54.67 50.84 47.02 43.74 
PE3380-XX Any Price Upon Request 

93 OHM, RG62A/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE3444-6 6" $52.80 $49.10 $45.41 $42.24 
PE3444-12 12% 52.97 49.26 45.5 42.38 
PE3444-18 18" 53.14 49.42 45.70 42.51 
PE3444-24 24" 53.31 49.58 45.85 42.65 
PE3444-36 36" 53.65 49.89 46.14 42.92 
PE3444-48 48" 53.99 50.21 46.43 43.19 
PE3444-60 60” 54.33 50.53 46.72 43.46 
PE3444-72 72" 54.67 50.84 47.02 43.74 
PE3444-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3514-6 6" $39.60 Fries $34.06 $31.68 
PE3514-12 42" 40.70 37. 35. 32.56 
PE3514-18 18" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3514-24 24" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3514-36 36” 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3514-48 48" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3514-60 60" 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE3514-72 d2n 51.70 48.08 44.46 41.36 
PE3514-XX Any Price Upon Request 

- 50 OHM, RG174A/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 80-99 100 + 
PE3775-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3775-12 12" 37.57 34.9 32.31 30.06 
PE3775-18 18" 37.74 35.10 32.46 30.19 
PE3775-24 24" 37.91 35.26 32.60 30.33 
PE3775-36 36" 38.25 35.57 32.90 30.60 
PE3775-48 48" 38.59 35.89 33.19 30.87 
PE3775-60 ig 38.93 36.20 33.48 31.14 
PE3775-72 72" 39.27 36.52 33.77 31.42 
PE3775-XX Any Price Upon Request 

50 Ou, RAI 7e88 COAX 
Model No. Length 25-4! 50-99 100 + 
PE3876-6 6" Sune cae $44.46 $41.36 
PE3876-12 12 52.10 48.45 44.81 41.68 
PE3876-18 18" 52.50 48.83 45.15 42.00 
PE3876-24 24" 52.90 49.20 45.49 42.32 
PE3876-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 
PE3876-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE3876-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 
PE3876-72 72" 56.10 52.17 48.25 44.88 
PE3876-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RG179B/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3858-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 © $29.92 
PE3858-12 12" 37.80 35.1 32.51 30.24 
PE3858-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE3858-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 
PE3858-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3858-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE3858-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE3858-72 729 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3858-XX Any Price Upon Request 


SMA MALE RIGHT ANGLE TO SMA MALE RIGHT ANGLE 


95 OHM, RGISORS | Paps 


Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE3141-6 6" $38.50 Gan $33.11 $30.80 
PE3141-12 12" 39.00 36.27 33.54 31.20 
PE3141-18 18" 39.50 36.74 33.97 31.60 
PE3141-24 24" 40.00 37.20 34.40 32.00 
PE3141-36 36" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE3141-48 . 48" 42.00 39.06 36.12 33.60 
PE3141-60 60" 43.00 39.99 36.98 34.40 
PE3141-72 72" 44.00 40.92 37.84 35.20 
PE3141-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188A/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3511-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3511-12 12" 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE3511-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE3511-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 
PE3511-36 36” 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3511-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE3511-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE3511-72 722 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3511-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 1-24 = 25-49. 550-99 100 + 
PE3347-6 6" $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 | 
PE3347-12 125 40.60 37.76 34.92 32.48 
PE3347-18 18" 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE3347-24 24" 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE3347-36 36" 44.60 41.48 38.36 35.68 
PE3347-48 48" 46.60 43.34 40.08 37.28 
PE3347-60 60" 48.60 45.20 41.80 38.88 
PE3347-72 72" 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE3347-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. ‘Length 1-24 = 25-49 550-99 100 + 
PE3428-6 mh: 6 $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3428-12 ger 37.95 35.29 32.64 30.36 
PE3428-18 18" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3428-24 24" 39.05 36.32 33.58 31.24 
PE3428-36 36" 40.15 37.34 34.53 32.12 
PE3428-48 48" 41.25 38.36 35.48 33.00 
PE3428-60 60" 42.35 39.39 36.42 33.88 
PE3428-72 72" 43.45 40.41 37.37 34.76 
PE3428-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 80-99 100 + 


PE3515-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3515-12 12" 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE3515-18 | 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE3515-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 
PE3515-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3515-48 48" 40.20. 37.39 34.57 32.16 
PE3515-60 60" 41.00 a 35.26 32.80 
PE3515-72 725 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3515-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS COAX, re ——_ 


Model No. Length 1-24 100 + 
PE3987-6 6" $39.60 Aa ora $31.68 
PE3987-12 12" 40.60 37.76 34.92 32.48 
PE3987-18 18" 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE3987-24 24" 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE3987-36 36" 44.60 41.48 38.36 35.68 
PE3987-48 48" 46.60 43.34 , 37.28 
PE3987-60 60" 48.60 45.20 41.80 38.88 
PE3987-72 tra 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE3987-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 

Model No. ‘Lenath 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3713-6 6" $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
PE3713-12 12" 40.7 37. 35.00 32.56 
PE3713-18 18" 41,80 -87 35.95 33.44 
PE3713-24 24" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3713-36 36" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3713-48 48" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3713-60 60" 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE3713-72 72" 51.70 48.08 44.46 41.36 
PE3713-XX Any Price Upon Request 


my 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNAC 


50 OHM, RG402/U & at BARE earree) 


_ SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA MALE RIGHT ANGLE TO SMA MALE RIGHT ANGLE 


50 OHM, sri dy) ( dl aeee il gg 


Model No. Length 100 + Model No. Length 1-24 100 + 
PE3819-6 6" oss s rau = Seces $31.68 PE3820-6 6" $40.70 a ac $32.56 
PE3819-12 12" 41.10 38.22 35.35 32.88 PE3820-12 12" 42.20 39.25 36.29 33.76 
PE3819-18 18” 42.60 39.62 36.64 34.08 PE3820-18 18" 43.70 40.64 37.58 34.96 
PE3819-24 ~ 24" 44.10 41.01 37.93 35.28 PE3820-24 24" 45.20 42.04 38.87 36.16 
PE3819-36 36” 47.10 43.80 40.51 37.68 PE3820-36 36" 48.20 44.83 41.45 38.56 
PE3819-48 48" 50.10 46.59 43.09 40.08 PE3820-48 48" 51.20 47.62 44.03 40.96 
PE3819-60 60" 53.10 49.38 45.67 42.48 PE3820-60 60" 54.20 50.41 46.61 43.36 
PE3819-XX Any Price Upon Request PE3820-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402AL (.141” sysie rove. 50 OHM, PE-SR405AL (.085” hagas sneer: 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34208-6 6" $41.80 ee % $35.95 $33.44 PE34213-6 6” $44.00 noe $37.84 $35.20 
PE34208-12 12" 43.3 40.27 37.24 34.64 PE34213-12 12" 45.50 42.32 39.13 36.40 
PE34208-18 18" 44.80 41.66 38.53 35.84 PE34213-18 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 
PE34208-24 24" 46.30 43.06 39.82 37.04 PE34213-24 24" 48.50 45.11 41.71 38.80 
_ PE34208-36 36" 49.30 45.85 42.40 39.44 PE34213-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 
PE34208-48 43" 52.30 48.64 44.98 41.84 PE34213-48 48” 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE34208-60 60” 55.30 51.43 47.56 44.24 PE34213-60 60" 57.50 53.48 49.45 46.00 
PE34208-XX Any Price Upon Request PE34213-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, ve seeeere [- . Fe vg steal 50 OHM, Dette [- =, apg 
Model No. Length 1-24 25-49 Model No. "Length 100 + 
PE3417-6 6" $41.80 $38.87 eat Pca PE3646-6 6" tn = Pass + ser = $35.20 
PE3417-12 12" 43.30 40.27 37.24 34.64 PE3646-12 12" 45.50 42.32 39.13 36.40 
PE3417-18 18" 44.80 41.66 38.53 35.84 PE3646-18 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 
PE3417-24 24" 46.30 43.06 39.82 37.04 PE3646-24 24" 48.50 45.11 41.71 38.80 
PE3417-36 36" 49.30 45.85 42.40 39.44 PE3646-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 
PE3417-48 48” 52.30 48.64 44.98 41.84 PE3646-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE3417-60 60” 55.30 51.43 47.56 44.24 PE3646-60 60” 57.50 53.48 49.45 46.00 
PE3417~-XX Any Price Upon paces’ PE3646-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-047SR bee BARE sibel A 50 OHM, RG401/U (.250” BARE COPPER) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 0+ Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3147-6 6" $66.00 $61.38 $56.76 Ai PE34223-6 6" $132.00 $122.76 $113.52 $105.60 
PE3147-12 12" 67.50 62.78 58.05 54.00 PE34223-12 12" 135.00 125.55 116.10 108.00 
PE3147-18 18" 69.00 64.17 59.34 55.20 PE34223-18 18" 138.00 128.34 118.68 110.40 
PE3147-24 24" 70.50 65.57 60.63 56.40 PE34223-24 24" 141.00 131.13 121.26 112.80 
PE3147-36 36” 73.50 68.36 63.21 58.80 PE34223-36 36" 147.00 136.71 126.42 117.60 
PE3147-48 48" 76.50 71.15 65.79 61.20 PE34223-48 48" 153.00 142.29 131.58 122.40 
PE3147-60 60" 79.50 73.94 68.37 63.60 PE34223-60 60" 159.00 147.87 136.74 127.20 
~ PE3147-XX Any Price Upon Request PE34223-XX Any Price Upon Request 
50 one; PE-SRO47AL “ Oats Ly et eerie! 50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED cerita 
Model No. Length 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
oa 6" a oe = $62.44 $58.08 PE34215-6 6" ne: 00 $132.99 $122.98 $114.40 
PE3259-12 12" 74.10 68.91 63.73 59.28 PE34215-12 12% 146.00 135.78 125.56 116.80 
PE3259-18 18" 75.60 70.31 65.02 60.48 PE34215-18 18" 149.00 138.57. 128.14 119.20 
PE3259-24 24" 77.10 71.70 66.31 61.68 PE34215-24 24" 152.00 141.36 130.72 121.60 
PE3259-36 36" 80.10 74.49 68.89 64.08 PE34215-36 36" 158.00 146.94 135.88 126.40 
PE3259-48 438" 83.10 77.28 71.47 66.48 PE34215-48 48" 164.00 152.52 141.04 131.20 
PE3259-60 60” 86.10 80.07 74.05 68.88 PE34215-60 60" 170.00 158.10 146.20 136.00 
PE3259-XX Any Price Upon Request PE34215-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47FL (.047” encalscr peat ca 50 OHM, PE-SR401FL (. inet a Sorriegel 
Model _No. "Length 1-24 25-49 100 + Model_No. = Length 1-24 100 + 
PE34209-6 6" $72.60 $67.52 Sear Pegs 08 PE34217-6 6" $143.00 neat eat $114.40 
PE34209-12 12" 74.10 ~ 68.91 63.73 59.28 PE34217-12 12" 146.00 135.7 125.5) 116.80 
PE34209-18 18" 75.60 70.31 65.02 60.48 PE34217-18 18" 149.00 138.57 128.14 119.20 
PE34209-24 24" 77.10 71.70 66.31 61.68 PE34217-24 24" 152.00 141.36 130.72 121.60 
PE34209-36 36" 80.10 74.49 68.89 64.08 PE34217-36 36" 158.00 146.94 135.88 126.40 
PE34209-48 4g" 83.10 77.28 71.47 66.48 PE34217-48 4g" 164.00 152.52 141.04 131.20 
PE34209-60 60" 86.10 80.07 74.05 68.88 PE34217-60 60" 170.00 158.10 146.20 136.00 
PE34209-XX Any Price Upon Request PE34217-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-020SR (. ace” BARE eae 50 OHM, PE-034SR a (esar BARE COPPER) 
Model No. Length 1-24 25-49 100 + Model No. Length 1-24 «= 25-49 50-99 100 + 
PE34211-6 6" $132.00 $122.76 at $105.60 PE34219-6 6" $110.00 $102.30 $94.60 $88.00 
PE34211-12 12" 135.00 125.55 116.10 108. PE34219-12 12" 111.50 103.70 95.89 89.20 
: PE34211-18 18" 138.00 128.34 118.68 110.40 PE34219-18 18" 113.00 105.09 97.18 90.40 
~  PE34211-24 24" 141.00 131.13 121.26 112.80 PE34219-24 24" 114.50 106.49 98.47 91.60 
PE34211-36 36" 147.00 136.71 126.42 117.60 PE34219-36 36" 117.50 109.28 101.05 94.00 
PE34211-48 48" 153.00 142.29 131.58 122.40 PE34219-48 48" 120.50 112.07 103.63 96.40 
PE34211-60 60" 159.00 147.87 136.74 127.20 PE34219-60 60" 123.50 114.86 106.21 98.80 
PE34211-XX Any Price Upon Request PE34219-XX Any Price Upon Request 
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SMA MALE TO SMA FEMALE 


53.5 OHM, RGS5SB/U COAX, pnts Nees 


Model No. Length 1-24 100 + Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE3093-6 6" $40.70 top oe $32.56 PE3102-6 6" Ree $32.74 $30.27 $28.16 
PE3093-12 32" 41.00 38.13 35.26 32.80 PE3102-12 12* 35.60 33.11 30.62 28.48 
PE3093-18 18" 41.30 38.41 35.52 33.04 PE3102-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE3093-24 24" 41.60 38.69 35.78 33.28 PE3102-24 24" 36.40 33.85 31.30 29.12 
PE3093-36 36" 42.20 39.25 36.29 33.76 PE3102-36 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 
PE3093-48 48" 42.80 39.80 36.81 34.24 PE3102-48 48" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE3093-60 60" 43.40 40.36 37.32 34.72 PE3102-60 60" 38.80 36.08 33.37 31.04 
PE3093-72 Pf de 44.00 40.92 37.84 35.20 PE3102-72 ven 39.60 36.83 34.06 31.68. 
PE3093-XX Any Price Upon Request PE3102-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RGS8C/U COAX 50 OHM, RG188A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99 = 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 = 100 + 
PE3078-6 6" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE3706-6 6" $35.20 $32.74 "$30.27 $28.16 
PE3078-12 12" 35.37 32.89 30.42 28.30 PE3706-12 ude, 35.60 33.11 30.62 28.48 
PE3078-18 18" 35.54 33.05 30.56 28.43 PE3706-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE3078-24 24" 35.71 33.21 30.71 28.57 PE3706-24 24" 36.40 33.85 31,30 28-32 
PE3078-36 36" 36.05 33.53 31.00 28.84 -PE3706-36 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 
PE3078-48 48" 36.39 33.84 31.30 29.11 PE3706-48 438" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE3078-60 60" 36.73 34.16 31.59 29.38 PE3706-60 60" 38.80 36.08 33.37 31.04 
PE3078-72 4 37.07 34.48 31.88 29.66 PE3706-72 725 39.60 36.83 34.06 31.68 
PE3078-XX Any Price Upon Request PE3706-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, hom pa oe *50 OHM, os rere mega ange 
Model No. Length 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 100 + 
PE3333-6 6" an o Pra $40.68 $37.84 PE3697-6 6" ate A a fe + $28.16 
PE3333-12 1 Fg 47.47 44.15 40. 37.98 PE3697-12 i ge 35.75 33.25 30.75 28.60 
PE3333-18 18" 47.64 44.31 40.97 38.11 PE3697-18 18" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE3333-24 24" 47.81 44.46 41.12 38.25 PE3697-24 24" 36.85 34.27 31.69 29.48 
PE3333-36 36" 48.15 44.78 41.41 38.52 PE3697-36 36" 37.95 35.29 32.64 30.36 
PE3333-48 438" 48.49 45.10 41.70 38.79 PE3697-48 48" 39.05 36.32 33.58 31.24 
PE3333-60 60" 48.83 45.41 41.99 39.06 PE3697-60 60" 40.15 37.34 34.53 32.12 
PE3333-72 72" 49.17 45.73 42.29 39.34 PE3697-72 Jar 41.25 38.36 35.48 33.00 
PE3333-XX Any Price Upon Request PE3697-XX Any Price Upon Request 
93 OHM, RG62A/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 = =625-49 50-99: 100 + Model No. Length 1-24 25-49. 50-99 «100 + 
PE3405-6 6" $47.30 $43.99 $40.68 $37.84 PE3832-6 6" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 
PE3405-12 12" 47.47 44.15 40.82 37.98 PE3832-12 12" 35.6) 33.11 30.62 28. 
PE3405-18 18" 47.64 44.31 40.97 38.11 PE3832-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE3405-24 24" 47.81 44.46 41.12 38.25 PE3832-24 24" 36.40 33.85 31.30 29.12 
PE3405-36 36" 48.15 44.78 41.41 38.52 PE3832-36 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 
PE3405-48 48" 48.49 45.10 41.70 38.79 PE3832-48 48" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE3405-60 60" 48.83 45.41 41.99 39.06 PE3832-60 60" 38.80 36.08 33.37 31.04 
PE3405-72 72" 49.17 45.73 42.29 39.34 PE3832-72 72" 39.60 36.83 34.06 31.68 
PE3405-XX Any Price Upon Request PE3832-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U post pee SHIELDED 50 OHM, RG316-DS COAX, pte on 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 + 
PE3611-6 6" nal Soe $32.16 $29.92 PE3171-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 ta 
PE3611-12 12" 38.50 35.81 33.11 30.80 PE3171-12 12" 38.40 35.71 33.02 30.72 
PE3611-18 18" 39.60 36.83 34.06 31.68 PE3171-18 18" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3611-24 24" 40.70 37.85 35.00 32.56 PE3171-24 24" 40.40 37.57 34.74 32.32 
PE3611-36 36" 42.90 39.90 36.89 34.32 PE3171-36 36" 42.40 39.43 36.46 33.92 
y  PE3611-48 48" 45.10 41.94 38.79 36.08 PE3171-48 48" 44.40 41.29 38.18 35.52 
PE3611-60 60" 47.30 43.99 40.68 37.84 PE3171-60 60" 46.40 43.15 39.90 37.12 
PE3611-72 72" 49.50 46.04 42.57 39.60 PE3171-72 72" 48.40 45.01 41.62 38.72 
PE3611-XX Any Price Upon Request PE3171-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE degra 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 00 + 
PE3715-6 6" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE3864-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 ora 
PE3715-12 i ee 35.31 32.84 30.37 28.25 PE3864-12 bY dp 38.50 35.8 33.11 30.80 
PE3715-18 18" 35.42 32.94 30.46 28.34 PE3864-18 18" 39.60 36. 34.06 31.68 
PE3715-24 24" 35.53 33.04 30.56 28.42 PE3864-24 24" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3715-36 36" 35.75 33.25 30.75 28.60 PE3864-36 36" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3715-48 48" 35.97 33.45 30.93 28.78 PE3864-48 48" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3715-60 60" 36.19 33.66 pp 28.95 PE3864-60 60" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3715-72 i 4 36.41 33.86 31.31 29.13 PE3864-72 72" 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE3715-XX Any Price Upon Request PE3864-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG 1786 COAX 50 OHM, PE-142LL, LOW LOSS 
Model No. Length 1-24 50-99 100+ DOUBLE SHIELDED GOAK 
PE3056-6 6" $48.40 ST $41.62 $38.72 Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE3056-12 12" 48.80 45.38 = 41.97 39.04 PE3160-6 6" $48.40 a: at $41.62 $38.72 
PE3056-18 18 49.20 45.76 42.31 39.36 PE3160-12 1" 49.90 : ‘ 39.92 
PE3056-24 24" 49.60 46.13 42.66 39.68 PE3160-18 18" 51.40 47.80 44.20 41.12 
PE3056-36 36” 50.40 46.87 43.34 40.32 PE3160-24 24" 52.90 49.20 45.49 42.3 
PE3056-48 48" 51.20 47.62 = 44.03 40.96 PE3160-36 36" 55.90 51.99 48.07 44.72 
PE3056-60 60" 52.00 48.36 44.72 41.60 PE3160-48 48" 58.90 54.78 50.65 47.12 
PE3056-72 72 52.80 49.10 = 45.41 = 42.24 PE3160-60 60" 61.90 57.57 53.23 49.52 
PE3056-XXx Any Price Upon Request PE3160-72 Tels 64.90 60.36 55.81 51.92 
PE3160-XX Any Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


75 OHM, Gian COAX 


“ 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA MALE TO SMA FEMALE 


" TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


\ 


d 50 OHM, Reso2y iS gate Lege coPPeEn) 50 OHM, RG405/U iat BARE COPPER) 
Model No. Length 1-24 50-99 = 100 + Model No. ~ Length 1:24 = 25-49 50-99 100. + 
4 PE3823-6 6" $23.10 oa $19.87 $18.48 PE3824-6 : 6" $24.20 $22.51 $20.81 $19.36 
i PE3823-12 12" 24.60 22.88 21.16 19.68 PE3824-12 12 25.70 23.90 22.10 20.56 
( PE3823-18 18" 26.10 24.27 22.45 20.88 PE3824-18 18" 27.20 25.30 23.39 21.76 
4 PE3823-24 24" 27.60 25.67 23.74 22.08 PE3824-24 24" 28.70 26.69 24.68 22.96 
PE3823-36 ie 30.60 28.46 26.32 24.48 PE3824-36 36" 31.70 29.48 27.26 25.36 
PE3823-48 48" 33.60 31.25 28.90 26.88 PE3824-48 48" 34.70 32.27 29.84 27.76 
2 PE3823-60 60" 36.60 34.04 31.48 29.28 PE3824-60 40" 37.70 35.06 32.42 30.16 
} PE3823-XX Any Price Upon Request PE3824-XX Any Price Upon Request 
- 50 OHM, PE-SR402AL (.14 41” eee a - 50 OHM, PE-SR405AL (. ee — Be stgrmpe shy 
Model __No. Length 1-24 100 + Model_No. Length. - 1-24 25-49 100 + 
PE34235-6 6" $26.40 ‘cn rg i $21.12 PE34237-6 6" $27.50 af aa Row $22. 4 
PE34235-12 — 12" 27.90 25.95 23.99 22.32 PE34237-12 12" 29.00 26.97 24.94 23.20 
PE34235-18 18" 28.40 27.34 25.28 23.52 PE34237-18 18" 30.50 28.37 26.23 24.40 
gy PE34235-24 24" 30.90 28.74 26.57 24.72 PE34237-24 24" 32.00 29.76 27.52 25.60 
 -—«PE34235-36 36" 33.90 31.53 29.15 27.12 PE34237-36 36" 35.00 32.55 30.10 28.00 
; PE34235-48 48" 36.90 34,32 31.73 29.52 PE34237-48 48" 38.00 35.34 32.68 30.40 
Af PE34235-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 PE34237-60 60” 41.00 38.13 35.26 32.80 
a PE34235-XX Any - Price Upon Request é PE34237-XX _ Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402F1 {. shad need 50 OHM, PE-SR405FL (. rit RE-SHAPABLE) 
Model No. * Length 1-24 25-49 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3443-6 6" $26.40. $24.55 ae $21.12 PE3651-6 6" $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 
PE3443-12 2-42" 27.90 25.95 23.99 22.32 © PE3651-12 . 12" 29.00 26.97 24.9 23.20 
PE3443-18 18" 29.40 27.34 25.28 23.52 PE3651-18 18" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE3443-24 24" 30.90 28.74 26.57 24.72 _ PE3651-24 24" 32.00 29.76 27.52 25.60 
PE3443-36 36" 33.90 31.53 29.15 27.12 PE3651-36 36" 35.00 32.55 30.10 28.00 
PE3443-48 438” 36.90 34,32 31.73 29.52 PE3651-48 48" - 38.00 35.34 32.68 30.40 
z PE3443-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 PE3651-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
7 PE3443-XX Any Price Upon Request PE3651-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-O47SR 5 Pasig bt BARE CORTER) 50 OHM, REED NY. {250%} or pores) 
Model No. Length 1-24 25-49 100 + Model_No. Length 100 +. 
_PE3188-6 6" ° $41.80 $38.87 ea $33.44 PE33896-6 6" ee a tee far 7 $79.20 
_ PE3188-12 12" 43.30 40.27 37.24 34.64 PE33896-12 12" * 102.00 94.86 87.72 81.60 
PE3188-18 18” 44.80 41.66 38.53 35.84 PE33896-18 18" 105.00 97.65 90.30° 84.00 
PE3188-24 24" 46.30 43.06 39.82 37.04 PE33896-24 24" 108.00 100.44 92.88 86.40 
; PE3188-36 36" 49.30 ° 45.85 42.40 39.44 PE33896-36, 36" 114.00 106.02 98.04 91.20 
. PE3188-48 48” 52.30 48.64 44.98 41.84 PE33896-48 2 AGe 120.00: 111.60 103.20 96.00 
y PE3188-60 60” 55.30 51.43 47.56 44.24 _ PE33896-60 60" 126.00 117.18 108.36 100.80 
PE3188-XX Any Price Upon Request PE33896-XX Any Price Upon Request 
‘ 50 OHM, " PE-SRO47AL (. 047” eal ad emesis i 50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED ae 
eS, Model Ne. Length 1-24 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3253-6 6" $44.00 re $37.84 $35.20 PE34230-6 6" $104.50 $97.19 $89.87 $83.60 
PE3253-12 12". 45.50 42.32 39.1 36.40 PE34230-12 ° 12" 107.50 99.98 92.45 86.00 
PE3253-18 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 PE34230-18 18" 110.50 102.77 95.03 . 88.40 
PE3253-24 24" 48.50 45.11 “41.71 38.80 PE34230-24 _ 24" 113.50 105.56 97.61 96.80 
PE3253-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 PE34230-36 36" 119.50 111.14  =102.77 95.60 
PE3253-48 4g” 54.50 50.69 46.87 43.60 PE34230-48 48" 125.50 116.72 107.93 - 100.40 
PE3253-60 60" 57.50 53.48. 49.45 46.00 PE34230-60 66" 131.50 122.30 113.09 105.20 
PE3253-XX Any Price Upon Request PE34230-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47FL (.047” vie mgr e - 50 OHM, PE- raga FL (. 250” Lotter erga 
Model__No. "Length 1-24 25-4 50-99 100.+ Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE34228-6 6" $44.00 Maer $37.84 $35.20 PE34233-6 6" $104.50 ore ; $89.87 $83.60 
PE34228-12 12”. 45.50 42.32 39.13 36.40 PE34233-12 12" 107.50 99.98 92.45 86.00 
PE34228-18 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 PE34233-18 18" 110.50 =: 102.77 95.03 88.40 
PE34228-24 24" 48.50 45.11 41.71 38.80 PE34233-24 24" =: 113.50 = 105.56 97.61 90.80 
PE34228-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 PE34233-36 36" 119.50 111.14 102.77 95.60 
PE34228-48 4g" 54.50 50.69 46.87 43.60 PE34233-48 48" 125.50 116.72 107.93 100.40 
PE34228-60 60" 57.50 53.48 49.45 46.00 PE34233-60 60" 131.50 - 122.30 113.09 105.20 
PE34228-XX Any Price Upon Request PE34233-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-020SR ee BARE COPPER) 50 OHM, PE-034SR (- ie ory COPPER) 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model__No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34224-6 6" $93.50 $36.96 96 $80.41 $74.80 PE34226-6 6" $77.00 oct $66.22 $61.60 
PE34224~-12 12" 96.50 89.75 82.99 77.20 PE34226-12 12" 78.50 73.0. 67.51 62.80 
PE34224-18 18" 99.50 92.54 85.57 79.60 PE34226-18 =~ + «18" 80.00 74.40 68.80 64,00 
_  -- PE34224-24 24" 102.50 95.33 88.15 82.00 PE34226-24 24" 81.50. 75.80 70.09 65.20 
: PE34224-36 36" 108.50 100.91 93.31 86.80 PE34226-36 36" 84.50 78.59 72.67 67.60 
a PE34224-48 48” 114.50 106.49 98.47 91.60 PE34226-48 48" 87.50 81.38 75.25 70.00 
PE34224-60 60" 120.50 112.07 103.63 96.40 PE34226-60 60" 90.50 84.17 77.83 72:40 
PE34224-xx Any Price Upon Request PE34226=XX Any Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS:-PASTERNACK.COM 
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USE MOUNTING HOLE B02 ON PAGE 196 yu 
53.5 OHM, RG55B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 75 OHM, RGt TORY COAX 
Model No. Length 1-24 - 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 + 
PE3940-6 6" $42.90 ha a $36.89 $34.32 PE3967-6 6" aa heed 78 $32.16 $29.92 
PE3940-12 12" 43.20 40.18 37.1 34.56 PE3967-12 12" 37.80 35.15 32.5 30.24 
PE3940-18 18" 43.50 40.46 37.41 34.80 PE3967-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE3940-24 24" 43.80 40.73 37.67 35.04 PE3967-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 
PE3940-36 36" 44.40 41.29 38.18 35.52 PE3967-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3940-48 48" 45.00 41.85 38.70 36.00 PE3967-48 48" 40.20 37.39 34.57 -16 
PE3940-60 60" 45.60 42.41 39.22 36.48 PE3967-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE3940-72 72” 46.20 42.97 39.73 36.96 PE3967-72 72" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3940-XX Any Price Upon Request PE3967-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG58C/U COAX 50 OHM, RG188A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 - 25-49 -99 100 + 
PE3956-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92. PE3051-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3956-12 12" 37.57 34.94 32.31 30.06 PE3051-12 Re 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE3956-18 18" 37.74 35.10 32.46 30.19 PE3051-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE3956-24 24" 37.91 35.26 32.60 30.33 PE3051-24 24" 38.60 35.90. 33.20 30. 
PE3956-36 36" 38.25 35.57 32.90 30.60 PE3051-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3956-48 48" 38.59 35.89 33.19 30.87 PE3051-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE3956-60 60" 38.93 36.20 33.48 31.14 PE3051-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE3956-72 72" 39.27 36.52 33.77 31.42 PE3051-72 1S aes 41.80 38.87 35.95. 33.44 
PE3956-XX Any Price Upon Request PE3051-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, aGsene COAX 50 OHM,  RG223/u COAX, DOUBLE SHIELDED | 
Model No. Length 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 + 
PE3871-6 6" eam $49.10 $45.41 $42.24 PE3553-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 Pog 
PE3871-12 Zt §2.97 49.26 45.55 42.38 PE3553-12 = 72" 37.95 35.29 32.64 30. 
PE3871-18 18" 53.14 49.42 45.70 42.51 PE3553-18 18" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3871-24 24" 53.31 49.58 45.85 42.65 PE3553-24 24" 39.05 sae 33.58 31.24 
PE3871-36 36" 53.65 49.89 46.14 42.92 PE3553-36 36" 40.15 37.34 34.53 +12 
PE3871-48 48" 53.99 50.21 46.43 43.19 PE3553-48 438” 41.25 38.36 35.48 33.00 
PE3871-60 60" 54.33 50.53 46.72 43.46 PE3553-60 60” 42.35 39.39 36.42 33.88 
PE3871-72 72" 54.67 50.84 47.02 43.74 PE3553-72 72" 43.45 40.41 37.37 34.76 
PE3871-XX Any Price Upon Request PE3553-XX Any Price Upon Request 
93 OHM, mares weak 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No Length 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3806-6 6" te . = ta . $45.41 $42.24 PE3835=6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3806-12 12" 52.97 49.26 45.55 42.38 PE3835-12 12" 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE3806-18 18" 53.14 49.42 45.70 42.51 PE3835-18 18" 38.20 35.53 32. 30.56 
PE3806-24 24" 53.31 49.58 45.85 42.65 PE3835-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 
PE3806-36 36" 53.65 49.89 46.14 42.92 PE3835-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3806-48 48" 53.99 50.21 46.43 43.19 PE3835-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE3806-60 60" 54.33 50.53 46.72 43.46 PE3835-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE3806-72 72" 54.67 50.84 47.02 43.74 PE3835-72 72" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3806-XX Any Price Upon Request PE3835-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, pl 42/0 SOA; DOUBLE pe ee 50 OHM, RES16-B5 COAX, oe pry ste 
Model No. ength 100 + Model No. ength 1-24 
PE3494-6 6" at - aa ere $31.68 PE3973-6 6" $39.60 orn Ae $31.68 
PE3494-12 12" 40.70 37.85 35.00 32.56 PE3973-12 12" 40.60 37.7 34.92 32.48 
PE3494-18 18" 41.80 38.87 35.95 33.44 PE3973-18 18" 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE3494-24 24" 42.90 39.90 36.89 34.32 PE3973-24 24" 42.60 39.62 36.64 -08 
PE3494-36 36" 45.10 41.94 38.79 36.08 PE3973-36 36" - 44.60 41.48 38.36 35.68 
PE3494-48 438" 47.30 43.99 40.68 37.84 PE3973-48 438" 46.60 43.34 40.08 37.28 
PE3494-60 60" 49.50 46.04 42.57 39.60 PE3973-60 60" 48.60 45.20 41.80 88 
PE3494-72 72" 51.70 48.08 44.46 41.36 PE3973-72 tae 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE3494-XX Any Price Upon Request PE3973-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RGIT4A8 GOAN 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED. 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 
PE3184-6 6" a $34.78 $32.16 $29.92 PE3924-6 6" $39.60 $36.83 $34.06 oe a Y 
PE3184-12 12" 37.51 34. 32.26 30.01 PE3924-12. a2", 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3184-18 18" 37.62 34.99 32.35 30.10 PE3924-18 18" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3184-24 24" 37.73 35.09 32.45 30.18 PE3924-24 24" 42.90 39.90 * 34.32 
PE3184-36 36" 37.95 35.29 32.64 30.36 PE3924-36 36" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3184-48 48" 38.17 35.50 32.83 30.54 PE3924-48 48" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3184-60 60" 38.39 35.70 33.02 30.71 PE3924-60 60" 49.50 < 42.57 39.60 
PE3184-72 72" 38.61 35.91 33.20 30.89 PE3924-72 72" 51.70 48.08 44.46 41.36 
PE3184-XX Any Price Upon Request PE3924-XX Any Price Upon Request ~ 
50 OHM, RG178B/U COAX 50 OHM, PE-142LL, LOW LOSS 
Modell No. Length 1-24—— 25-4 50-99 100+ DOUBLE SHIELDED COAX 
PE3959-6 6" $51.70 70 rae $44.46 $41.36 Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3959-12 12" 52.10 48.4) 44.8 41.68 PE3799-6 - 6" $51.70 $48.08 $44.46 — $41.36 
PE3959-18 18' 52.50 48.83 45.15 42.00 PE3799-12 12" 53.2 49.48 45.75 42.56 
PE3959-24 24" 52.90 49.20 45.49 42.32 PE3799-18 18" 54.70 50.87 47.04 43.76 
PE3959-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 PE3799-24 24" 56.20 52.27 48.33 44.96 
PE3959-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 PE3799-36 36" 59.20 55.06 50.91 47.36 
PE3959-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 PE3799-48 4g" 62.20 57.85 53.49 49.76. 
PE3959-72 72" 56.10 52.17 48.25 44.88 PE3799-60 60" 65.20 60.64 56.07 52.16 
PE3959-XX Any Price Upon Request PE3799-72 72" 68.20 63.43 58.65 54.56 
PE3799-XX Any Price Upon Request 


. PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA MALE TO SMA FEMALE BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE B02 ON PAGE 196 


50 OHM, cwihd ¢ or aoe correel 


Model No. Length 1-24 100 + 
PE3825-6 6" $29.70 a ore $23.76 
PE3825-12 12" 31.20 29.02 26.83 24.96 
PE3825-18 18" 32.70 30.41 28.12 26.16 
PE3825-24 24" 34.20 31.81 29.41 27.36 
PE3825-36 - 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 
PE3825-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE3825-60 60" 43.20 40.18 37.15 34.56 
PE3825-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR402AL (.141” Lap erage reel lle 
Model_No. Length 1-24 25-4 50-99 


PE34252-6 6" $31.90 $29. $27.43 oes es 
PE34252-12 42° 33.40 31.06 28.72 26.72 
PE34252-18 18" 34.90 32.46 30.01 27.92 
PE34252-24 24" 36.40 33.85 31.30 29.12 
PE34252-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE34252-48 48” 42.40 39.43 36.46 33.92 
PE34252-60 60" 45.40 42.22 39.04 36.32 
PE34252-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402FL (. Made i  RE-SBAPABLE) 
Model No. "Length 1-24 50-99 100 + 
PE3468-6 6" $31.90 Ae $27.43 $95.55 
PE3468-12 12” 33.40 31.06 28.72 26.72 
PE3468-18 18" 34.90 32.46 30.01 27.92 
PE3468-24 24" 36.40 33.85 31.30 29.12 
PE3468-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3468-48 48” 42.40 39.43 36.46 33.92 
PE3468-60 60" 45.40 42.22 39.04 36.32 
PE3468-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-047SR (.047” BARE corre 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3531-6 6" $48.40 $45.01 $41.62 $38.72 
PE3531-12 12" 49.90 46.41 42.91 39.92 
PE3531-18 18" 51.40 47.80 44.20 41.12 
PE3531-24 24" 52.90 49.20 45.49 42.32 
PE3531-36 36" 55.90 51.99 48.07 44.72 
PE3531-48 48" 58.90 54.78 50.65. 47.12 
PE3531-60 60” 61.90 57.57 53.23 49.52 
PE3531-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47AL (.047” TINNED ALUMINUM) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3382-6 6" $51.70 $48.08 $44.46 $41.36 
PE3382-12 12" 53.20 49.48 45.75 42.56 
PE3382-18 18" 54.70 50.87 47.04. 43.76 
PE3382-24 24" 56.20 52.27 48.33 44.96 
PE3382-36 36" 59.20 55.06 50.91 47.36 
PE3382-48 48" - 62.20 57.85 53.49 49.76 
PE3382-60 60" 65.20 60.64 56.07 52.16 
PE3382-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47FL (.047” RE-SHAPABLE) 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE34245-6 6" $51.70 eeu $44.46 $41.36 
PE34245-12 12” 53.20 49.48 45.75 42.56 
PE34245-18 18" 54.70 50.87 47.04 43.76 
PE34245-24 24" 56.20 52.27 48.33 44.96 
PE34245-36 36" 59.20 55.06 50.91 47.36 
PE34245-48 48" 62.20 57.85 53.49 49.76 
PE34245-60 60" 65.20 60.64 56.07 52.16 
PE34245-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, Tr Ozese 220" BARE COPPER) 

Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34241-6 6" ren 50 $97.19 $89.87 $83.60 
PE34241-12 12" 107.50 99.98 92.45 86.00 
PE34241-18 18" 110.50 102.77 95.03 88.40 
PE34241-24 24" 113.50 105.56 97.61 90.80 
PE34241-36 36" 119.50 111.14 102.77 95.60 
PE34241-48 48" 125.50 - 116.72 107.93 100.40 
PE34241-60 60" 131.50 122.30 113.09 105.20 
PE34241-XX Any Price Upon Request 


50 OnM, Res05/U ( 085” soe Cahir 


Model No. ength 1-24 100 + 
PE3826-6 6" $30.80 tan a orn $24.64 
PE3826-12 12" 32.30 30.04 27.78 25.84 
PE3826-18 18" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE3826-24 24" 35.30 32.83 30.36 28:24 
PE3826-36 36" 38.30 35.62 32.94 30.64 
PE3826-48 48" 41.30 38.41 35.52 33.04 
PE3826-60 60" 44.30 41.20 38.10 35.44 
PE3826-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR405AL (.085” pineee ACR ine 
Model_No. = Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE34254-6 6" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE34254-12 12" 34.50 32.09 29.67 27.60 
PE34254-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE34254-24 24" 37.50 34.88 32.25 30.00 
PE34254-36 36" 40.50 37.67 34.83 32.40 
PE34254-48 48" 43.50 40.46 37.41 34.80 
PE34254-60 60" 46.50 43.25 39.99 37.20 
PE34254-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, ae hanes prong prepis 

Model No. Length 100 + 
PE3961-6 6" hen 7 eas 7 ess $26.40 
PE3961-12 12" 34.50 32.09 29.67 27.60 
PE3961-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE3961-24 24" 37.50 34.88 32.25 30.00 
PE3961-36 36" 40.50 37.67 34.83 32.40 
PE3961-48 48" 43.50 40.46 37.41 34.80 
PE3961-60 60” 46.50 43.25 39.99 37.20 
PE3961-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RGSO1/U iad ope corren) 


Model_No. Length 1-24 + 
PE34256-6 6" $110.00 ern ea cmos 
PE34256-12 aan 113.00 105.09 97.18 90.40 
PE34256-18 18" 116.00 107.88 99.76 92.80 
PE34256-24 24" 119.00 110.67 102.34 95.20 
PE34256-36 36" 125.00 116.25 107.50 100.00 
PE34256-48 48" 131.00 121.83 112.66 104.80 
PE34256-60 60" 137.00 127.41 117.82 109.60 
PE34256-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR401AL (.250” Weel Seren honey 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE34247-6 6" $115.50 are “a $99.33 $92.40 
PE34247-12 12" 118.50 110.21 101.91 94.80 
PE34247-18 18" 121.50 113.00 104.49 97.20 
PE34247-24 24" 124.50 115.79 107.07 99.60 
PE34247-36 36" 130.50 121.37 112.23 104.40 
PE34247-48 48" 136.50 126.95 117.39 109.20 
PE34247-60 60” 142.50 132.53 122.55 114.00 
PE34247-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR401FL (- Age RE-SHAPABLE) 
Model _ No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
_ PE34249-6 6" $115.50 $107.42 $99.33 $92.40 
PE34249-12 12" 118.50 110.21 101.91 94.80 
PE34249-18 18" 121.50 113.00 104.49 97.20 
PE34249-24 24" 124.50 115.79 107.07 99.60 
PE34249-36 36” 130.50 121.37 112.23 104.40 
PE34249-48 48" 136.50 126.95 117.39 109.20 
PE34249-60 60" 142.50 132.53 122.55 114.00 
PE34249-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-034SR (.034” BARE COPPER) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


PE34243-6 6" $88.00 $81.84 $75.68 $70.40 
PE34243-12 12" 89.50 83.24 76.97 71.60 
PE34243-18 18" 91.00 84.63 78.26 72.80 
PE34243-24 24" 92.50 86.03 79.55 74.00 
PE34243-36 36" 95.50 88.82 82.13 76.40 
PE34243-48 48" 98.50 91.61 84.71 78.80 
PE34243-60 60" 101.50 94.40 87.29 81.20 
PE34243-XX Any Price Upon Request 
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E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


USE MOUNTING HOLE B02 ON PAGE 196 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model _No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3156-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 PE34179-6 6" $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
PE3156-12 12" 37.57 34.94 32.31 30.06 PE34179-12 12" 40.60 37.76 34.92 32.48 
PE3156-18 18" 37.74 35.10 32.46 30.19 PE34179-18 18" 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE3156-24 24" 37.91 35.26 32.60 30.33 PE34179-24 24" 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE3156-36 36” 38.25 35.57 32.90 30.60 PE34179-36 36" 44.60 41.48 38.36 35.68 
PE3156-48 48" 38.59 35.89 33.19 30.87 PE34179-48 48" 46.60 43.34 40.08 37.28 
PE3156-60 60" 38.93 36.20 33.48 31.14 PE34179-60 60" 48.60 45.20 41.80 38.88 
PE3156-72 72" 39.27 36.52 33.77 31.42 PE34179-72 hee 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE3156-XX Any Price Upon Request PE34179-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RG59B/U COAX 50 OHM, Raisony COAX é 
Model _No.  § Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model_No. = Length 25-49 50-99 100 + 
PE34160-6 6" $52.80 $49.10 $45.41 $42.24 PE34141-6 6" fog $48.08 $44.46 $41.36 
PE34160-12 pb od 52.97 49.26 45.55 42.38 PE34141-12 12” 52.10 48.45 ~44.81 41.68 
PE34160-18 18" 53.14 49.42 45.70 42.51 PE34141-18 18" 52.50 48.83 45.15 42.00 
PE34160-24 24" 53.31 49.58 45.85 42.65 PE34141-24 24" 52.90 49.20 45.49 42.32 
PE34160-36 36" 53.65 49.89 46.14 42.92 PE34141-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 
PE34160-48 48" 53.99 50.21 46.43 43.19 PE34141-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE34160-60 60" 54.33 50.53 46.72 43.46 PE34141-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 
PE34160-72 72" 54.67 50.84 47.02 43.74 PE34141-72 12 56.10 52.17 48.25 44.88 
PE34160-XX Any Price Upon Request PE34141-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U COAX, — SHIELDED 50 OHM, RG223/U COAX, pores SHIELDED 
Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3759-6 6" $39.60 a $34.06 $31.68 PE3800-6 _ 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3759-12 12" 40.70 37.85 35.00 32.56 PE3800-12 12" 37.95 35.29 32.6 30.36 
PE3759-18 18" 41.80 38.87 35.95 33.44 PE3800-18 18" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3759-24 24" 42.90 39.90 36.89 34.32 PE3800-24 24" 39.05 36.32 33.58 31.24 
PE3759-36 36" 45.10 41.94 38.79 36.08 PE3800-36 36" 40.15 37.34 34.53 32.12 
PE3759-48 48" 47.30 43.99 40.68 37.84 PE3800-48 438" 41.25 38.36 35.48 33.00 
PE3759-60 60" 49.50 46.04 42.57 39.60 PE3800-60 60" 42.35 39.39 36.42 33.88 
PE3759-72 723 51.70 48.08 44.46 41.36 PE3800-72 72 43.45 40.41 37.37 34.76 
PE3759-XX Any Price Upon Request PE3800-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 8 =625-49° 50-99 100 + 
PE3149-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 PE3836-6 65 $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3149-12 12" 37.51 34. 32.26 30.01 PE3836-12 a2" 37.80 35.1 32.51 30.24 
PE3149-18 18" 37.62 34.99 32.35 30.10 PE3836-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE3149-24 24" 37.73 35.09 32.45 30.18 PE3836-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 
PE3149-36 36" 37.95 35.29 32.64 30.36 PE3836-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE3149-48 48" 38.17 35.50 32.83 30.54 PE3836-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE3149-60 60" 38.39 35.70 33.02 30.71 PE3836-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE3149-72 25 38.61 35.91 33.20 30.89 PE3836-72 IZ 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3149-XX Any Price Upon Request PE3836-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG178B/U COAX 50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLESHIELDED 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 =—25-49° 550-99 100 + 
PE3152-6 >.6" $51.70 $48.08 $44.46 $41.36 PE34061-6 6" $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
PE3152-12 2" 52.10 48.45 44.81 41.68 PE34061-12 12" 40.6 37.76 34.92 32.48 
PE3152-18 18" 52.50 48.83 45.15 42.00 PE34061-18 18" 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE3152-24 24" 52.90 49.20 45.49 42.32 PE34061-24 24" 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE3152-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 PE34061-36 36" 44.60 41.48 38.36 35.68 
PE3152-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 PE34061-48 48" 46.60 43.34 40.08 37.28 
PE3152-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 PE34061-60° 60" 48.60 45.20 41.80 38.88 
PE3152-72 7 56.10 52.17 48.25 44.88 PE34061-72 72" 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE3152-XX Any Price Upon Request PE34061-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RG179B/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, os oe 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_ No. "Length 1-24 25-49 50-99 00 + 
PE34135-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 PE34192-6 6" $39.60 $36.83 $34.06 Aa 
PE34135-12 12" 37. 35.15 32.51 30.24 PE34192-12 12" -70 37. 35. 32.56 
PE34135-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 PE34192-18 18" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE34135-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 PE34192-24 24" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE34135-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 PE34192-36 36" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE34135-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 PE34192-48 48" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE34135-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 PE34192-60 60" 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE34135-72 7a0 41.80 38.87 35.95 33.44 PE34192-72 Wf es 51.70 48.08 44.46 41.36 
PE34135-XX Any Price Upon Request PE34192-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, PE-142LL, LOW LOSS 
Model No. - _—_Length 1-24 = 25-49 50-99 = 100 + DOUBLE SHIELDED COAX 
pa ge he $37.40 $34.78 - gas! tet Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
3 a . . . . PE33749-6 6" $66.00 $61.38 $56.76 $52.80 
PE3050-18 18" 38.20 35.53 32.85 = 30.56 PE33749-12 12" 67.50 62.78 58.05 54.00 
PE3050-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 PE33749-18 18" 69.00 . 64.17 59.34 55.20 
PE3050-36 36 39.40 36.64 = 33.88 31.52 PE33749-24 24" 70.50 65.57 60.63 56.40 
PE3050-48 48" 40.20 37.39 34.57° 32.16 PE33749-36 36" 73.50 68.36 63.21 58.80 
PE3050-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 PE33749-48 48" 76.50 71.15 65.79 61.20 
PE3050-72 72" 41.80 38.87 = 35.95 = 33.44 PE33749-60 60" 79.50 73.94 68.37 63.60 
PE3050-XX Any Price Upon Request PE33749-72 72" 82.50 76.73 70.95 66.00 
PE33749-XX Any Price Upon Request 
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50 OHM, wet il (.141” enne yah tat 


| SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA MALE RIGHT ANGLE TO SMA FEMALE BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE BO2 ON PAGE 196 


50 OHM, RG405/U (,085” BARE COPPER) 


Model No. Length 1-24 925-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 8=625-49 50-99 100 + 
_ PE3679-6 6" $39.60 = 83 $34.06 $31.68 PE3925-6 6" $40.70 $37.85 $35.00 $32.56 
PE3679-12 Be) 41.10 38.22 35.35 32.88 PE3925-12 12" 42.20 39.25 36.29 33.76 
PE3679-18 18" 42.60 39.62 36.64 34.08 PE3925-18 18" 43.70 40.64 37.58 34.96 
PE3679-24 24" 44.10 41.01 37.93 35.28 PE3925-24 24" 45.20 42.04 38.87 36.16 
PE3679-36 36" 47.10 43.80 40.51 37.68 PE3925-36 36" 48.20 44.83 41.45 38.56 
* PE3679-48 | 48" 50.10 46.59 43.09 40.08 PE3925-48 48" 51.20 47.62 44.03 40.96 
PE3679-60 60" 53.10 49.38 45.67 42.48 PE3925-60 60" 54.20 50.41 46.61 43.36 
PE3679-XX Any Price Upon Request PE3925-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED “taper 50 OHM, PE-SR405AL (.085” es reece 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE34297-6 6" $41.80 $38.87 $35.95 $33.44 PE34311-6 6" $44.00 bees oon 84 §=$35.20 
PE34297-12 12" 43.30 40.27 37.2 34.64 PE34311-12 12? 45.50 42.32 39.13 36.40 
PE34297-18 18” 44.80 41.66 38.53 35.84 PE34311-18 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 
PE34297-24 24" 46.30 43.06 39.82 37.04 PE34311-24 24" 48.50 45.11 41.71 38.80 
PE34297-36 36" 49.30 45.85 42.40 39.44 PE34311-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 
PE34297-48 48" 52.30 48.64 44.98 41.84 PE34311-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE34297-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 PE34311-60 60" 57.50 53.48 49.45 46.00 
PE34297-XX Any Price Upon Request PE34311-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402FL (. Lid RE-SHAPABLE) 50 OHM, PE-SR405FL (. epe RE-SHAPABLE) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34299-6 6" $41.80 $38.87 $35.95 $33.44 PE34313-6 6" $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE34299-12 12" 43.3) 40.27 37.2 34.64 PE34313-12 12" 45.50 42.32 39.13 36.40 
PE34299-18 18" 44. 41.66 38.53 35.84 PE34313-18 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 
PE34299-24 24" 46.30 43.06 39.82 37.04 PE34313-24 24" 48.50 45.11 41.71 38.80 
PE34299-36 36" 49.30 45.85 42.40 39.44 PE34313-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 
PE34299-48 438" 52.30 48.64 44.98 41.84 PE34313-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE34299-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 PE34313-60 60" 57.50 53.48 49.45 46.00 
PE34299-XX Any Price Upon Request PE34313-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-047SR mats aerr palsy 50 OHM, nee 6.250" aes curr 
Model_ No. Length 1-24 50-99 100 + Model No. Length 100 + 
PE34303-6 6” $66.00 eis . oon 76 = $52.80 PE34315-6 6" tea ae 7 ae $105.60 
PE34303-12 12" 67.50 62.78 58.05 54.00 PE34315-12 12" 135.00 125.55 116.10 108.00 
_ PE34303-18 18" 69.00 64.17 59.34 55.20 PE34315-18 18" 138.00 128.34 118.68 110.40 
PE34303-24 24" 70.50 65.57 60.63 56.40 PE34315-24 24" 141.00 9131.13, 121.26 =—:112.80 
PE34303-36 36" 73.50 68.36 63.21 58.80 PE34315-36 36" 147.00 136.71 126.42 117.60 
‘. PE34303-48 48" 76.50 71.15 65.79 61.20 PE34315-48 48" 153.00 142.29 131.58 122.40 
PE34303-60 60" 79.50 73.94 68.37 63.60 PE34315-60 60" 159.00 147.87 136.74 127.20 
PE34303-XX Any Price Upon Request PE34315-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47AL (.047” pee eeieyinee! S 50 OHM, PE-SR401AL (.250” rey ALOMIRUM) 
Model No. Length 1-24 Model No. Length 1-24 -49 50-99 100 + 
PE34305-6 6" $72.60 are ut ay 08 PE34317-6 6" $143.00 res $122.98 $114.40 
PE34305-12 12" 74.10 68.9 63.73 59.28 PE34317-12 a2 146.00 135.7 125.56 116.80 
PE34305-18 18" 75.60 70.31 65.02 60.48 PE34317-18 18" 149.00 138.57 .128.14 119.20 
PE34305-24 24" 77.10 71.70 66.31 61.68 PE34317-24 24" 152.00 141.36 130.72 121.60 
PE34305-36 36" 80.10 74.49 68.89 64.08 PE34317-36 36" 158.00 146.94 135.88 126.40 
PE34305-48 48" 83.10 77.28 71.47 66.48 PE34317-48 48" 164.00 152.52 141.04 131.20 
PE34305-60 60” 86.10 80.07 74.05 68.88 PE34317-60 60" 170.00 158.10 146.20 136.00 
PE34305-XX Any Price Upon Request PE34317-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, fai able: [ att ak Samper al 50 OHM, aii ie (. val — pened RBLE): 
Model No. ength — 100 + Model No. Length 1-24 100 + 
PE34307-6 6" aa 7 aa eet $58.08 PE34319-6 6" ee es A Goce $114.40 
PE34307-12 thd 74.10 68.9 63.73 59.28 PE34319-12 12” 146.00 135.78 125.56 116.80 
PE34307-18 18" 75.60 70.31 65.02 60.48 PE34319-18 18" 149.00 138.57 128.14 119.20 
PE34307-24 24" 77.10 71.70 66.31 61.68 PE34319-24 24" 152.00 141.36 130.72 121.60 
PE34307-36 36" 80.10 74,49 68.89 64.08 PE34319-36 36" 158.00 146.94 135.88 126.40 
PE34307-48 48” 83.10 77.28 71,47 66.48 PE34319-48 48" 164.00 152.52 141.04 131.20 
PE34307-60 60" 86.10 80.07 74.05 68.88 PE34319-60 60" 170.00 158.10 146.20 136.00 
PE34307-XX Any Price Upon Request PE34319-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-020SR (.020” BARE COPPER) 50 OHM, PE-034SR (.034” BARE COPPER) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34309-6 6" $132.00 $122.76 $113.52 $105.60 PE34321-6 6" $110.00 $102.30 $94.60 $88.00 
PE34309-12 125 135.00 125.55 116.10 108.00 PE34321-12 12° 111.5 103.70 95.89 89.20 
PE34309-18 18" 138.00 128.34 118.68 110.40 PE34321-18 18" 113.00 105.09 97.18 90.40 
PE34309-24 24" 141.00. 131.13 121.26 112.80 PE34321-24 24" 114.50 106.49 98.47 91.60 
PE34309-36 36" 147.00 136.71 126.42 117.60 PE34321-36 - 36" 101.05 109.28 101.05 94.00 
PE34309-48 438" 153.00 142.29 131.58 122.40 PE34321-48 48" 120.50 112.07 103.63 96.40 
PE34309-60 60” 159.00 147.87 136.74 127.20 PE34321-60 60" 123.50 114.86 106.21 98.80 
PE34309-XX Any Price Upon Request PE34321-XX Any Price Upon Request 
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POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 


SMA FEMALE TO SMA FEMALE 


| ESLER 


50 OHM, het be & 141” BARE COPPER) 50 OHM, Rese5/e ( oes” BARE COPPER) 
Model No. Length 1:24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 25-49 = 50-99 100 + 
PE3931-6 6" ar 00 $22.32 $20.64 $19.20 PE3109-6 6” ee $23.25 $21.50 $20.00 
PE3931-12 3 dec 25.50 23.72 21.93 20.40 PE3109-12 12" 26. 24.65 22.79 21.20 
PE3931-18 18" 27:00 25.11 23.22 21.60 PE3109-18 18" 28.00 26.04 24.08 22.40 
PE3931-24 24" 28.50 26.51 24.51 22.80 PE3109-24 24" 29.50 27.44 25.37 23.60 
PE3931-36 36" 31.50 29.30 27.09 25.20 PE3109-36 36” 32.50 30.23 27.95 26.00 
PE3931-48 48" 34.50 32.09 29.67 27.60 PE3109-48 48" 35.50 33.02 30.53 28.40. 
PE3931-60 60" 37.50 34.88 32.25 30.00 PE3109-60 60" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3931-XX Any Price Upon Request PE3109-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402AL A: 141” TIMES ALUMINUM) 56 OHM, FE-SRA0SAL i S85" TINNED ALUMINUM) 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE34836-6 6" soon 30 Ag = $23.48 $21.84 Senin 6" au $26.32 $24.34 $22.64 
PE34836-12 12" 28.80 26.78 24.77 23.04 PE34834-12 12" 29.80 27.71 25.6. 23.84 
PE34836-18 18" 30.30 28.18 26.06 24.24 PE34834-18 18" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE34836-24 24" 31.80 29.57 27.35 25.44 PE34834-24 24" 32.80 30.50 28.21 26.24 
PE34836-36 36" 34.80 32.36 29.93 27.84 PE34834-36 36" 35.80 33.29 30.79 28.64 
PE34836-48 48" 37.80 35.15 setae 30.24 PE34834-48 48" 38.80 -08 33.37 31.04 
PE34836-60 60" 40.80 37.94 5.09 32.64 PE34834-60 60” 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE34836-XX Any Price Upon acemcat PE34834-XxX Any Price Upon Request 
50 OHM, pe Se ega Fl. (. MLE RE-SHAPABLE) 50 OHM, PE-SR405FL (.085” RE-SHAPABLE) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. “benath 1-24 25-49 50-99 + 
PE33964-6 6" sane 30 Ange 39 $23.48 $21.84 PE34292-6 $28.30 $26.32 $24.34 $22.64 
PE33964-12 12" 28.80 26.78 24.77 23.04 PE34292-12 1 29.80 27.71 25.63 23.84 
PE33964-18 18" 30.30 28.18 26.06 24.24 PE34292-18 18" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE33964-24 24" 31.80 29.57 27.35 25.44 PE34292-24 24" 32.80 30.50 28.21 26.24 
PE33964-36 36" 34.80 32.36 29.93 27.84 PE34292-36 36" 35.80 33.29 30.79 28.64 
PE33964-48 48" 37.80 35.15 32.51 30.24 PE34292-48 48” 38.80 36. 33.37 31.04 
PE33964-60 60" 40.80 37.94 35.09 32.64 PE34292-60 60" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE33964-XX Any Price Upon Request PE34292-XX Any Price Upon Request 
50 oum, PE-O47SR rere: BARE COPPER) 50 seers! retro tdie! See bare BARE Ste 
Model No. Length 25-49 50-99 100 + Model No. 100 + 
PE3758-6 6" ge $40.92 $37.84 $35.20 PE3521-6 eye ae treet anes $88.00 
©  PE3758-12 12" 45.50 42.32 39.13 36.40 PE3521-12 12" 113.00 105.09 97.18 90.40 
PE3758-18 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 PE3521-18 18" 116.00 107.88 99.76 92.80 
PE3758-24 24" 48.50 45.11 41.71 38.80 PE3521-24 24" 119.00 110.67 102.34 95.20 
PE3758-36 36” 51.50 47.90 44.29 41.20 PE3521-36 36" 125.00 116.25. 107.50 100.00 
PE3758-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 PE3521-48 48” 131.00 121.83 112.66 104.80 
PE3758-60 60" 57.50 53.48 49.45 46.00 PE3521-60 60" 137.00 127.41 117.82 109.60 
PE3758-XX * Any Price Upon Request PE3521-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SRO47AL As 047” TiRED ALUMINUM) 


50 OHM, Na 250" TINNED ALUMINUM 


—— 


Model_No. = Length 1-24 = 25-49 100 + Model No. 25-49 50-99 100 + 
PE34835-6 6" stone in 97 ee ~ $36.96 PE3524-6 = cee $106.95 $98.90 $92.00 
PE34835-12 12" 47.70 44.36 41.0; 38.16 PE3524-12 12" 118.00 109.74 101.48 94.40 
PE34835-18 18" 49.20 45.76 42.31 39.36 PE3524-18 18" 121.00 112.53 104.06 96.80 
PE34835-24 24" 50.70 47.15 43.60 40.56 PE3524-24 24" 124.00 115.32 106.64 99.20 
PE34835-36 36” 53.70 49.94 46.18 42.96 PE3524-36 36" 130.00 120.90 111.80 104.00 
PE34835-48 438” 56.70 52.73 48.76 45.36 PE3524-48 48" 136.00 126.48 116.96 108.80 
PE34835-60 60" 59.70 55.52 51.34 47.76 PE3524-60 60" 142.00 132.06 122.12 113.60 
PE34835-XX Any Price Upon Request PE3524-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47FL (. ae RE- Fear too se 50 OHM, fyb Mie (.250” RE-SHAPABLE) 
Model_No. = Length 1-24 25-49 = 550-99 00 + Model No. 1:24 = 25-49, 50-99 100 + 
PE34833-6 6" $46.20 are 97 $39.73 ee PE3534-6 rir cara te $106.95 $98.90 $92.00 
PE34833-12 12" 47.70 44.36 41.02 38.16 PE3534-12 12" 118.00 109.74 101.48 94.40 
PE34833-18 18" 49.20 45.76 42.31 39.36 PE3534-18 18" 121.00 112.53 104.06 96.80 
PE34833-24 24" 50.70 47.15 43.60 40.56 PE3534-24 24" 124.00 115.32 106.64 99.20 
PE34833-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 PE3534-36 36" 130.00 120.90 111.80 104.00 
PE34833-48 48" 56.70 52.73 48.76 45.36 PE3534-48 48" 136.00 126.48 116.96 108.80 
PE34833-60 60" 59.70 55.52 51.34 47.76 PE3534-60 60" 142.00 132.06 122.12 113.60 
PE34833-XX Any Price Upon Request PE3534-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-020SR {. 020” BARE COPPER) 50 OHM, Fe-e348n ee ae — 

Model _No. Length 1:24 25-49 = §0-99 100 + Model_No. = Length 1-24 + 
PE34917-6 6" $100.00 $93.00 $86.00 $80.00 PE34405-6 6" oe a SES $66.40 
PE34917-12 12" 103.00 95.79 88.58 82.40 PE34405-12 12" 84.50 78.59 72.67 67.60 
PE34917-18 18" 106.00 98.58 91.16 84.80 PE34405-18 18" 86.00 79.98 73.96 68.80 
PE34917-24 24" 109.00 101.37 93.74 87.20 PE34405-24 24" 87.50 81.38 75.25 70.00 
PE34917-36 36" 115.00 106.95 98.90 92.00 PE34405-36 36" 90.50 84.17 77.83 72.40 
PE34917-48 48" 121.00 112.53 104.06 96.80 PE34405-48 438" 93.50 86.96 80.41 74.80 
PE34917-60 60” 127.00 118.11 109.22 101.60 PE34405-60 60” 96.50 89.75 82.99 77.20 
PE34917-XX Any Price Upon Request PE34405-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 k 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


‘SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA FEMALE BULKHEAD TO SMA FEMALE BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE B02 ON PAGE 196 


50 OHM, RG402/U ¢ Lal aaee corr ent 50 OHM, RG405/U (.085” BARE COPPER) 


. Model No. Length 100 + Model_No. = Length 1-24 =—25-49° 50-99 100 + 
K: PE33518-6 6" cae a er eat $26.40 PE33176-6 6” $35.00 $32.55 $30.10 $28.00 
PE33518-12 12" 34.50 32.09 29.6 27.60 PE33176-12 12" 36.50 33.95 31.39 29.20 
PE33518-18 18" 36.00 33.48 30.96 28.80 PE33176-18 18" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE33518-24 24" 37.50 34.88 32.25 30.00 PE33176-24 24" 39.50 36.74 33.97 31.60 
PE33518-36 36” 40.50 37.67 34.83 32.40 PE33176-36 36" 42.50 39.53 36.55 34.00 
PE33518-48 43" 43.50 40.46 37.41 34.80 PE33176-48 48" 45.50 42.32 39.13 36.40 
PE33518-60 | 60" 46.50 43.25 39.99 37.20 PE33176-60 60" 48.50 45.11 41.71 38.80 
PE33518-XX Any Price Upon Request PE33176-XX | Any Price Upon Request 
50 OHM, ae akg ‘5 441” mgelcis ALUMINUM) 50 OHM, PE-SR405AL (.085” TINNED ALUMINUM) 
Model No. ength 10+ Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3903-6 6" om ie er set iver PE34071-6 6" $38.30 $35.62 . $32.94 $30.64 
PE3903-12 12" 36.70 34.13 31.5 29.36 PE34071-12 12 39.80 37.01 +23 31.84 
PE3903-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 PE34071-18 18" 41.30 38.41 35.52 33.04 
PE3903-24 24" 39.70 36.92 34.14 31.76 PE34071-24 24" 42.80 39.80 36.81 34.24 
PE3903-36 36" 42.70 + 39.71 36.72 34.16 PE34071-36 36" 45.80 42.59 39.39 36.64 
PE3903-48 48" 45.70 42.50 39.30 36.56 PE34071-48 48" 48.80 45.38 41.97 39.04 
PE3903-60 60" 48.70 45.29 41.88 38.96 PE34071-60 60" 51.80 48.17 44.55 41.44 
PE3903-XX Any Price Upon Request PE34071-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402FL (. Let RE-SHAPABLE) 50 OHM, PE-SR405FL (.085” oyeeniepenle 
Model No. "Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 + 
PE33864-6 6" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE34070-6 6" $38.30 $35.62 $32.94 a 
PE33864-12 12" 36.70 34.13 31.56 29.36 PE34070-12 12" 39.80 37.01 _ 34.23 31.84 
PE33864-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 PE34070-18 18" 41.30 38.41 35.52 33.04 
PE33864-24 24" 39.70 36.92 34.14 31.76 PE34070-24 24" 42.80 39.80 36.81 34.24 
PE33864-36 36" 42.70 39.71 36.72 34.16 PE34070-36 36" 45.80 42.59 . 39.39 36.64 
PE33864-48 48” 45.70 42.50 39.30 36.56 PE34070-48 48" 48.80 45.38 41.97 39.04 
PE33864-60 60" 48.70 45.29 41.88 38.96 PE34070-60 60" 51.80 48.17 44.55 41.44 
PE33864-XX Any Price Upon Request PE34070-XX Any Price Upon Request 
_ 50 OHM, PE- arise ai oar ys Ce 50 OHM, RG401/U (.250” BARE COPPER) 
Model No. Length 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33789-6 6" so ah “ eres $48.00 PE3634-6 6" $120.00 $111.60 $103.20 $96.00 
PE33789-12 12" 61.50 57.20 52.89 49.20 PE3634-12 12" 123. 114.39 105.78 98.40 
PE33789-18 18” 63.00 58.59 54.18 50.40 PE3634-18 18" 126.00 117.18 108.36 100.80 
PE33789-24 24" 64.50 59.99 55.47 51.60 PE3634-24 24" 129.00 119.97 110.94 103.20 
PE33789-36 36" 67.50 62.78 58.05 54.00 PE3634-36 36" 135.00 125.55 116.10 108.00 
PE33789-48 48” 70.50 65.57 60.63 56.40 PE3634-48 4g" 141.00 131.13 121.26 §=112.80 
PE33789-60 60" 73.50 . 68.36 63.21 58.80 PE3634-60 60" 147.00 136.71 126.42 117.60 
PE33789-XX Any Price Upon Request PE3634-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47AL (.047” TINNED ALUMINUM) 50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED ALUMINUM) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3929-6 6" $64.60 $60.08 Ee $51.68 PE3764-6 6" $130.00 $120.90 $111.80 $104.00 
_ PE3929-12 322 66.10 61.47 56. 52.88 PE3764-12 prod 133.00 123.69 114.38 106.40 
PE3929-18 18" 67.60 62.87 58.14 54.08 PE3764-18 18" 136.00 126:48 116.96 108.80 
PE3929-24 24" 69.10 64.26 ~ 59.43 55.28 PE3764-24 24" 139.00 129.27 119.54 111.20 
PE3929-36 36" 72.10 67.05 62.01 57.68 ~ PE3764-36 36" 145.00 134.85 124.70 116.00 
PE3929-48 48" 75.10 69.84 64.59 60.08 PE3764-48 48" 151.00 140.43 129.86 120.80 
PE3929-60 60" 78.10 72.63 67.17 62.48 PE3764-60 60" 157.00 146.01 135.02 125.60 
PE3929-XX Any Price Upon Request PE3764-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47FL {. gic be -SHAPABLE) 50 OHM, PE-SR401FL (.250” RE-SHAPABLE) 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + Model No. . Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34709-6 6" $64.60 A + $55.56 $51.68 PE3794-6 6" $130.00 $120.90 $111.80 $104.00 
PE34709-12 a2% 66.10 61.47 56.85 52.88 PE3794-12 12" 133.00 123.69 114.38 106.40 
PE34709-18 18" 67.60 62.87 58.14 54.08 PE3794-18 18" 136.00 126.48 116.96 108.80 
PE34709-24 24" 69.10 64.26 59.43 55.28 PE3794-24 24" 139.00 129.27 119.54 111.20 
- PE34709-36 36" 72.10 67.05 62.01 57.68 PE3794-36 36" 145.00 134.85 124.70 116.00 
PE34709-48 48" 75.10 69.84 64.59 60.08 PE3794-48 48” 151.00 140.43 129.8 120.80 
PE34709-60 60" 78.10 72.63 67.17 62.48 PE3794-60 60" 157.00 146.01 135.02 125.60 
PE34709-XX Any Price Upon Request PE3794=XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-020SR (.020” BARE COPPER) 50 OHM, PE-034SR (.034” BARE COPPER) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3932-6 6" $110.00 $102.30 ( $94.60 $88.00 PE3520-6 6" $109.00 $93.00 $86.00 $80.00 
PE3932-12 a2” 113.00 105.09 97.18 90.40 PE3520-12 12” 101.50 94.40 87.29 81.20 
PE3932-18 18" 116.00 107.88 99.76 92.80 PE3520-18 18" 103.00 95.79 88.58 82.40 
PE3932-24 - 24" 119.00 110.67 102.34 95.20 PE3520-24 24" 104.50 97.19 89.387 83.60 
PE3932-36 36" 125.00 116.25 107.50 100.00 PE3520-36 36" 107.50 99.98 92.45 86.00 
PE3932-48 48" 131.00 121.83 112.66 104.80 PE3520-48 48" 110.50 102.77 95.03 88.40 
PE3932-60 60" 137.00 127.41 117.82° 109.60 PE3520-60 60" 113.50 105.56 97.61 90.80 
PE3932-XX Any Price Upon Request PE3520-XX Any Price Upon Request 
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50 OHM, por teed ‘ vai” BARE COPPER) 
Model No. Length 25-49 50-99 
PE3525-6 6" por ~ $30.69 $28.38 
PE3525-12 12" 34.50 32.09 29.6 
PE3525-18 18" 36.00 33.48 30.96 
PE3525-24 24" 37.50 34.88 32.25 
PE3525-36 36" 40.50 37.67 34,83 
PE3525-48 48” 43.50 40.46 37.41 
PE3525-60 60" 46.50 43.25 39.99 
PE3525-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RGA05/U ( 085” BARE COPPER) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE33191-6 mere ea 00 $32.55 $30.10 
PE33191-12 12" 36.5 33.95 31.39 
PE33191-18 18" 38.00 35.34 32.68 
PE33191-24 24" 39.50 36.74 33.97 
PE33191-36 36" 42.50 39.53 36.55 
PE33191-48 48" 45.50 42.32 39.13 
PE33191-60 60" 48.50 45.11 41.71 
PE33191-XXx Any Price Upon Request 

50 OHM, PE-047SR af: .047” BARE COPPER) 
Model_No. Length 4 25-49 50-99 
PE35064-6 6" snes $55.80 $51.60 
PE35064-12 By 61.50 57.20 52.89 
PE35064-18 18" 63.00 58.59 54.18 
PE35064-24 24" 64.50 59.99 55.47 
PE35064-36 36" 67.50 62.78 58.05 
PE35064-48 48" 70.50 65.57 60.63 
PE35064-60 60" 73.50 68.36 63.21 
PE35064-XX Any Price Upon Request 


USE MOUNTING HOLE CO1 ON PAGE 196 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA FEMALE 2 HOLE PANEL MOUNT TO SMA FEMALE 2 HOLE PANEL MOUNT 


50 OHM, PE-SR402FL (. LU RE-SHAPABLE) 

100 + Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + 

$26.40 PE35108-6 oe? kere 20 $32.74 $30.27 $28.16 
27.60 PE35108-12 i2% 36.70 34.13 31.56 29.36 

28.80 PE35108-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 

30.00 PE35108-24 24" 39.70 36.92 34.14 31.76 

32.40 PE35108-36 36" 42.70 39.71 36.72 34.16 

34.80 PE35108-48 48" 45.70 42.50 39.30 36.56 

37.20 PE35108-60 60" 48.70 45.29 41.88 38.96 

PE35108-XX Any Price Upon Request : 

50 OHM, RE SRARSrl: ‘ ons" RE-SHAPABLE) 

100 + Model No. Length 25-49 100 + 

$28.00 PE35114-6 6" ae = Rae 62 eral $30.64 
29.20 PE35114-12 12" . 39.80 37.01 34.2 31.84 

30.40 PE35114-18 18" 41.30 38.41 35.52 33.04 

31.60 PE35114-24 24" 42.80 39.80 36.81 34.24 

34.00 PE35114-36 36" 45.80 42.59 39.39 36.64 

36.40 PE35114-48 48" 48.80 45.38 41.97 39.04 

38.80 PE35114-60 60" 51.80 48.17 44.55 41.44 

PE35114-XX Any Price Upon Request 


Model No. 


ength 1-24 25-49 


$48.00 PE35154-6 6" ‘eu 60 face. 2 rs 4 
49.20 PE35154-12 225 66.10 61.47 56.85 
50.40 PE35154-18 18” 67.60 62.87 58.14 
51.60 PE35154-24 24" 69.10 64.26 59.43 
54.00 PE35154-36 36" 72.10 67.05 62.01 
56.40 PE35154-48 48" 75.10 . 69.84 64.59 
58.80 PE35154-60 60" 78.10 72.63 67.17 

PE35154-xX Any Price Upon Request 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 


SMA FEMALE 4 HOLE PANEL MOUNT TO SMA FEMALE 4 HOLE PANEL MOUNT 


50 One, mG402/0 ( 1415 BARE COPPER) 


Model No ength 25-49 50-99 
PE33502-6 6" a 5 oa 34 $32.68 
PE33502-12 12" 39.50 36.74 33.97 
PE33502-18 18" 41.00 38.13 35.26 
PE33502-24 24" 42.50 39.53 36.55 
PE33502-36 36" 45.50 42.32 39.13 
PE33502-48 48" 48.50 45.11 41.71 
PE33502-60 60” 51.50 47.90 44.29 
PE33502-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, ms6en/8. c 065" BARE COPPER) 
Model Ni Length 50-99 
PE3223- 3 6" ae s tae - $34.40 
PE3223-12 12" 41.50 38.60 35.69 
PE3223-18 18" 43.00 39.99 36.98 
PE3223-24 24" 44.50 41.39 38.27 
PE3223-36 36" 47.50 44.18 40.85 
PE3223-48 48" 50.50 46.97 43.43 
PE3223-60 60” 53.50 49.76 46.01 
PE3223-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-047SR i madis BARE COPPER) 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE35118-6 6" $68.00 Ray 24 «$58.48 
PE35118-12 12" 69.50. 64.64 + 59.77 

«  PE35118-18 18" 71.00 66.03 61.06 
PE35118-24 24" 72.50 67.43 62.35 
PE35118-36 36" 75.50 70.22 64.93 
PE35118-48 48" 78:50 73.01 67.51 
PE35118-60 60” 81.50 75.80 70.09 
PE35118-xX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


USE MOUNTING HOLE A01 ON PAGE 196 
50 OHM, (PE-SR402FL [- ere RE-SHAPABLE) 


50 OHM, [PE-SROC7FL O47" RE-SHAPABLE) 


100 + Model No. ength 50-99 100 + 

$30.40 PE35110-6 6" siti 4 on = $34.57 $32.16 
31.60 PE35110-12 12" 41.70 38.78 35.86 33.36 
32.80 PE35110-18 18" 43.20 40.18 37.15 34.56 
34.00 PE35110-24 24" 44.70 41.57 38.44 35.76 
36.40 PE35110-36 36" 47.70 44.36 41.02 38.16 
38.80 PE35110-48 48" 50.70 47.15 43.60 40.56 
41.20 PE35110-60 60" 53.70 49.94 46.18 42.96 

PE35110-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, | Ak og ok [- $05 RE-SHAPABLE) 

100 + Model_No. 49 50-99 100 + 
$32.00 PE35116-6 — $45.0 . ioe $37.24 $34.64 
33.20 PE35116-12 12" 44.80 41.66 38.53 35.84 
34.40 PE35116-18 18" 46.30 43.06 39.82 37.04 
35.60 PE35116-24 24" 47.80 44.45 41.11 38.24 
38.00 PE35116-36 36" 50.80 47.24 43.69 40.64 
40.40 PE35116-48 48" 53.80 50.03 46.27 43.04 
2.80 PE35116-60 60" 56:80 52.82 48.85 45.44 

PE35116-XX Any Price Upon Request 

38 OHM, (PE-SROATFL [ 047” R RE-SHAPABLE) 

100 + Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
$54.40 PE35112-6 6" sna - $67.52 $62.44 $58.08 
55.60 PE35112-12 12" 74.10 68.91 63.73 59.28 
56.80 PE35112-18 18" 75.60 70,31 65.02 60.48 
58.00 PE35112-24 24" 77.10 71.70 66.31 61.68 
60.40 PE35112-36 36" 80.10 74.49 68.89 64.08 
62.80 PE35112-48 48" 83.10 77.28 71.47 66.48 
65.20 PE35112-60 60" 86.10 80.07 74.05 68.88 

PE35112-xXx Any Price Upon Request 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA. 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


Model _No. 
PE35348-12 
PE35348-24 
PE35348-36 
PE35348-48 
-PE35348-60 
~~~ PE35348-72 

. PE35348-XX 


Model_No. 
PE35352-12 
PE35352-24 
PE35352-36 
PE35352-48 
PE35352-60 
PE35352-72 
£ PE35352-XX 


Model _No. 
PE35356-12 
PE35356-24 
PE35356-36 
PE35356-48 
PE35356-60 
PE35356-72 
PE35356-XX 


Model _No. 
PE35360-12 
PE35360-24 
PE35360-36 
PE35360-48 
PE35360-60 
PE35360-72 
PE35360-XX 


Model _No. 
PE35364-12 
PE35364-24 
PE35364-36 
PE35364-48 
PE35364-60 
PE35364-72 
PE35364-XX 


Model _No. 
PE35368-12 
PE35368-24 
PE35368-36 
PE35368-48 
PE35368-60 
PE35368-72 
PE35368-XX 


75 OHM, cheb eee 


Length "1-24 
12" $26.00 orn r 
24" 26.80 24.92 
36" 27.60 25.67 
48" 28.40 26.41 
60" 29.20 27.16 
72" 30.00 27.90 
Any 
75 OHM, RG11A/U COAX 

Length 1-24 25-49 
12" $29.00 $26.97 
24" 29.80 27.71 
36" 30.60 28.46 
48" 31.40 29.20 
60" - 32.20 29.95 
72" 33.00 30.69 
Any 


75 OHM, raid hf coe 


Length 


Price Upon Request 


Price Upon Request 


ao 
22.64 
22.95 
23.27 
23.58 
23.90 


_ Price Upon Request 


“75 OHM TNC” MALE TO 
“735 OHM TNC” MALE 


28.38 


75 OHM, RG179B/U COAX 


Length 


1-24 


25-49 
$22.32 
23.06 
23.81 
24.55 
25.30 
26.04 


Price Upon Request 


24.08 


75 OHM, RaISTAU COAX 


Length 


75 OHM, RG216/U COAX 


Lengt 


1-24 
Soe 00 
24.80 
25.60 
26.40 
27.20 
28.00 


1-24 


25-49 
$22.32 
23.06 
23.81 
24.55 
25.30 
26.04 


Price Upon Request 


25-49 
$26.97 
27.71 
28.46 
29.20 
29.95 
30.69 


Price Upon Request 


“79 OHM TNC” MALE TO 
“73 OHM BNC” MALE 


Model _No. 
PE35350-12 
PE35350-24 
PE35350-36 
PE35350-48 
PE35350-60 
PE35350-72 
PE35350-XX 


Model No. 
PE35354-12 
PE35354-24 
PE35354-36 
PE35354-48 
PE35354-60 
PE35354-72 
PE35354-XX 


Model_No. 
PE35358-12 
PE35358-24 
PE35358-36 
PE35358-48 
PE35358-60 
PE35358-72 


' PE35358-XX 


Model_No. 
PE35362-12 
PE35362-24 
PE35362-36 
PE35362-48 
PE35362-60 
PE35362-72 
PE35362-XX 


Model _No. 
PE35366-12 
PE35366-24 
PE35366-36 
PE35366-48 
PE35366-60 
PE35366-72 
PE35366-XX 


Model No. 
PE35370-12 
PE35370-24 
PE35370-36 
PE35370-48 
PE35370-60 
PE35370-72 
PE35370-XX 


75 OHM, He tok wees 


Length 
12" 


75 OHM, RG11A/U COAX 


Length 
q2" 
24" 


75 OHM, pnpoenre £0 COAX 


1-24 
$28.00 


Length 24 
12" $23.00 00 
24" 23.34 
36" 23.68 
48" 24.02 
60" 24.36 
Yi 24.70 
Any 


a = 
23.99 
24.74 
25.48 
26.23 
26.97 


Price Upon Request 


25-49 
$26.04 
26.78 
27.53 
28.27 
29.02 
29.76 


Price Upon Request 


aie 
21.71 
22.02 
22.34 
22.65 
22.97 


Price Upon Request 


75 OHM, RG179B/U COAX 


Length 
12" 


1-24 
$23.00 
23.80 
24.60 
25.40 
26.20 
27.00 


25-49 
$21.39 
22.13 
22.88 
23.62 
24.37 
25.11 


Price Upon Request 


50-99 
$19.78 
20.47 
21.16 
21.84 
22.53 
23.22 


75 OHM, RG187A/U Seti 


Length 
12" 


75 OHM, epihides ook 


Length 
12" 


1-24 
$23.00 
23.80 
24.60 
25.40 
26.20 
27.00 


1-24 


25-49 
$21.39 
22.13 
22.88 
23.62 
24.37 
25.11 


Price Upon Request 


oF ot 
26.78 
27.53 
28.27 
29.02 
29.76 


Price Upon Request 


27.52 


100 + 
$18.40 
19.04 
19.68 
20.32 
20.96 
21.60 


42 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


53.5 Ona; RGSSB/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 1-24 25- 50-99 100 + 
PE34169-6 6" as $39. ~ $36.89 $34.32 
PE34169-12 i Fe 43.20 40.18 37.15 34.56 
PE34169-18 18" 43.50 40.46 37.41 34.80 
PE34169-24 24" 43.80 40.73 37.67 35.04 
PE34169-36 36" 44.40 41.29 38.18 35.52 
PE34169-48 48" 45.00 41.85 38.70 36.00 
PE34169-60 60" 45.60 42.41 39.22 36.48 
PE34169-72 a he 46.20 42.97 39.73 36.96 
PE34169-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, Rasecy COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3013-6 6" nae $34.78 $32.16 $29.92 
PE3013-12 12" 37.57 34.94 32.31 30.06 
PE3013-18 18" 37.74 35.10 32.46 30.19 
PE3013-24 24" 37.91 35.26 32.60 30.33 
PE3013-36 36” 38.25 35.57 32.90 30.60 
PE3013-48 48" 38.59 35.89 33.19 30.87 
PE3013-60 60” 38.93 36.20 33.48 31.14 
PE3013-72 72" 39.27 36.52 33.77 31.42 
PE3013-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG1426/u SOAK, DOUBLE SHIELDED 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3345-6 6" $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
PE3345-12 12" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3345-18 18" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3345-24 24" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3345-36 36" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3345-48 43" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3345-60 60" 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE3345-72 72" 51.70 48.08 44.46 41.36 
PE3345-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG174A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34171-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE34171-12 12" 37.51 34.88 32.26 30.01 
PE34171-18 18” 37.62 34.99 32.35 30.10 
PE34171-24 24" 37.73 ° 35.09 32.45 30.18 
PE34171-36 36" 37.95 35.29 32.64 30.36 
PE34171-48 48” 38.17 35.50 32.83 30,54 
PE34171-60 60" 38.39 35.70 33.02 30.71 
PE34171-72 72" 38.61 35.91 33.20 30.89 
PE34171-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG178B/U COAX 
Model _ No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34174-6 6" $51.70 $48.08 $44.46 $41.36 
PE34174-12 i= 52.10 48.45 44.81 41.68 
PE34174-18 18” 52.50 48.83 45.15 42.00 
PE34174-24 24" 52.90 49.20 45.49 42.32 
PE34174-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 
PE34174-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE34174-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 
PE34174-72 ia 56.10 52.17 48.25 44.88 
PE34174-Xxx Any Price Upon Request 

38 Guiae, rick 88A/U COAX 
Model _ No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34176-6 6" toe $34.78 $32.16 $29.92 
PE34176-12 12" 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE34176-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE34176-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 
PE34176-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE34176-48 48" 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE34176-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE34176-72 ian 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE34176-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG213/U COAX 
Model_No. Length 4-24 25-49 50-99 100+ 


PE34185-6 6" $47.30 $43.99 $40.68 $37.84 
PE34185-12 12" 47.72 44.38 41.04 38.18 
PE34185-18 18" 48.14 44.77 41.40 38.51 
PE34185-24 24" 48.56 45.16 41.76 38.85 
PE34185-36 36" 49.40 45.94 42.48 39.52 
PE34185-48 48” 50.24 46.72 43.21 40.19 
PE34185-60 60” 51.08 47.50 43.93 40.86 
PE34185-72 72" 51.92 48.29 44.65 41.54 
PE34185-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


USE MOUNTING HOLE G01 ON PAGE 196 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK 


50 OHM, aerithd bone DOUBLE SHIELDED 
1:24 25-49 


Model _No. = Length 50-99 + 
PE33481-6 6" ‘aa $46.04 $42.57 $39.60 
PE33481-12 poke 51.00 47.43 43.86 40.80 
PE33481-18 18" 52.50 48.83 45.15 42.00 
PE33481-24 24" 54.00 50.22 46.44 43.20 
PE33481-36 36" 57.00 53.01 49.02 45.60 
PE33481-48 43" 60.00 55.80 51.60 48.00 
PE33481-60 60” 63.00 58.59 54.18 50.40 
PE33481-72 72" 66.00 61.38 56.76 52.80. 
PE33481-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, ane COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. 25-49 50-99 100 + 
PE3193-6 a ee $34.78 $32.16 $29.92 
PE3193-12 12" 37.95 35.29 32.64 30.36 
PE3193-18 18" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3193-24 24" 39.05 36.32 33.58 31.24 
PE3193-36 36" 40.15 37.34 34.53 32.12 
PE3193-48 48” 41.25 38.36 35.48 33.00 
PE3193-60 60" 42.35 39.39 36.42 33.88 
PE3193-72 72" 43.45 40.41 37.37 34.76 
PE3193-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RGS16/8 COAX 
Model_No. = Length 1:24 25-49 50-99 100 + 
PE33555-6 6" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE33555-12 12” 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE33555-18 18" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE33555-24 24" 38.60 35.90 33.20 30.88 
PE33555-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE33555-48 43" 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE33555-60 60” 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE33555-72 72" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE33555-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model_No. = Length 2-24 25-49 550-99 100 + 
PE33929-6 a he $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
PE33929-12 12" 40.60 37.76 34.92 32.48 
PE33929-18 18" 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE33929-24 24" 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE33929-36 36" 44.60 41.48 38.36 35.68 
PE33929-48 48" 46.60 43.34 40.08 37.28 
PE33929-60 60” 48.60 45.20 te 38.88 
PE33929-72 72m 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE33929-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG393/U C OAX, DOUBLE SHIELDED 
1_Ne. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34183-6 6" $52.80 $49.10 $45.41 $42.24 
PE34183-12 12" 56.30 52.36 48.42 45.04 
PE34183-18 18" 59.80 55.61 51.43 47.84 
PE34183-24 24" 63.30 58.87 54.44 50.64 
PE34183-36 36" 70.30 65.38 60.46 56.24 
PE34183-48 48" 77.30 71.89 66.48 61.84 
PE34183-60 60" 84.30 78.40 72.50 67.44 
PE34183-72 72" 91.30 84.91 78.52 73.04 
PE34183-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, Sretage io pie DOUBLE SHIELDED 
Model_No. 25-49 50-99 100 + 
PE33117-6 oe see $36.83 $34.06 $31.68 
PE33117-12 12" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE33117-18 18" 41.80 38.87 35. 33 33.44 
PE33117-24 24" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE33117-36 36" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE33117-48 48" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE33117-60 60" 49.50 46.04 = 57 39.60 
PE33117-72 ite 51.70 48.08 44.46 41.36 
PE33117-Xx Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-142iL, LOW LOSS 


DOUBLE SHIELDED COAX 
Model_No. Length = 1-24 © 25-49 50-99 100 + 
PE34178-6 6" $51.70 $48.08 $44.46 $41.36 
PE34178-12 12" 53.20, 49.48 = 45.75 42.56 
PE34178-18 18" 54.70 50.87 47.04 «43.76 
PE34178-24 24" 56.20 52.27 48.33 44.96 
PE34178-36 36" 59.20, 55.06 = 50.91 47.36. 
PE34178-48 48" = 62.20 57.85 = 53.49 49.76 
PE34178-60 60" 65.20 60.64 56.07 52.16 
PE34178-72 72" 68.20 63.43 58.65 54.56 
PE34178-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 - U.S.A. 


ig 
pr 
“ 


50 OHM; RG402/U (.141” BARE COPPER) 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 


‘Model No. Length 1-24 

PE3769-6 6" $66.00 
PE3769-12 12" 67.50 
PE3769-18 18" 69.00 
PE3769-24 24" 70.50 
PE3769-36 36" 73.50 
PE3769-48 48" 76.50 
PE3769-60 60” 79.50 
PE3769-XX Any 


USE MOUNTING HOLE GO1 ON PAGE 196 


25-49 50-99 
$61.38 $56.76 
62.78 58.05 
64.17 59.34 
65.57 60.63 
68.36 63.21 
71.15 65.79 
73.94 68.37 


Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR402AL (. IGN pie ere 


Model No. Length 
PE34143-6 6" 
PE34143-12 12" 
PE34143-18 18" 
PE34143-24 24" 
PE34143-36 36" 
PE34143-48 48” 
- PE34143-60 60" 
PE34143-XX Any 


65.84 60.89 
67.24 62.18 
68.63 63.47 
71.42 66.05 
74.21 68.63 
77.00 71.21 


Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR402FL (. a ea phe ee A 


SMA MALE TO N FEMALE BULKHEAD 


50 OHM, RG405/U (. Tele wre COPPER) 


Model No. Length 1-24 50-99 
PE3367-6 6" $67.10 $62.40 $57.71 
PE3367-12 12" 68.60 63.80 59.00 
PE3367-18 18" 70.10 65.19 60.29 
PE3367-24 24" 71.60 66.59 61.58 
PE3367-36 36" 74.60 69.38 64.16 
PE3367-48 48" 77.60 72.17 66.74 
PE3367-60 60" 80.60 74.96 69.32 
PE3367-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, © bi Patch en 085” TINNED greet 


Model No. Length 24 
PE34155-6 6" $70.40 
PE34155-12 12" 71.90 
PE34155-18 18" 73.40 
PE34155-24 24" 74.90 
PE34155-36 36" 77.90 
PE34155-48 4g" 80.90 
PE34155-60 60" 83.90 
PE34155-XX Any 


25-49 


66.87 61.83 
68.26 63.12 
69.66 64.41 
72.45 66.99 
75.24 69.57 
78.03 72.15 


Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR405FL (. nae RE- Series 


— Model No. Length 1-24 50-99 0 + 
PE33996-6 6" $69.30 ea 5 $59.60 Arig 
PE33996-12 12" 70. 65.84 60.89 56.64 
PE33996-18 18" 72.30 67.24 62.18 57.84 

: PE33996-24 24" 73.80 68.63 63.47 59.04 
4 PE33996-36 36" 76.80 71.42 66.05 61.44 
i PE33996-48 48" 79.80 74.21 68.63 63.84 
; PE33996-60 60" 82.80 77.00 71.21 66.24 
PE33996-XX Any Price Upon Request 
50 oum, toa ee BARE corren 
Model No. Length 1-24 100 + 
PE34148-6 6" $77.00 a ee $61.60 
PE34148-12 12% 78.5) 73.01 67.51 62.80 
PE34148-18 18" 80.00 74.40 68.80 64.00 
PE34148-24 24" 81.50 75.80 70.09 65.20 
PE34148-36 36" 84.50 78.59 72.67 67.60 
PE34148-48 48” 87.50 81.38 75.25 70.00 
PE34148-60 60" 90.50 84.17 77.83 72.40 
PE34148-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SRO47AL (.047” regen i 


Model No. Length 1-24 50-99 

~~ PE34151-6 6" $82.50 tes ven Je 
PE34151-12 12" 84.00 78.12 72.24 67.20 
PE34151-18 18" 85.50 79.52 73.53 68.40 
PE34151-24 24" 87.00 80.91 74.82 69.60 
PE34151-36 36" 90.00 83.70 77.40 72.00 
PE34151-48 i 93.00 86.49 79.98 74.40 
PE34151-50 60" 96.00 89.28 82.56 76.80 
PE34151-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SRO47FL (.047” RE-SHAPARLE) 


Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34153-6 6" $82.50 $76.73 $70.95 $66.00 
PE34153-12 12" 84.00 78:12 72.24 67.20 
PE34153-18 18" 85.50 79.52 73.53 68.40 
PE34153-24 24" 87.00 80.91 74.82 69.60 
_ PE34153-36 36” 90.00 83.70 77.40 72.00 
PE34153-48 43" 93.00 86.49 79.98 74.40 
PE34153-60 60" $6.00 89.28 82.56 76.80 
PE34153-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
PHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Model No. * Length 1-24 25-49 50-99 00 + 
PE33844-6 6" $70.40 $65.47 $60.54 Brie 
PE33844-12 a2° 71.90 66.87 61.83 57.52 
PE33844-18 18" 73.40 68.26 63.12 58.72 
PE33844-24 24" 74.90 69.66 64.41 59.92 
PE33844-36 36" 77.90 72.45 66.99 62.32 
PE33844-48 43” 80.90 75.24 69.57 64.72 
PE33844-60 60" 83.90 78.03 72.15 67.12 
PE33844-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, Rene ty. ( edt feet corren) 
Model No. Length 50-99 100 + 
PE34157-6 6" cae oe $56.76 $52.80 
PE34157-12 12" 69.00 64.17 59.3 55.20 
PE34157-18 18" 72.00 66.96 61.92 57.60 
PE34157-24 24" 75.00 69.75 64.50 60.00 
PE34157-36 36" 81.00 75.33 69.66 64.80 
PE34157-48 48" 87.00 80.91 74.82 69.60 
PE34157-60 60" 93.00 86.49 79.98 74.40 
PE34157-XX * Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR401AL (.250” bree is 


Model_No. = Length 1-24 50-99 
PE34159-6 6" $71.50 eee 3 $61.49 cs 
PE34159-12 12" 74.50 69.29 64.07 59.60 
PE34159-18 18" 77.50 72.08 66.65 62.00 
PE34159-24 24" 80.50 74.87 69.23 64.40 
PE34159-36 36" 86.50 80.45 74.39 69.20 
PE34159-48 48" 92.50 86.03 79.55 74.00 
PE34159-60 60" 98.50 91.61 84.71 78.80 
PE34159-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR401 nh | eoreell ARE-SHAPABLE) 


Model_No. = Length 100 + 
PE34163-6 6" oe Serty a ste $57.20 
PE34163-12 12" 74.50 69.29 64.07 59.60 
PE34163-18 18" 77.50 72.08 66.65 62.00 
PE34163-24 24" 80.50 74.87 69.23 64.40 
PE34163-36 36" 86.50 80.45 74.39 69.20 
PE34163-48 48" 92.50 86.03 79.55 74.00 
PE34163-60 60" 98.50 91.61 84.71 78.80 - 
PE34163-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


wn ied Leet 


"4 


45 SMA MALE TO N MALE 


52 OHM, RG8A/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3323-12 12" $71.50 $66.50 $61.49 $57.20 
PE3323-24 24" 72.34 67.28 62.21 57.87 
PE3323-36 36" 73.18 68.06 62.93 58.54 
PE3323-48 43” 74.02 68.84 63.66 59.22 
PE3323-60 60" 74.86 69.62 64.38 59.89 
PE3323-72 72" 75.70 70.40 65.10 60.56 
PE3323-XX Any Price Upon Request 


53.5 OHM, RGS5B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3654-12 12" $24.20 aa $20.81 $19.36 
PE3654-24 24" 24.80 23.06 21.33 19.84 
PE3654-36 36" 25.40 23.62 21.84 20.32 
PE3654-48 48" 26.00 24.18 22.36 20.80 
PE3654-60 60” 26.60 24.74 22.88 21.28 
PE3654-72 qen 27.20 25.30 23.39 21.76 
PE3654-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG58C/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3662-12 12" $26.40 $24.55 $22.70 $21.12 
PE3662-24 24" 26.74 24.87 23.00 21.39 
PE3662-36 36" 27.08 25.18 23.29 21.66 
PE3662-48 48" 27.42 25.50 23.58 21.94 
PE3662-60 60" 27.76 25.82 23.87 22.21 
PE3662-72 72" 28.10 26.13 24.17 22.48 
PE3662-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3568-12 127 iene 40 Cage 55 $22.70 $21.12 
PE3568-24 24" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3568-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3568-48 48" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE3568-60 60" 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE3568-72 72" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE3568-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RGI74A/U COAX 


Model No. Length 1-24 =625-49 50-99 100 + 
PE3291-12 120 $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE3291-24 24" 29.92 27.83 25.73 23.94 
PE3291-36 36" 30.14 28.03 25.92 24.11 
PE3291-48 48” 30.36 28.23 26.11 24.29 
PE3291-60 60" 30.58 28.44 26.30 24.46 
PE3291-72 Ff ae 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3291-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG178B/U COAX 


Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE3321-12 12” $39.60 $36.83 - $34.06 $31.68 
PE3321-24 24" 40.40 37.57 34.74 32.32 
PE3321-36 36" 41.20 38.32 35.43 32.96 
PE3321-48 48" 42.00 39.06 36.12 33.60 
PE3321-60 60" 42.80 39.80 36.81 34.24 
PE3321-72 72" 43.60 40.55 37.50 34.88 
PE3321-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Model No. Length 1-24 = -25-49 50-99»: 100 + 
PE3911-12 2 $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE3911-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE3911-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE3911-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE3911-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 
PE3911-72 72" 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE3911-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. © “my 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PAST! Eaeae CO! 


50 OHM, Rares COAX, DOUBLE SHIELDED 


. 


Model No. Length 2:24 25-49 50-99 100 + 
PE3422-12 ib ise $71.50 $66.50 $61.49 $57.20 
PE3422-24 24" 74.50 69.29 64.07 59.60 
PE3422-36 36" 77.50 72.08 66.65 62.00 
PE3422-48 48" 80.50 74.87 69.23 64.40 
PE3422-60 60" 83.50 77.66 71.81 66.80 
PE3422-72 72h 86.50 80.45 74.39 69.20 
PE3422-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U GOAN, DOUBLE SHIELDED | 


Model No. ‘Length 25-49 = 50-99 00 + 
PE3519-12 12" Por $24.55 $22.70 Poa 
PE3519-24 24" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3519-36 36" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3519-48 438" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3519-60 60" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3519-72 72” 31.90 29.67 27.43 25.52 
PE3519-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RGS16/0 COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3234-12 12" ae 70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE3234-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE3234-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE3234-48 48” 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE3234-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 
PE3234-72 IZ 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE3234-XX Any Price Upon Request 


5o OHM, BG316-Ds COAX, ethirpe, SHIELDED 
del ength 1-24 25-4 50-99 100+ 


Pte 2 a2° $34.10 $31. = $29.33 $27.28 
PE3957-24 24" 36.10 33.57 31.05 28.88 
PE3957-36 36" 38.10 35.43 32.77 30.48 
PE3957-48 438" 40.10 37.29 34.49 32.08 
PE3957-60 60" 42.10 39.15 36.21 33.68 
PE3957-72 72e 44.10 41.01 37.93 35.28 
PE3957-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG393/U GOAK, DOUBLE SHIELDED 


Model No. ‘Length 25-49 50-99 100 + 
PE3302-12 12" me $66.50 $61.49 $57.20 
PE3302-24 24" 78.50 73.01 67.51 62.80 
PE3302-36 36" 85.50 79.52 73.53 68.40 
PE3302-48 48" 92.50 86.03 79.55 74.00 
PE3302-60 60" 99.50 92.54 85.57 79.60 
PE3302-72 72" 106.50 99.05 91.59 85.20 
PE3302-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, BOUSLE SHIELDED 


Model No. ‘Length 1-24 100 + 
PE3614-12 12" saad rae $22.70 $21.12 
PE3614-24 24" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3614-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 : 
PE3614-48 438" 33.00 30.69 28.38 26.40 ; 
PE3614-60 se 60° 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE3614-72 72" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE3614-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-142LL, LOW LOSS 


B 
+ 
ee, Ce) a en as 


DOUBLE SHIELDED COAX 

Model No. tent 1:24 = -25-49 50-99 
PE3318-12 $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE3318-24 ta 47.00 43.71 40.42 37.60 
PE3318-36 36" _ 50.00 46.50 43.00 40.00 
PE3318-48 48" 53.00 49.29 45.58 42.40 
PE3318-60 60" 56.00 52.08 48.16 44.80 
PE3318-72 ite 59.00 54.87 50.74 47.20 
PE3318-XX Any Price Upon Request 


Model No. 
PE3887-6 

PE3887-12 
PE3887-18 
PE3887-24 


PE3887-36 - 


PE3887-48 
PE3887-60 
PE3887-XX 


50 OHM, Padre: (.141” oasis ALUMINUM) 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA MALE TO N MALE 


Model_No. Length 1-24 
PE34265-6 6" $40.70 
PE34265-12 12" 42.20 
PE34265-18 18" 43.70 
PE34265-24 24" 45.20 
PE34265-36 36" 48.20 
PE34265-48 48" 51.20 
PE34265-60 60" 54.20 
PE34265-XX Any 


50 OHM, (PE-SRA02FL (. ee 2 ereendian 


50 OHM, eth c n90.2 ‘oops seerfghael 
Length 1-24 


se : ne 


35.15 32.51 
36.55 33.80" 
37.94 35.09 
40.73 37.67 
43.52 40.25 
46.31 42.83 


Price Upon Request 


oF a en 
39.25 36.29 
40.64 37.58 
42.04 38.87 
44.83 41.45 
47.62 44.03 
50.41 46.61 


Price Upon Request 


50 OHM, RecOs/e ( 085” _ COPPER) 


100 + Model No. 
$29.04 PE3828-6 

30.24 PE3828-12 
31.44 PE3828-18 
32.64 PE3828-24 
35.04 PE3828-36 
37.44 PE3828-48 
39.84 PE3828-60 

PE3828-XX 


<> 


2 


ie 
Be 
be 


” && 


Length 1-24 25-49 50-99 
6" ae 40 $34.78 $32.16 
12" 38.90 36.18 33.4 
18" 40.40. 37.57 34.74 
24" 41.90 38.97 36.03 
36" 44.90 41.76 38.61 
48" 47.90 44.55 41.19 
60" 50.90 47.34 43.77 
Any Price Upon Request 


Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 

Lar PE34270-6 6" $41.80 $38.87 $35.95 

33.76 PE34270-12 12" 43.30 40.27 37.24 

34.96 PE34270-18 18" 44.80 41.66 38.53 

36.16 PE34270-24 24" 46.30 43.06 39.82 

. 38.56 PE34270-36 36" 49.30 45.85 42.40 

40.96 PE34270-48 48" 52.30 48.64 44.98 

43.36 PE34270-60 60" 55.30 51.43 47.56 
PE34270-XX Any Price Upon Request 


KR 
rosece,e, 


50 OHM, PE-SR405AL (.085” TINNED ALUMINUM) 


100 + 


50 OHM, PE-SR405FL (. S ‘RE-SHAPABLE) 


Model No. ength 1-24 25-49 100 + Model No. "Length 1-24 50-99 0 + 
PE3448-6 6" $40.70 $37.85 sas $32.56 PE3657-6 6" $41.80 aa e $35.95 as. 44 
PE3448-12 12" , 42.20 39.25 36.2 33.76 PE3657-12 12" 43.30 40.27 37.24 34.64 
PE3448-18 18" 43.70 40.64 37.58 34.96 PE3657-18 18" 44.80 41.66 38.53 35.84 
PE3448-24 24" 45.20 42.04 38.87 36.16 PE3657-24 24" 46.30 43.06 39.82 37.04 
PE3448-36 36" ° 48.20 83 41.45 38.56 - PE3657-36 36" 49.30 45.85 42.40 39.44 
PE3448-48 48” 51.20 47.62 44.03 40.96 PE3657-48 48” 52.30 48.64 44.98 41.84 
PE3448-60 60" 54.20 50.41 46.61 43.36 PE3657-60 60” 55.30 51.43 47.56 44.24 
PE3448-XX Any Price Upon Request PE3657-XX Any Price Upon Request 
, _ 50 OHM, PE-047SR at, BARE COPPER) - 56 OHM, RG401/U (.250” ene COPPER) 
Model. No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 50-99 0 + 
PE34257-6 6" $44.00. $40.92 $37.84 $35.20 PE33001-6 6" $55.00 ae $47.30 i 
PE34257-12 12° 45.50 42.32 39.1 36.40 PE33001-12 12" 58.00 53.9 49.88 46.40 
PE34257-18 18". 47.00 43.71 40.42 37.60 PE33001-18 18" 61.00 56.73 52.46 48.80 
PE34257-24 24” 48.50 45,11 41.71 38.80 PE33001-24 24" 64.00 59.52 55.04 51.20 
PE34257-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 PE33001-36 36” 70.00 65.10 60.20 56.00 
_-PE34257-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 PE33001-48 48" 76.00 70.68 65.36 60.80 
PE34257-60 60" 57.50 53.48 49.45 46.00 PE33001-60 60" 82.00 76.26 70.52 65.60 
PE34257-XX Any Price Upon Request PE33001-XX Any _ Price Upon Request 
50 OHM, ae tera eee A 047” TINNED ALUMINUM) 50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED ALUMINUM) 
Model No: ~ ength 1-24 25-49 50-99 100 + _ Model No. Length 1-24 25-49 ~ . 50-99 100 + 
PE34261-6- 6" ou 50 $46.04 $42.57 $39.60 PE34259-6 6" $60.50 $56.27. $52.03 $48.40 
PE34261-12 12" 51.00 47.43 43.86 40.80 PE34259-12 12" 63.50 59.06 54.6 50.80 
PE34261-18 18" 52.50 48.83 45.15 42.00 PE34259-18 18” 66.50 . 61.85 57.19 53.20 
PE34261-24 24" 54.00 50.22 46.44 43.20 , PE34259-24 24" 69.50 64.64 59.77 55.60 
- PE34261-36 36" 57.00 53.01 49.02 45.60 PE34259-36 36" 75.50 70.22 -64.93 60.40 
PE34261-48 48" 60.00 55.80 51,60 48.00 PE34259-48 48" 81.50 75.80 70.09 65.20 
PE34261-60 60" 63.00 58.59 54.18 50.40 PE34259-60 60" 87.50 81.38 75.25 70.00 
PE34261-XX Any Price Upon Request PE34259-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, , PE-SROATEL ( pats Laren 


Modet_No. Length 1-24 Model No. 

' PE34268-6 6" $49.50 ieee era eas PE34263-6 
PE34268-12 12" 51.00 47.43 43.86 40.80 PE34263-12 
PE34268-18 18" 52.50 48.83 45.15 42.00 - PE34263-18 
PE34268-24 24" 54.00 50.22 46.44 43.20 PE34263-24 
PE34268-36 36" 57.00 53.01 49.02 45.60 PE34263-36 
PE34268-48 4g" 60.00 55.80 51.60 ~ 48.00 PE34263-48 
PE34268-60 60" 63.00 58.59 54.18 50.40 PE34263-60 
PE34268-XX Any _ 


Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


= _ TELEPHONE: a’ 261- 1920 ° FAX: (949) 261-7451 


PE34263-XX ~ 


POST OFFICE BOX 16759 


Length 1-24 


6" $60.50 ar c. 
pide 63.50 59.06 54.61 
18" 66.50 61.85 57.19 
24" 69.50 64.64 59.77 
36" 75.50 70.22 64.93 
48" 81.50 75.80 70.09 
60" 87.50 81.38 75.25 
Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A, 


50 OHM, PE-SR401FL (. eee nes fiesta 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


reece 52 OHM, A reg: COAX see 
Model No. tenath 25-49 30-99 100+ 50 OHM, 6217/0 COAX, DOUBLE SHIELDED. 
PE3570-12 12 Rar $26.60 $24.60 $22.88 Model No enaths > 
PE3570-24 24" 29.44 27.38 25.32 23.55 aera Length 25-49 "30-99 
PE3570-36 36" 30.28 28:16 26.04 24.22 PE3997-12 12 ‘a $57.29 $52.98 Poe 
PE3570-48 a3" 31.12 28:94 26.76 24.90 PE3997-24 24" 63.60 59.15 54.70 50.88 
PE3570-60 60" 31.96 = 29.72 27.49 25.57 pes997 38 pe 88-60 LORS 6 ARs eee 
PE3570-72 re 32.80 30.50- 28:21 26.24 PE3997-48 43" 67.60. 62.87 58.14 54.08 
rant ric oe eee me of Re EE ER ae 
53.5 OHM, ReSSB/U COAX, paves SHIELDED PE3997-84 84" 73.60 68.45 63.30 58.88 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ PE3997-96 96" 75.60 70.31- 65.02 60.48 
PE3499-12 12" $22.00 $20.46 46 $18.92 $17.60 PE3997-108 108" 77.60 72.17 66.74 62.08 
PE3499-24 24" 22.60 21.02 19.44 18.08 PE3997-120 120" 79.60 74.03 68.46 63.68 
PE3499-36 36" 23.20 21.58 19.95 18.56 PE3997-144 144" 83.60 77.75 71.90 66.88 
PE3499-48 43" 23.80 22.13 20.47 19.04 PE3997-XXX Any Price Upon Request 
rae Be BE OR Bs 
PE3499-7 . , : 
PE3499-XX Any Price Upon Request 50 OHM, RG218/U COAX 
Model __No. Length 1-24 25-49 = 50-99 =. 100 + 
50 OHM, RGS8C/U COAX PE33236-48 48" $99.00 $92.07 $85.14 $79.20 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ PE33236-60 60" 104.00 96.72 44 -20 
PE3441-12 12" $19.80 $18.41 $17.03 $15.84 PE33236-72 72" 109.00 101.37 93.74 87.20 
PE3441-24 24" 20.14 18.73 17.32 16.11 PE33236-84 84" 114.00. 106.02, 98.04 =: 91.20 
PE3441-36 36" 20.48 19.05 17.61 16.38 PE33236-96 96" 119.00 110.67 102.34 95.20 
PE3441-48 48" 20.82 19.36 17.91 16.66 PE33236-108 108" 124.00 115.32 106.64 99.20 
PE3441-60 60" 21.16 19.68 18.20 16.93 PE33236-120 120" 129.00 119.97 110.94 103.20 
PE3441-72 72" 21.50 20.00 18.49 17.20 PE33236-144 144": 139.00 »-:129.27, 119.54 + =114.20 
PE3441-XX Any Price Upon Request PE33236-XXX Any Price Upon Request 
50 OHM, BG1425/0 COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49" 50-99: 100 + 50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
PE3455-6 6" $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 Model No. ‘Lenath 1-24 8=.25-49 50-99: 100+ 
PE3455-12 12” 26.40 24.55 22.7 21.12 PE3447-6 6" $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 
PE3455-18 18" 27.50 25.58 23.65 22.00 PE3447~-12 12" 25.85 24. 22.23 20.68 
PE3455-24 24" 28.60 26.60 24.60 22.88 PE3447-18 18" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3455-30 30" 29.70 27.62 25.54 23.76 PE3447-24 24" 26.95 25.06 23.18 21.56 
PE3455-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 PE3447-30 30” 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3455-48 4g” 33.00 30.69 28.38 26.40 PE3447-36 36" 28.05 26.09 24.12 22.44 
PE3455-60 60" 35.20 32.74 30.27 28.16 PE3447-48 438” 29.15 27.11 25.07 23.32 
oPE3455-72 72" 37.40 34.78 32.16 29.92 PE3447-60 60" 30.25 28.13 26.02 24.20 
PE3455-XX Any Price Upon Request a pF) a 31.35 F a - “ye -96 ; 25.08 
=, rice ies 
50 OHM, RG178B/U COAX “ re 
Model _No. = Length 1-24 25-49 = 550-99: 100 + 
PE33527-12 12" - $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 50 OHM, Rest 6/U COAX 
PE33527-24 24" 44.80 41.66 38.53 35.84 Model No. Length 1-24 ~ 25-49 .  50- 100 + 
PE33527-36 36" 45.60 42.41 39.22 36.48 PE3487-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE33527-48 48" 46.40 43.15 39.90 37.12 PE3487-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE33527-60 60" 47.20 43.90 40.59 37.76 PE3487=36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE33527-72 72" 48.00 44.64 41.28 38.40 PE3487-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE33527-XX Any Price Upon Request PES487-60 60: 32.90 30. so 28.28 28.32 
50 OHM, RG188A/U COAX PE3487-XX Any Price Upon Request 
Model_No. = Length 1-24 =25-49 - 50-99 =: 100 + 
PE33525-12 12", $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE33525-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 50 OHM,  RESSS/U COAX, pousLe SHIELDED 
PE33525-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 Model No. Length 1-24 = 25-49 100 + 
PE33525-48 48” 32.10 29.85 27.61 25.68 PE3607-12 12". —- $33.00 = $30.69 Pe $26.40 
PE33525-60 60” 32.90 30.60 28.29 26.32 PE3607-24 24" = 40.00 s«37.2 +40 32.00 
PE33525-72 72" 33.70 31.34 28.98 26.96 PE3607-36 36" 47.00 43.71 40.42 37.60 
PE33525-XX Any Price Upon Request PE3607-48 43" 34.90 f0.22 asa anes 
. PE3607-6 60"* ; i a 
50 OHM, RG213/U COAX PE3607-72 72" 68.00 63.24 58.48 54.40 
Model No. Length 1-24» 25-49"  - 50-99 100 + PE3607-XX Any Price Upon Request 
Pesave-za = 2a" g9caa 7-38 asis22al5s 
a 4 : : A 
PE3496-36 36" 30.28 28.16 26.04 24.22 50 OHM, Teg COAX, DOUBLE SHIELDED 
PE3496-48 4g" 31.12 _ 28.94 26.76 24.90 Model No. 1-24 «25-49 50-99 =: 100 + 
PE3496-60 60” 31.96 29.72 27.49 25.57 PE3653-12 et $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 
PE3496-72 72" 32.80 30.50 28.21 26.24 PE3653-24 24" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3496-XX Any , Price Upon Request Ae ae 36" ore Be or ke eh 
50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED races boii I > LER Le iy 
Model No. ‘Lenath 2-24 25-49 50-99 100 + PE3653-72 72" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE3062-12 12" ssnee -90 ao $27.43. $25.52 PE3653-XX Any Price Upon Request 
roe 6 OHS OR OBS 
PE3062-48 48" 40.90 +—«-38.04 ~=«35.17 «32.72 50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS COAX 
PE3062-60 60" 43.90 40.83 37.75 35.12 Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE3062-72 72" 46.90  43.62° 40.33 37.52 PE3279-12 12" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3062-84 84” 49.90 | 46.41 42.91 39.92 PE3279-24 24" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE3062-96 96" 52.90 49.20 45.49 | 42.32 PE3279-36 36" 39.00 36.27 33.54 31.20 
PE3062-108 108" 55.90 51.99 48.07 44.72 PE3279-48 48" 39.80 37.01 34.23 31.84 
PE3062-120 120" 58.90 54.78 50.65 47.12 PE3279-60 60" 40.60 37.76 34.92 32.48. 
PE3062-144 144" 64.90° 60.36 55.81 512.92 PE3279-72 72" 41.40 38.50 35.60 33.12 
PE3062-XXX Price Upon Request PE3279-XX Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759. U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


N MALE TO N MALE 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM 


WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
: N MALE TO N MALE 


0 OHM, RG402/U (.141” ene COPPER) 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$33.44 

34.64 

35.84 

37.04 

39.44 

41.84 

44.24 


Model Ne 
PE3827-6 
PE3827-12 
PE3827-18 
PE3827-24 
PE3827-36 
PE3827-48 
PE3827-60 


PE3827-XX Pri ce Upon Request 


50 OHM, pesca Ae at Ks cages geese! 
Model No. 50-99 
PE34138-6 

PE34138-12 

PE34138-18 

PE34138-24 

PE34138-36 

PE34138-48 

PE34138-60 


PE34138-XX Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR402FL (. Ula ip Saeberpa: 
Model No. "Length 1-24 
PE3472-6 
PE3472-12 
PE3472-18 
PE3472-24 
PE3472-36 
PE3472-48 
PE3472-60 


PE3472-XX Price Upon Request 


50 oun, atau tie! yg iten BARE dd Bante 
Model No. 1-24 49 50-99 
PE34142-6 

PE34142-12 


ae 00 
45.20 
46.40 
47.60 
50.00 
52.40 

PE34142-60 54.80 


PE34142-XX Price Upon Request 


50 OHM, PE-SRO47AL (.047” angi sent 
Model No. Length 1-24 5-49 50-99 100 + 

6" $60.50 

ibas 62.00 

18" 63.50 

24" 65.00 

36" 68.00 

48" 71.00 

60" 74.00 5 

Any Price Upon Request 


50 OHM, ath ical (. wie oie rr Ning 


50 OHM, ROtOS/U ( 085” hgh Ores) 


Model No. ° Length 1-24 
PE3920-6 6" we 00 
PE3920-12 12" 45.50 
PE3920-18 18" 47.60 
PE3920-24 24" 48.50 
PE3920-36 36" 51.50 
PE3920-48 48" 54.50 
PE3920-60 60" 57.50 
PE3920-XX Any 


100 + 
aes oa $35.20 
42.32 39.1 36.40 
43.71 40.42 37.60 
45.11 41.71 38.80 
47.90 44.29 41.20 
50.69 46.87 43.60 
53.48 49.45 46.00 


Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR405AL (.085” TINNED Seger 


Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34140-6 6" $46.20 $42.97 $39.73 $36.96 
PE34140-12 12" 47.70 44.36 41.02 38.16 
PE34140-18 18" 49.20 45.76 42.31 39.36 
PE34140-24 24" 50.70 47.15 43.60 40.56 
PE34140-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 
PE34140-48 i 56.70 52.73 48.76 45.36 
PE34140-60 60” 59.70 55.52 51.34 47.76 
PE34140-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR405FL (. vata RE-SHAPABLE) 

Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3963-6 6" $46.20 $42.97 $39.73 $36.96 
PE3963-12 12" 47.7 44.36 41.0 38.16 
PE3963-18 18" 49.20 45.76 42.31 39.36 
PE3963-24 24" 50.70 47.15 43.60 40.56 
PE3963-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 
PE3963-48 48" 56.70 52.73 48.76 45.36 
PE3963-60 60" 59.70 55.52 51.34 47.76 
PE3963-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, nid Spindle pe voeree 
Model No. Length 50-99 100 + 
PE3782-6 6" oes + re $47.30 $44.00 
PE3782-12 12" 58.00 53.9 49.88 46.40 
PE3782-18 18" 61.00 56.73 52.46 48.80 
PE3782-24 24" 64.00 59.52 55.04 51.20 
PE3782-36 36" 70.00 65.10 60.20 56.00 
PE3782-48 . 76.00 70.68 65.36 60.80 
PE3782-60 60" 82.00 76.26 70.52 65.60 
PE3782-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED ALUMINUM) 


Model No. 
PE3995-6 

PE3995-12 
PE3995-18 
PE3995-24 
PE3995-36 
PE3995-48 
PE3995-60 
PE3995-XX 


Length 1-24 


6" $60.50 

12" 63.50 
18” 66.50 
24" 69.50 
36” 75.50 
48" 81.50 
60" 87.50 
Any 


25-49 50-99 
$56.27 $52.03 $ 
59.06 54.61 
61.85 57.19 
64.64 59.77 
70.22 64.93 
75.80 70.09 
81.38 75.25 


‘Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR401FL etal RE-SHAPABLE) 


Model _No. Length Model No. "Length 1-24 8 =25-49 50-99 100 + 
PE34146-6 PE34149-6 6" $60.50 $56.27 $52.03 $48.40 
PE34146-12 PE34149-12 12" 63.50 59.06 54.61 50.80 
PE34146-18 PE34149-18 18" 66.50 61.85 57.19 53.20 
PE34146-24 PE34149-24 24" 69.50 64.64 59.77 55.60 
PE34146-36 PE34149-36 36" 75.50 70.22 64.93 60.40 
PE34146-48 PE34149-48 48" 81.50 75.80 70.09 65.20 
PE34146-60 PE34149-60 60" 87.50 81.38 75.25 70.00 
PE34146-XX Price Upon Request PE34149-XX Any Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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N MALE TO N MALE RIGHT ANGLE 


52 OHM, RG8A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49. 50-99 100 + 
PE3699-12 128 $47.30 $43.99 $40.68 $37.84 
PE3699-24 24" 48.14 44.77 41.40 38.51 
PE3699-36 36" 48.98 45.55 42.12 39.18 
PE3699-48 48" 49.82 46.33 42.85 39.86 
PE3699-60 60” 50.66 47.11 43.57 40.53 
PE3699-72 72" 51.50 47.90 44.29 41.20 
PE3699-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, nigel COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3143-12 12% eT $35.81 $33.11 $30.80 
PE3143-24 24" 38.84 36.12 33.40 31.07 
PE3143-36 36" 39.18 36.44 33.69 31.34 
PE3143-48 438" 39.52 36.75 33.99 31.62 
PE3143-60 60" 39.86 37.07 34.28 31.89 
PE3143-72 wa 40.20 37.39 34.57 32.16 
PE3143-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG1428/0 COAL, DOUBLE ow pny 

Model No. ength 1-24 100 + 
PE3726-12 12" cane a i $30.80 
PE3726-24 24" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3726-36 36” 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3726-48 48" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3726-60 60" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE3726-72 Li de 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE3726-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG174A/U COAX 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


PE34205-12 12” $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE34205-24 24" 44.22 41.12 38.03 35.38 
PE34205-36 36" 44.44 41.33 38.22 35.55 
PE34205-48 48” 44.66 41.53 38.41 35.73 
PE34205-60 60" 44.88 41.74 38.60 35.90 
PE34205-72 72" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE34205-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Model _No. Length 1-24 =.25-49' 50-99 100 + 
PE34212-12 IZ $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE34212-24 24" 44.80 41.66 38.53 35.84 - 
PE34212-36 36" 45.60 42.41 39.22 36.48 
PE34212-48 i 46.40 43.15 39.90 37.12 
PE34212-60 60" 47.20 43.90 40.59 37.76 
PE34212-72 dee 48.00 44.64 41.28 38.40 
PE34212-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG213/U COAX 


Model No. Length 1-24 8 =625-49 550-99: 100 + 
PE3797-12 12" $47.30 $43.99 $40.68 $37.84 
PE3797-24 24" 48.14 44.77 41.40 38.51 
PE3797-36 36" 48.98 45.55 42.12 39.18 
PE3797-48 438" 49.82 46.33 42.85 39.86 
PE3797-60 60" 50.66 47.11 43.57 40.53 
PE3797-72 Us 51.50 47.90 44.29 41.20 
PE3797-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. "Length 1-24 25-49 0-99 100 + 
PE3071-12 12" $47.30 $43.99 $40.68 $37.84 
PE3071-24 24" 50.30 46.78 43.26 40.24 
PE3071-36 36" 53.30 49.57 45.84 42.64 
PE3071-48 48” 56.30 52.36 48.42 45.04 
PE3071-60 60" 59.30 55.15 51.00 47.44 
PE3071-72 72" 62.30 57.94 53.58 49.84 
PE3071-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 
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50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. ‘Length 1-24 8 ©=©25-49 550-99 100 + 
PE3168-12 12" $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
PE3168-24 24" 39.60 - 36.83 34.06 31.68 
PE3168-36 36” 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3168-48 43” 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3168-60 60" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3168-72 72" 44.00 40.92 37.84 35.20 
PE3168-XX Any Price Upon Request 


50 OHM,  REZ2SS Cony peweLe suri een 
Model No. Length 1-24 5-49 = §0-99 100 


+ 


PE34203-12 12" $55.00 & 15 $47.30 $44.00 

PE34203-24 24" 75.00 69.75 64.50 60.00 

PE34203-36 36" 95.00 88.35 81.70 76.00 

PE34203-48 48" 115.00 106.95 98.90 92.00 

PE34203-60 60" 135.00 125.55 116.10 108.00 

PE34203-72 vy ae 155.00 144.15 133.30 124.00 
Price Upon Request 


PE34203-XX Any 


50 OHM, RG316/U COAX 


Model_No. = Length 1-24 8=—.25-49 50-99 100 + 
PE34210-12 a2% $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE34210-24 24" 44.80 41.66 38.53 35.84 
~ PE34210-36 36" 45.60 42.41 39.22 36.48 
PE34210-48 48" 46.40 43.15 39.90 37.12 
PE34210-60 60” 47.20 43.90 40.59 37.76 
PE34210-72 72" 48.00 44.64 41.28 38.40 
PE34210-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE a 


Model _ No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34207-12 28 $46.20 $42.97 $39.73 $36.96 
PE34207-24 24" 48.20 44.83 41.45 38.56 
PE34207-36 36" 50.20 46.69 43.17 40.16 
PE34207-48 48” 52.20 48.55 44.89 41.76 
PE34207-60 60" 54.20 50.41 46.61 43.36 
PE34207-72 72" 56.20 52.27 48.33 44.96 
PE34207-XX Any Price Upon Set 


50 OHM, RG393/U ers DOUBLE SHIELDED 


Model No. ‘Length 1-24 =625-49 50-99 100 + 
PE3255-12 12" ae $43.99 $40.68 $37.84 
PE3255-24 24" 54.30 50.50 46.70 43.44 
_ PE3255-36 36" 61.30 57.01 52.72 49.04 
PE3255-48 438" 68.30 63.52 58.74 54.64 
PE3255-60 60" 75.30 70.03 64.76 60.24 
PE3255-72 Vie 82.30 76.54 70.78 65.84 
PE3255-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
25-49 50-99 


Model No. "Length 1-24 100 + 
PE33321-12 12" $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
PE33321-24 24" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE33321-36 36" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE33321-48 48" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE33321-60 60" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE33321-72 72" 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE33321-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99 100 + 
PE3962-12 12" $41.80 $38.87 $35.95 $33.44 
PE3962-24 24" 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE3962-36 36" 43.40 40.36 37.32 34.72 
PE3962-48 48" 44.20 41.11 38.01 35.36 
PE3962-60 60" 45.00 41.85 38.70 36.00 
PE3962-72 Bf a 45.80 42.59 39.39 36.64 
PE3962-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


‘Model __No. 
PE33974-12 
PE33974-24 
PE33974-36 
PE33974-48 
PE33974-60 


PE33974-72 — 


PE33974-XX 


Model No. 
PE3698-12 
PE3698-24 
PE3698-36 
_ PE3698-48 
PE3698-60 
PE3698-72 
PE3698-XX 


Model No. 
s PES693-12 
PE3693-24 
PE3693-36 
PE3693-48 
PE3693-60 
PE3693-72 
PE3693-XX 


Model _No. 
PE34238-12 
PE34238-24 
PE34238-36 
PE34238-48 
PE34238-60 
PE34238-72 
~ PE34238-XX 


52 OHM, RES AU COAX 
Length 


1-24 


25-49 
$51.15 


54.27 | 
55,06 


Price Upon Request 


50 OHM, RG58C/U COAX 
ength 1224-25-49 5 


12" 
24" 
36" 
4g” 
60" 
72" 
Any 


ra 
46.20 
48.40 
50.60 
52.80 
55.00 


$40.92 
41.24 
41.55 
41.87 
42.18 
42.50 


- Price Upon Request 


22 OHM, peal wom, meats piteat 
Length 100+ 


Pri, ce Upon Request 


50 OHM, RELTAAS COAX 


Length 1-24 
$50.60 

50.82 

51.04 

. 51.26 

51.48 

51.70 


48 44, 
Price Upon Request 


ye vigsone RG188A/U COAX 


1-24 
$50.60 
51.40 
52.20 
53.00 


53.80 
54.60 


50 OHM, RG213/U COAX. 
Length 1-24 25-49 


25-49 
- $47.06 


Price Upon Request 


50-99 
$47.30 


_N MALE RIGHT ANGLE TO N MALE RIGHT ANGLE 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE PRIELDED 


Model No. 


Length 


1-24 


25-49 
$40.92 
41.94 
42.97 
43.99 
45.01 
46.04 


Price Upon Request 


50-99 


50 OHM, RG&225/U COAX, ROUBLE SHIELDED 


Model _No. — 
PE34222-12 © 
PE34222-24 
PE34222-36 
PE34222-48 
PE34222-60 
PE34222-72 
PE34222-XX 


Model_ No. 
PE34236-12 
PE34236-24 
PE34236-36 
PE34236-48 
PE34236-60 
PE34236-72 
PE34236-XX 


Length 
12° 


50 OHM, n6316/ COAX 


Length 
12" 


Bs 
>" 


eee 
sssssshy 


* 


id <td 


oes s 
79.98 
98.58 

117.18 

135.78 

154.38 


50-99 


iS 
+ 


RESEShls 
Besexe 


Price Upon Request — 


25-49 


Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS eves DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE34234-12 12” A $49.10 $45.41 $42.24 
PE34234-24 24" 54.80 50.96 47.13 43.84 
PE34234-36 36" 56.80 52.82 48.85 45.44 
PE34234-48 48" 58.80 54.68 50.57 47.04 
PE34234-60 60" 60.80 56.54 52.29 48.64 
PE34234-72 72" 62.86 58.40 54.01 50.24 
PE34234-XX Any Price Upon apes 
.. 50 OHM, fetes COAX, DOUBLE SHIELDED 

Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3268-12 12° $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 
PE3268-24 24" 62.00 57.66 53.32 49.60 
PE3268-36 36" 69.00 64.17 59.34 55.20 
PE3268-48 43" 76.00 70.68 65.36 60.80 
PE3268-60 60" 83.00 77.19 71.38 66.40 
PE3268-72 72" 90.00 83.70 77.40 72.00 
PE3268-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG&400/U coe, DOUBLE eeeag 
=24 25-49 50-99 


Model No. Length 100 + 
PE3412-12 12" ta 00 = $40.92 $37.84 $35.20 
PE3412-24 24" 46.20 42.97 39.73 36.96 
PE3412-36. 36” 48.40 45.01 41.62 38.72 
PE3412-48 48” 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE3412-60 60" 52.80 49.10 45.41 42.24 
PE3412-72 72" 55.00 51.15 47.30 44.00 
PE3412-XX Any 


‘Price Upon Request 


50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS COAX 


Medel_No. Length 1-24 24 25-49 50-99 100 + 
PE33168-12 ig $47.30 $43.99 $40.68 $37.84 
PE33168-24 24" 48.10 44.73 41.37 38.48 
PE33168-36 36" 48.90 | 45.48 42.05 39.12 
PE33168-48 48" 49.70 . 46.22 42.74 39.76 
PE33168-60 60” 50.50 46.97 43.43 40.40 
PE33168-72 72” 51.30 47.71 44.12 41.04 
Price Upon Request PE33168-XX Any Price Upon Request 
4 
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50 OHM, RGS8C/U COAX 50 OHM, RG223/U — DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 = 25-49 80-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3714-12 az? $24.20 $22.51 $20.81 $19.36 - PE3667-12 12" $24.20 $22.51 $20.81 $19.36 
PE3714-24 24" 24.54 22.82 21.10 19.63 PE3667-24 24" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3714-36 36" 24.88 23.14 21.40 19.90 PE3667-36 36" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3714-48 48" 25.22 23.45 21.69 20.18 PE3667-48 48" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3714-60 60" 25.56 23.77 21.98 20.45 PE3667-60 60" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3714-72 72% 25.90 24.09 22.27 20.72 PE3667-72 722 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3714-XX Any Price Upon Request PE3667-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U COAX, BOUBLE SHIELDED 50 OHM, os COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model No. 1-24 25-49 0-99 + 
PE3996-12 12" $24.20 $22. 51 $20. 81 $19.36 PE33728-12 $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE3996-24 24" 26.40 24.55 22.70 21.12 PE33728-24 ba 64.00 59.52 55.04 . 
PE3996-36 36" 28.60 . 26.60 24.60 22.88 PE33728-36 36" 84.00 78.12 72.24 67.20 
PE3996-48 48" 30.80 28.64 26.49 24.64 - PE33728-48 438" 104.00 96.72 89.44 83.20 
PE3996-60 60" 33.00 30.69 28.38 26.40 PE33728-60 60" 124.00 115.32 106.64 99.20 
PE3996-72 72" 35.20 32.74 30.27 28.16 PE33728-72 72" 144.00 133.92 123.84 115.20 
PE3996-XX Any Price Upon Request PE33728-XX Any Price Upon Request . 
50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model_No. Length 1-24 =—25-49 «550-99 100 + Model No. ” Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34283-12 12" $36.30 $33.76- $31.22 $29.04. PE3986-12 a2 $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
PE34283-24 24" 37.10 34.50 31.91 29.68 PE3986-24 24". 37.10 34.50 31.91 29.68 
PE34283-36 36" 37.90 35.25 32.59 30.32 PE3986-36 36" 37.90 35.25 32.59 30.32 
PE34283-48 48" 38.70 . 35.99 33.28 30.96 PE3986-48 438" 38.70 35.99 33.28 30.96 
PE34283-60 60" 39.50 36:74 33.97 31.60 PE3986-60 60" 39.50 36.74 33.97 31.60 
PE34283-72 a5 4 40.30 37.48 34.66 32.24 PE3986-72 ete 0 40.30 37.48 34.66 32.24 
PE34283-XX Any Price Upon Request PE3986-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG213/U COAX 50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1:24 = 25-49 50-99 100 + Model_No. ~ Length 1-24 25-49 50-99» 100 + 
PE3232-12 12" $34.10 $31.71 $29.33 $27.28 PE34281-12 12" sone 60 $36.83 $34.06 $31.68 
PE3232-24 24" 34.94 32.49. 30.05 27.95 PE34281-24 24" . 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE3232-36 36". : 35.78 33.28 30.77 28.62 PE34281-36 36" 43.60 40.55 37.50 34.88 
PE3232-48 48" 36.62 34.06 31.49 29.30 PE34281-48 48" 45.60 42.41 39.22 36.48 
PE3232-60 60" 37.46 34.84 32.22 29.97 PE34281-60 60"~ 47.60 44.27 40.94 38.08 
PE3232-72 72" 38.30 35.62. 32.94 30.64 PE34281-72 72" 49.60 46.13 42.66 39.68 
PE3232-XX Any ~ Price Upon Request _ PE34281-XX Any ~ Price Upon Request 
50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED - 50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. ‘Lenath 1-24 25-49 = 550-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3650-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29. 7 PE3977-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
PE3650-24 24" 39.30 36.55 33.80 31.44 PE3977-24 24" 43.30 40.27 37.24 34.64 
PE3650-36 236" 42.30 39.34 36.38 33.84 PE3977-36 365 50.30 46.78 43.26 40. 24 
PE3650-48 48" 45.30 42.13 38.96 36.24 PE3977-48 48" 57.30 53.29 49.28 45.84 
PE3650-60 60" 48.30 44.92 41.54 38.64 PE3977-60 60" | 64.30 . 59.80 55.30 51.44 
PE3650-72 72" 51.30 47.71 44.12 41.04 PE3977-72 72" 71.30 66.31 61.32 57.04 
PE3650-XX Any Price Upon Request. PE3977-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG217/U bars DOUBLE eee! 50 OHM, oe cers DOUBLE — 
Model No. ‘Length 1-24 = 25-49 «50-99 100 + Model No. 25-49 100 + 
PE34274-12 12" $66.00 $61.38 eine $52.80 PE3617-12 = a $22.51 orn 81 $19.36 
PE34274-24 24" 68.00 63.24 58.48 54.40 PE3617-24 24" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE34274-36 36" 70.00 65.10 60.20 56.00 PE3617-36 36" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE34274-48 . 4g" 72.00 66.96 61.92 57.60 PE3617-48 48" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE34274-60 60" 74.00 68.82 63.64 59.20 PE3617-60 60" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE34274-72 72" 76.00 70.68 65.36 60.80 PE3617-72 72" 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE34274-XX Any Price Upon Request PE3617-XX Any Price Upon Request 
,_ 50 OHM, ne218/u COAX 50 OHM, PE-53188, VERY LOW LOSS COAX 
Model No. Length 25-49 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34276-12 | 12" sae $81.84- $75.68 $70.40 PE33011-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
PE34276-24 24" 93.00 86.49 79.98 74.40 PE33011-24 24° 37.10 34.50 31.91 29.68 * 
PE34276-36 ae 98.00 91.14 84.28 78.40 PE33011-36 36" ~ 37.90 35.25 32.59 30.32 
PE34276-48 " 103.00 95.79 88.58 82.40 PE33011-48 48" 38.70 35.99 33.28 30.96 
PE34276-60 60" 108.00 100.44 92.88 86.40 PE33011-60 60" 39.50 36.74 33.97 31.60 
PE34276-72 72" 113.00 105.09 97.18 90.40 PE33011-72 72" 40.30 37.48 34.66 32.24 
PE34276-XX Any Price Upon Request PE33011-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 . USA, 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM, WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


oo aS” Trae” a 


bite Se et 


re: 


Ly 


ROO) 


50 OHM, aig td Ls 141” bier Corres! 


Model No. Length 
PE3829-6 6" 
PE3829-12 12% 
PE3&29-18 18" 
PE3829-24 24" 
PE3829-36 36" 
PE3829-48 438" 
PE3829-60 60” 
PE3829-XX Any 


50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED a 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 


1-24 25-49 50-99 
a 40 $45.01 $41.62 
43.90 46.41 42.9 
51.40 47.80 44.20 
52.90 49.20 45.49 
55.90 51.99 48.07 
58.90 54.78 50.65 
61.90 57.57 53.23 


Price Upon Request 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE34289-6 6" $51.70 $48.08 $44.46 
PE34289-12 12" 53.20 49.48 45.75 
PE34289-18 18" 54.70 50.87 47.04 
PE34289-24 24" 56.20 52.27 48.33 
PE34289-36 36" 53.20 55.06 50.91 
PE34289-48 48" 62.20 57.85 53.49 
PE34289-60 66" 65.20 60.64 56.07 
PE34289-XX Any Price Upon Request 


56 OHM, ener e f- tat ” RE-SHAPABLE) 


N MALE TO N FEMALE 


50 OHM, RG405/U ( 085” Neyer corer) 


100 + Model No. Length 1-24 50-99 
$38.72 PE3921-6 6" $51.70 oe $44-46 
39.92 PE3921-12 53. 49.48 45.75 
41.12 PE3921-18 18" 54.70 50.87 47.04 
42.32 PE39Z1-24 24" 56.20 52.27 48.33 
44.72 PE3921-36 36" 59.20 55.06 50.91 
47.12 PE3921-48 48" 62.20 57.85 53.49 
49.52 PE3921-60 60" 65.20 60.64 56.07 
PE3921-XX Any Price Upon Request 


100 + Mode] No. Length 

$41.36 PE34285-6 6" a AOR oo 
42.56 PE34285-12 12 56.50 52.55 48.59 
43.76 PE54285-18 18" 58.00 53.94 49.88 
44,96 PE34285-24 24" 59.50 55.34 51.17 
47.36 PE34285-36 36" 62.50 58.13 §3.75 
45.76 PE34285-48 48" 65.50 60.92 56.33 
52.16 PE34285-60 60" 68.50 63.71 58.91 

PE34285-XX Any Price Upon Request 


Hodei No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 
PE3485-6 6" - $51.70 $48.08 $44.46 $41.36 PE3965-6 6" $55.00 $51.15 $47.30 
PE3485-12 i2* 53.20 49.48 45.75 42.56 PE3965-12 12 56.5 52.55 48.55 
PE3485-18 ig" 54.70 50.87 47.04 43.76 PE3965-18 18" 58.00 53.94 49.88 
PE3485~24 24" 56.20 52.27 48.33 44.96 PE3985-24 24" 59.50 55.34 51.17 
PE3485-36 36" 59.20 55.06 50.91 47.36 PE3965-36 36" 62.50 58.13 53.75 
PE3485-48 48" 62.20 57.85 53.49 49,76 PE3°65-48 42" 65.50 60.92 56.33 
PE3485-60 60" 65.20 60.64 56.07 52.16 PE3965-60 60" 68.50 63.71 58.51 
PE3485-XX Any Price Upon Request PE3955-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-047SR 
Length 


Model No. 
PE34287-6 

PE34287-12 
PE34287-18 
PE34287-24 
PE34287-36 
PE34287-48 
PE34287-60 
PE34287-XX 


50 OHM, PE-SRO47AL (.047” TINNED ebemapaed 


oe 


1-2 

$71.50 Prac) dia 
73.00 67.89 62.78 
74.50 69.29 64.07 
76.00 70.68 65.36 
79.00 73.47 67.94 

-00 76.26 70.52 
85.00 79.05 73.10 


Price Upon Request 


gil ore oe 


50 OHM, hahaha G mad a COPPER) 


160 Mode} No. 

$57.20 PE3979-6 
58.40 PE3979-12 
59.60 PE3979-18 
60.80 PE3979-24 
63.20 PE3979-36 
65.60 PE3979-48 
68.00 PE3979-60 
PE3979-XX 


Length $0-99 
6" ta re $52.03 
12 63.50 59.06 54.61 
18" 66.50 61.85 57.19 
24" 69.50 64.64 59.77 
36" 75.50 70.22 64.93 
48" 81.50 75.80 70.09 
60" 87.50 81.38 75.25 
Any Price Upon Request 


30 OHM, PE-SR405AL if mae Mate erg en 


50 OHM, PE-SR405FE (. ee RE- A plgin lcd 


50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED rer pane re 


Model_ No. Length 1-24 25-49 50-99 0 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34296-6 6" $77.00 $71.61 $66.22 aor 60 PE3988-6 6" $66.00 $61.38 - $56.76 $52.80 
PE34296-12 12" 78.50 73.01 67.51 62.80 PE3988-12 12 69.00 64.17 59.34 55.20 
PE34296-18 18” 80.00 74.40 68.80 64.00 PE3988-18 18" 72.00 66.96 61.92 57.60 
PE34296-24 24" 81.50 75.80 70.09 65.20 PE398&-24 24" 75.06 69.75 64.50 60.00 
PE34296-36 36" 84.50 78.59 72.67 67.60 PE3988-36 36" 81.96 75.33 69.66 64.80 
PE34296-48 43” 87.50 81.38 75.25 70.00 PE3988-48 4g" 87.00 80.91 74.82 69.60 
PE34296-60 60” 90.50 84.17 77.83 72.40 FE3988-60 60" 93.96 86.49 79.98 74.40 
PE34296-XX Any Price Upon Request PE3988-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SRO47FL (.047” RE-SHAPABLE) 50 OHM, PE-SR401FL [- 250” oo ter borne] 

Model No. ‘Length 1-24 8©=625-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 100 + 
PE34291-6 ag $77.00 $71.61 $66.22 $61.60 PE34293-6 6” See of $61.38 ca $52.80 
PE34291-12 12t 78.50 73.01 67.51 62.80 PE34293-12 12 69. 64.17 59.34 55.20 
PE34291-18 18" 80.00 74.49 68.80 64.00 PE34293-18 18" 72.00 66.96 61.92 57.60 
PE34291-24 24" 81.50 75.80 70.09 65.20 PE34293-24 24" 75.90 69.75 64.50 60.00 
PE34291-36 36" 84,50 78.59 72.67 67.60 PE34293-36 36" 81.00 75.33 69.66 64.80 
PE34291-48 4g” 87.50 81.38 75.25 70.00 PE34293-48 48" 87.00 80.91 74.82 69.60 
PE34291-60 60” $0.50 84.17 77.83 72.40 PE3$A293-60 60" 93.00 86.49 79.98 74.40 
PE34Z291-KX Any Price Upon Request _ PE34293-XX Any i Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


33 N MALE TO N FEMALE BULKHEAD 


RO 
secon 


USE MOUNTING HOLE G01 ON PAGE 196 


52 OHM, RG8A/U COAX 50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Mode] No. Length 1-24 25-49 $099 100 + 
PE3966-12 12" $45.10 $41.94 $38.79 $36.08 PE3686-12 12" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 
PE3966-24 24" 45.94 42.72 39.51 36.75 PE3686-24 24" 38.59 35.81 33.11 30.80 
PE3966-36 36" 46.78 43.51 40.23 37.42 PE3686-36 36" 39.6 36.83 34.06 31.68 
PE3966-48 in 47.62 44.29 40.95 38.10 PE3686-48 48" 40.7 37.85 35.00 32.56 
PE3966-60 60" 48.46 45.07 41.68 38.77 PE3686-60 60" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE3966-72 72" 49.30 45.85 42.40 39.44 PE3686-72 72" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3966-XX Any 2 Price Upon Request PE3686-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RGSSC/U COAX 50 OHM, Rez25/6 COAX, DOUBLE SHIELDED | 
Model No. Length 1-24 = 25-49 80-99 180. + Model_No. = Length 1-24 = 25-49 0-99 00 + 
PE3320-12 12" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 PE34194-12 12" $55.00 $51.15 $47.30 an 00 
PE3320-24 24" 37.74 35.10 32.46 39.19 PE34194-24 24" 75.00 69.75 64.50 60.00 
PE3320-35 36" 38.08 35.41 32.75 30.46 : PE34194-36 36" 95.00 88.35 81.70 76.00 
PE3320-48 4g" 38.42 35.73 33.04 30.74 PE34194-48 48" 115.00 106.85 98.90 92.00 
PE3320-60 60" 38.76 36.05 33.33 31.01 PE34194-60 60" 135.00 125.55 116.10 108.00 
PE3320-72 v2 39.10 36.36 33.63 31.28 : PE34194-72 | 72" 155.00 144.15 133.30 124.00 
PE3320-XX Any Price Upon Request PE34194-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG1428/0 COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 «=.25-49 90-99 100 + Model_No. = Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE3034-12 12" $37.40 $34.78 $32.16 $29.92 -  PE33534-12 12" $45.10 $41.94 $38.79 $36.08 
PE3034-24 24" 39.60 36.83 34.06 31.68 PE33534-24 24" 45.90 42.69 39.47 36.72 
PE3034-36 36" 41.80 38.87 35.95 33.44 PE33534-36 36" 46.70 43.43 40.16 37.36 
PE3034-48 4s" 44.00 40.92 37.84 35.20 PE33534-48 48" 47.50 44.18 40.85 38.00 
PE3034-60 60" 46.20 42.97 39.73 35.96 PE33534-60 60" 48.30 44,92 41.54 38.64 
PE3034-72 72" 48.40 45.01 41.62 38.72 PE33534-72 72" 49.10 45.66 42.23 39.28 
PE3034-XX Any Price Upon Request PE33534-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG1 1788/6 COAX 50 OHM, hyo 6-DS Nees = = 
Model_No. = Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model _No. 1-24 100 + 
PE34201-12 12" $49.50 $46.04 $42.57 $39.60 PE34198-12 ET $45.10 oa me an $36.08 
PE34201-24 24" 50.30 46.78 43.26 40.24 PE34198-24 24" 47.10 43.80 40.51 37.68 
PE34201-36 36" 51.10 47.52 43.95 40.82 PE34198-36 36" 49.10 45.66 42.23 39.28 
PE34201-48 48" 51.90 48.27 44.63 41.52 PE34198-48 48" 51.10 47.52 43.95 40.88 
PE3420i-60 60" 52.70 49.01 45.32 42.16 PE34198-60 60" 53.10 49.38 45.67 42.48 
PE34201-72 Te 53.50 49.76 46.01 42.80 PE34198-72 72" 55.10 51.24 47.39 44.08 
PE34201-KX Any Price Upon Request PE34198-XX Any Price Upon Request 
fp om, RG188A/U COAX 50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model _No. ‘Length 1-24 «25-49 $099 100 + 
PE34181-12 — $45.10 $41.94 $38.79 $36.08 PE33530-12 12" $45.10 $41.94 $38.79 $36.08 
PE34181-24 24" 45.90 42.69 39.47 36.72 PE33530-24 24" 52.10 48.45 44.81 41.68 
PE34181-36 36" 46.70 43.43 40.16 37.36 PE33530-36 36" 5$.10 54.96 50.83 47.28 
PE34181i-48 48" 47.50 44.18 40.85 38.00 PE33530-48 4g" 66.10 61.47 56.85 52.88 
PE34181-60 60" 48.30 44.92 41.54 38.64 PE33530-60 60" 73.10 67.98 62.87 58.48 
. PE34181-72 72" 49.10 45.66 42.23 39.28 PE33530-72 72" 80.10 74.49 68.89 64.08 
PE34181-XX Any Price Upon Request PE33530-XX Any _ Price Upon Request 
50 OHM, Reziae COAX 50 OHM, pee Cees pouste SHIELDED 
Model No. Length 25-4) 50-99 100 + Model No. 5-49 50-99 100 + 
PE33543-12 be sail ates $38.79 $36.08 PE3227-12 a a on $32.16 $29.92 
PE33543-24 24" 45.94 42.72 39.51 36.75 PE3227-24 24" 39.60 36.83 34.06 31.68 
PE33543-36 36" 46.78 43-51 40.23 37.42 PE3227-36 36" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE33543-48 48" 47.62 44.29 40.95 38.10 PE3227-48 48" 44.00 40.92 37.84 35.20 
PE33543-60 60" 48.46 45.07 41.68 38.77 PE3227-60 60" 46.20 42.97 39.73 36.96 
PE33543-72 72" 49.30 45.85 42.40 39.44 PE3227-72 72" 48.40 45.01 41.62 38.72 
PE33543-XX Any Price Upon Request PE3227-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, PE-B3189, VERY LOW LOSS COAX 
Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3217-12 12" $45.10 $41.94 $38.79 $36.08 PE34196-12 12" $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
PE3217-24 24" 48.10 44.73 41.37 38.48 PE34196-24 24" 40.40 37.57 34.74 32.32 
PE3217-36 36" 51.10 47.52 43.95 40.88 PE34196-36 36" 41.20 38.32 35.43 32.96 
PE3217-48 48" 54.10 50.31 46.53 43.28 PE34196-48 48" 42.00 39.06 36.12 33.60 
PE3217-60 60" 57.10 53.10 49.11 45.68 PE34196-60 60" 42.80 39.80 36.81 34.24 
PE3217-72 72 60.10 55.89 51.69 48.908 PE34196-72 Tee 43.60 40.55 37.50. 34.88 
PE3217-XX Any Price Upon Request PE34196-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 


N MALE TO N FEMALE BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE G01 ON PAGE 196 


50 bilo hy Sehdesiad ¢ ol z DARE COPPER) 


Model No. Length 

PE3830-6 6" 
PE3830-12 12" 
PE3830-18 18° 
PE3830-24 24" 
PE3830-36 36" 
PE3830-48 48" 
PE3830-60 60" 
PE3830-XX Any 


50 OHM, Jt atintat od 3 141” TINNED ALUMINUM) 


50-99 
a noe = $56.76 
67.50 62.78 58.05 
69.00 64.17 59.34 
70.50 65.57 60.63 
73.50 68.36 63.21 
76.50 71.15 65.79 
79.50 73.94 68.37 


Price Upon Request 


50 OHM, RG405/U (.085” BARE COPPER) 


100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
$52.80 PE3922-6 6" $67.10 $62.40 $57.71 
54.00 PE3922-12 12" 68.60 63.80 59.00 
55.20 ~ PE3922-18 18" 70.10 65.19 60.29 
56.40 PE3922-24 24" 71.60 66.59 61.58 
58.80 PE3922-36 36” 74.60 69.38 64.16 
61.20 PE3922-48 48" 77.60 72.17 66.74 
63.60 PE3922-60 60" 80.60 74.96 69.32 

PE3922-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR405AL (.085” Magee ALUMINUM) 


Model No. Length 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 49 50-99 100 + 
PE34158-6 6" a $64.45 $59.60 $55.44 PE34161-6 6" $70.40 $65.47 $60.54 $56.32 
PE34158-12 12" 70.80 65.84 60.89 56.64 PE34161-12 12" 71.90 66.87 61.83 57.52 
PE34158-18 18" 72.30 67.24 62.18 57.84 PE34161-18 18" 73.40 68.26 63.12 58.72 
PE34158-24 24" 73.80 68.63 63.47 59.04 PE34161-24 24" 74.90 69.66 64.41 59.92 
PE34158-36 36" 76.80 71.42 66.05 1.44 PE34161-36 36" 77.90 72.45 66.99 62.32 
PE34158-48 4g" 79.80 74.21 68.63 3.84 PE34161-48 48” 80.90 75.24 69.57 64.72 
PE34158-60 60" 82.80 77.00 71.21 66.24 PE34161-60 60" 83.90 78.03 72.15 67.12 
PE34158-XX Any Price Upon Request PE34161-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402FL (. Ud RE-SHAPABIS) 50 OHM, “hee hese ve ae RE-SHAPABLE) 

Model No. Length 1-24 100 + Model No. ength 100 
PE3488-6 6" $69.30 re fe $55.44 PE3971-6 6” te ar Frage $56.32 
PE3488-12 12" 70.80 65.84 60.89 56.64 PE3971-12 12” 71.90 66.87 61. 57.52 
PE3488-18 18" 72.30 67.24 62.18 57.84 PE3971-18 18" 73.40 68.26 63.12 58.72 
PE3488-24 24" 73.80 68.63 63.47 59.04 PE3971-24 24" 74.90 69.66 64.41 59.92 
PE3488-36 36" 76.80 71.42 66.05 61.44 PE3971-36 36" 77.90 72.45 66.99 62.32 
PE3488-48 438" 79.80 74.21 68.63 63.84 PE3971-48 48" 80.90 75.24 69.57 64.72 
PE3488-60 60” 82.80 77.00 71.21 66.24 PE3971-60 60" 83.90 78.03 72.15 67.12 
PE3488-XX Any Price Upon Request PE3971-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, PE-047SR a ear ee BARE COPPER) 50 OHM, RG401/U (.250” hesgeog Take 
Model No. Length 4 50-99 100 + Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE34152-6 6" ao eae $66.22 $61.60 PE3983-6 6" $66.00 Seis = $56.76 $52.80 
PE34152-12 12" 78.50 73.0. 67.51 62.80 PE3983-12 12" 69.00 64.17 59.34 55.20 
PE34152-18 18" 80.00 74.40 68.80 64.00 PE3983-18 18" 72.00 66.96 61.92 57.60 
PE34152-24 24" 81.50 75.80 70.09 65.20 PE3983-24 24" 75.00 69.75 64.50 60.00 
PE34152-36 36" 84.50 78.59 72.67 67.60 PE3983-36 36" 81.00 75.33 69.66 64.80 
PE34152-48 48" 87.50 81.38 75.25 70.00 PE3983-48 438" 87.00 80.91 74.82 69.60 
PE34152-60 60” 90.50 84.17 77.83 72.40 PE3983-60 60" 93.00 86.49 79.98 74.40 
PE34152-XX Any Price Upon Request PE3983-XX Any Price Upon Request é 


50 OHM, PE-SRO47AL Ay 047” sine “crebaeatsie' 


50 OHM, PE-SR401AL (.250” TINNED saree oan 


Model No. Length - 1-24 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 

PE34154-6 6" $82.50 a $70.95 $66.00 PE3993-6 6" $71.50 $66.50 ae tog 
PE34154-12 12” 84.00 78.12 72.2 67.20 PE3993-12- 12” 74.50 69.29 64.07 59.60 
PE34154-18 18" 85.50 79.52 73.53 68.40 PE3993-18 18" 77.50 72.08 66.65 62.00 
PE34154-24 24" 87.00 80.91 74.82 69.60 PE3993-24 24" 80.50 74.87 69.23 64.40 
PE34154-36 36" 90.00 83.70 77.40 72.00 PE3993-36 36" 86.50 80.45 74.39 69.20 
PE34154-48 43" 93.00 86.49 79.98 74.40 PE3993-48 48" 92.50 86.03 79.55 74.00 
PE34154-60 60" 96.00 89.28 82.56 76.80 PE3993-60 60" 98.50 91.61 84.71 78.80 
PE34154-XX Any Price Upon Request PE3993-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, PE SeOe7EE (. O47” ode Ma bine 50 OHM, PE-SR401FL (.250” ne gpd’ 

Model_No. = Length 1-24 - 100 + Model No. ‘Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE34156-6 6" oo 50 fore ae $66.00 PE34150-6 6" $71.50 $66.50 $61.49 $57.20 
PE34156-12 42" 84.00 78.1 72.24 67.20 PE34150-12 12* 74.50 69.29 64.07 59.60 
PE34156-18 18” 85.50 79.52 73.53 68.40 PE34150-18 18" 77.50 72.08 66.65 62.00 
PE34156-24 24" 87.00 80.91 74.82 69.60 PE34150-24 24" 80.50 74.87 69.23 64.40 
PE34156-36 36" 90.00 83.70 77.40 72.00 PE34150-36 36" 86.50 80.45 74.39 69.20 
PE34156-48 48” 93.00 86.49 79.98 74.40 PE34150-48 48” 92.50 86.03 79.55 74.00 
PE34156-60 60" 96.00 89.28 82.56 76.80 PE34150-60 60” 98.50 91.61 84.71 78.80 
PE34156-XX Any Price Upon Request PE34150-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS:. PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


99 N MALE RIGHT ANGLE TO N FEMALE BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE G01 ON PAGE 196 


52 OHM, RaSAS COAX | 50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model_No. = Length 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99. 100+ 
PE34216-12 12" nel = $51.15 $47.30 $44.00 PE33536-12 12" Bra 00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE34216-24 24" 55.84 51.93 48.02 44.67 PE33536-24 24" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE34216-36 36" 56.68 52.71 48.74 45.34 PE33536-36 36" 46.20 42.97 39.73 36.96 
PE34216-48 48" 57.52 53.49 49.47 46.02 PE33536-48 48" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE34216-60 60" 58.36 54.27 50.19 46.69 PE33536-60 60" 48.40 3 01 41.62 38.72 
PE34216-72 72" 59.20 55.06 50.91 47.36 PE33536-72 72% 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE34216-XX Any Price Upon Request PE33536-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RECN. eons 50 OHM,  REzZSS COA, Bouse SHIELOES:, 
Model No. Length 50-99 = =100+ Model _No. Length 1-24 = 25-49 = 550-99 00 + 
PE3407-12 12" seat Re 7 $37.84 . $35.20 PE34221-12 12° $66.00 $61. 38 $56.76 ek 
PE3407-24 24" 44.34 41.24 38.13 35.47 PE34221-24 24" 86.00 79.98 73.96 68.80 
PE3407-36 36" 44.68 41.55 38.42 35.74 PE34221-36 36" 106.00 98.58 91.16 84.80 
PE3407-48 48" 45.02 41.87 38.72 36.02 PE34221-48 48” 126.00 117.18 108.36 100.80 
PE3407-60 60" 45.36 42.18 39.01 36.29 PE34221-60 60" 146:00 135.78 125.56 116.80 
PE3407-72 72" 45.70 42.50 39.30 36.56 PE34221-72 Lf 166.00 154.38 142.76 132.80 
PE3407-XX Any Price Upon Request PE34221-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, RG316/0 COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33021-12 12" $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 PE34214-12 12" $50.60 $47.06 $43.52 $40.48 
PE33021-24 24" 46.20 42.97 39.73 36.96 PE34214-24 24" 51.40 47.80 44.20 41.12 
PE33021-36 36" 48.40 45.01 41.62 38.72 PE34214-36 36" §2.20 48.55 44.89 41.76 
PE33021-48 48" 50.60 47.06 43.53 40.48 PE34214-48 48" 53.00 49.29 45.58 42.40 
PE33021-60 60" 52.80 49.10 45.41 42.24 PE34214-60 60" 53.80 50.03 46.27 43.04 . 
PE33021-72 Je 55.00 51.15 47.30 44.00 PE34214-72 72" 54.60 50.78 46.96 43.68 
PE33021-XX Any Price Upon Request PE34214-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RGS1E-05 On: BOUSLE SHIELDED 
Model_ No. Length 1-24 25-49 50-99. 100 + Model No. Length -24 -49 -99 100 + 
PE34229-12 12" $50.60 $47.06 $43.52 $40.48 PE34227-12 120 a 80 Gait ran $42.24 
PE34229-24 24" 50.82 47.26 43.71 40.66 PE34227-24 24" 54.80 50.96 47.13 43.84 
PE34229-36 36" 51.04 47.47 43.89 40.83 PE34227-36 36" 56.80 52.82 48.85 45.44 
PE34229-48 48" 51.26 47.67 44.08- 41.01 PE34227-48 48" 58.80 54.68 50.57 47.04 
PE34229-60 60" 51.48 47.88 44.27 41.18 PE34227-60 60" 60.80 56.54 52.29 48.64 
PE34229-72 72" 51.70 48.08 44.46 41.36 PE34227-72 72" 62.80 58.40 54.01 50.24 
PE34229-XX Any ‘Price Upon Request PE34227-XX Any Price Upon pamners 

50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34218-12 12" $50.60 $47.06 $43.52 $40.48 PE33532-12 12" $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 
PE34218-24 24" 51.40 47.80 44.20 41.12 PE33532-24 24" 62.00 57.66 53.32 49.60 
PE34218-36 36" 52.20 48.55 44.89 41.76 PE33532-36 36" 69.00 64.17 59.34 55.20 
PE34218-48 48" 53.00 49.29 45.58 42.40 PE33532-48 48" 76.00 70.68 65.36 60.80 
PE34218-60 60” 53.80 50.03 46.27 43.04 PE33532-60 60" 83.00 77.19 71.38 66.40 
PE34218-72 12 54.60 50.78 46.96 43.68 PE33532-72 72" 90.00 83.70 77.40 72.00 
PE34218-XX Any Price Upon Request PE33532-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RE213/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33545-12 12" $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 PE33528-12 a2 $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 
PE33545-24 24" 55.84 51.93 48.02 44.67 PE33528-24 24" 46.20 42.97 39.73 36.96 
PE33545-36 36" 56.68 52.71 48.74 45.34 ; PE33528-36 36" 48.40 45.01 41.62 38.72 
PE33545-48 . 48" 57.52 53.49 49.47 46.02 PE33528-48 48” 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE33545-60 60" 58.36 54.27 50.19 46.69 PE33528-60 60" 52.80 49.10 45.41 42.24 
PE33545-72 © 72S 59.20 55.06 50.91 47.36 PE33528-72 72" 55.00 51.15 47.30 44.00 
PE33545-XX Any Price Upon Request PE33528-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, PE-53189, VERY tom LOSS COAX 

Model_ No. Length 1-24 25-4 50-99 100 + Model No. Len ength 1-24 24 25-49 50-99 100 + 
PE33178-12 12" $55.00 $51. : $47.30 $44.00 PE34225-12 12" $47.30 Ae 99 $40.68 $37.84 
PE33178-24 24" 58.00 53.94 49.88 46.40 PE34225-24 24" 48.10 44.73 41.37 38.48 
PE33178-36 36" 61.00 56.73 52.46 48.80 PE34225-36 36" 48.90 45.48 42.05 39.12 
PE33178-48 48" 64.00 59.52 55.04 51.20 PE34225-48 48" 49.70 46.22 42.74 39.76 
PE33178-60 60" 67.00 62.31 57.62 53.60 PE34225-60 60" 50.50 46.97 43.43 40.40 
PE33178-72 72" 70.00 65.10 60.20 56.00 PE34225-72 72" 51.30 47.71 44.12 41.04 
PE33178-XX Any Price Upon Request PE34225-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


eS 


ieseseees 
eas 


Model _No. 
PE33615-12 
PE33615-24 
PE33615-36 
PE33615-48 
PE33615-60 
PE33615-72 
PE33615-XX 


Model No. 
PE3661-12 
PE3661-24 
PE3661-36 
PE3661-48 
PE3661-60 
PE3661-72 
PE3661-XX 


N MALE TO TNC MALE 


52 OHM, RG8A/U COAX 


Length "1-24 24 
pt ad $35.20 20 
24" 36.04 
36" 36.88 
48" 37.72 
60" 38.56 
72” 39.40 
Any 


25-49 50-99 
$32.74 $30.27 
33.52 30.99 
34.30 31.72 
35.08 32.44 
35.86 33.16 
36.64 33.88 


Price Upon Request 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Length 1-24 
12° $24.20 
24" 24.54 
36" 24.88 
48" 25.22 
60" 25.56 
72" 25.90 
Any 


25-49 50-99 
$22.51 $20.81 
22.82 21.10 
23.14 21.40 
23.45 21.69 
23.77 21.98 
24.09 22.27 


Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, “eigen SHIELDED 


Model No. 
PE3652-12 
PE3652-24 
PE3652-36 
PE3652-48 
PE3652-60 
PE3652-72 
PE3652-XX 


Model No. 
PE34272-12 
PE34272-24 
PE34272-36 
PE34272-48 
PE34272-60 
PE34272-72 
PE34272-XX 


Model No. 
PE33455-12 
PE33455-24 
PE33455-36 
PE33455-48 
PE33455-60 
PE33455-72 
PE33455-XX 


Model No. 
PE33457-12 
PE33457-24 
PE33457-36 
PE33457-48 
PE33457-60 
PE33457-72 
PE33457-XX 


Model No. 
PE3644-12 
PE3644-24 
PE3644-36 
PE3644-48 
PE3644-60 
PE3644-72 
PE3644-XX 


Length 1-24 | 


12". $24.20 
24" 26.40 
36" 28.60 
48" 30.80 
60” 33.00 
72 35.20 
Any 


25-49 50-99 
eS 51 $20.81 
24.55 22.70 
26.60 24.60 
28.64 26.49 
30.69 28.38 
32.74 30.27 


Price Upon Request 


50 OHM, RG174A/U COAX 


Length 1-24 
12" $35.20 
24" 35.42 
36" 35.64 
48" 35.86 
60" 36.08 
72" 36.30 
Any 


25-49 50-99 
$32.74 $30.27 
32.94 30.46 
33.15 . 30.65 
33.35 30.84 
33.55 31.03 
33.76 31.22 


Price Upon Request 


50 OHM, RG178B/U COAX 


Length 1-24 
ies $37.40 
24” 38.20 
36" 39.00 
48" 39.80 
60" 40.60 
72" 41.40 
Any 


25-49 50-99 
$34.78 $32.16 
35.53. 32.85 
36.27. 33.54 
37.01 34.23 
37.76 34.92 
38.50 35.60 


Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Length 1-24 = 25-49 50-99 
12", $36.30 $33.76 $31.22 
24" 37.10 34.50 31.91 
36" . 37.90 35.25 32.59 
48" 38.70 35.99 33.28 
60" 39.50 36.74 33.97 
72 40.30 37.48 | 34.66 
Any Price Upon Request 
50 OHM, RG213/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 
12" $35.20 $32.74 $30.27 
24" 36.04 33.52 30.99 
36" 36.88 34.30 31.72 
48" 37.72 35.08 32.44 
60” 38.56 35.86 33.16 
72" 39.40 36.64 33.88 
Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


50 OHM, RG214/U COAX, Fite SHIELDED 


100 + Model No. ‘Length 1-24 100 + 
$28.16 PE3991-12 12" $36.30 Soe ae $29.04 
28.83 PE3991-24 24" 39.30 36.55 33.80 31.44 
29.50 PE3991-36 36" 42.30 39.34 36.38 33.84 
30.18 PE3991-48 48" 45.30 42.13 38.96 36.24 
30.85 PE3991-60 60" 48.30 44.92 41.54 38.64 
31.52 PE3991-72 qn 51.30 47.71 44.12 41.04 
PE3991-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG&223/U COAX, me SHIELDED 
100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$19.36 PE3665-12 12" $24.20 sar 51 $20.81 ~$19.36 
19.63 PE3665-24 24" 25.30 23.53 21.76 20.24 
19.90 PE3665-36 36” 26.40 24.55 22.70 21.12 
20.18 PE3665-48 48" 27.50 25.58 23.65 22.00 
20.45 PE3665-60 60" 28.60 26.60 24.60 22.88 
20.72 PE3665-72 72" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3665-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 
100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$19.36 PE3989-12 12” $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
21.12 PE3989-24 24" 37.10 34.50 - 31.91 29.68 
22.88 PE3989-36 36" 37.90 35.25 - 32.59 30.32 
24.64 PE3989-48 48" 38.70 35.99 33.28 30.96 
26.40 PE3989-60 60" 39.50 36.74 33.97 31.60 
28.16 PE3989-72 72" 40.30 37.48 34.66 32.24 
PE3989-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 
100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$28.16 PE34266-12 12" $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
28.34 PE34266-24 24" 40.50 37.67 34.83 32.40 
28.51 PE34266-36 36" 42.50 39.53 36.55 34.00 
28.69 PE34266-48 48" 44.50 41.39 38.27 35.60 
28.86 PE34266-60 60" 46.50 43.25 39.99 37.20 
29.04 PE34266-72 72" 48.50 45.11 41.71 38.80 
PE34266-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG&393/U cons, DOUPIE SHIELDED 
100 + Model No. Length 1-24 -49 50-99 100 + 
$29.92 PE3982-12 28 $36.30 ae $31.22 $29.04 
30.56 PE3982-24 24" 43.30 40.27 37.24 34.64 
31.20 PE3982-36 36" 50.30 46.78 43.26 40.24 
31.84 PE3982-48 48" 57.30 53.29 49.28 45.84 
32.48 PE3982-60 60" 64.30 59.80 55.30 51.44 
33.12 PE3982-72 if de 71.30- 66.31 61.32 57.04 
PE3982-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
100 + Model No. Length 1-24 25-49- == 550-99 100 + 
$29.04 PE3666-12 a2" $24.20 $22.51 $20.81 $19.36 
29.68 PE3666-24 24" 26.40 24.55 22.70 21.12 
30.32 PE3666-36 36” 28.60 26.60 24.60 22.88 
30.96 PE3666-48 48" 30.80 28.64 26.49 24.64 
31.60 PE3666-60 60” 33.00 30.69 28.38 26.40 
32.24 PE3666-72 fas 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE3666-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS COAX 
100+ Model No. Length 5-49 0-99 100 + 
$28.16 PE33122-12 12" Pig S En so $28.16 
28.83 PE33122-24 24" 36.00 33.48 30.96 28.80 
29.50 PE33122-36 36” 36.80 34.22 31.65 29.44 
30.18 PE33122-48 48" 37.60 34.97 32.34 30.08 
30.85 PE33122-60 60" 38.40 35.71 33.02 30.72 
S152 PE33122-72 72" 39.20 36.46 33.71 31.36 
PE33122-XX Any Price Upon Request 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


36 


o7 


MHV MALE TO MHV MALE 


Model No. 
PE3098-12 
PE3098-24 
PE3098-36 
PE3098-48 
PE3098-60 
PE3098-72 
PE3098-XX 


Model No. 
PE3516-12 
PE3516-24 
PE3516-36 
PE3516-48 
PE3516-60 
PE3516-72 
PE3516-XX 


Model No. 
PE3542-12 
PE3542-24 
PE3542-36 
PE3542-48 
PE3542-60 
PE3542-72 
PE3542-XX 


Model No. 
PE3517-12 
PE3517-24 
PE3517-36 
PE3517-48 
PE3517-60 
PE3517-72 
PE3517-XX 


Model No. 
PE34429-12 
PE34429-24 
PE34429-36 
PE34429-48 
PE34429-60 
PE34429-72 
PE34429-XX 


52 OHM, lereae ba 


Length 
12" 


1-24 


25-49 50-99 
$51.15 $47.30 
51.93 48.02 
52.71 48.74 
53.49 49.47 
54.27 50.19 
55.06 50.91 


Price Upon Request 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Length 


1-24 
$33.00 
33.34 
33.68 
34.02 
34.36 
34.70 


25-49 50-99 
$30.69 $28.38 
31,01 28.67 
31.32 28.96 
31.64 29.26 
31.95 29.55 
32.27 29.84 


Price Upon Request 


75 OHM, RGSaa/9 COAX 


Length 


1-24 
$37.40 
37.74 
38.08 
38.42 
38.76 
39.10 


25-49 50-99 
$34.78 $32.16 
35.10 32.46 
35.41 32.75 
35.73 33.04 
36.05 33.33 
36.36 33.63 


Price Upon Request 


93 OHM, RGS2A/ COAX 


Length 


1-24 
$37.40 
37.74 
38.08 
38.42 
38.76 
39.10 


25-49 50-99 
$34.78 $32.16 
35.10 32.46 
35.41 32.75 
35.73 33.04 
36.05 33.33 
36.36 33.63 


Price Upon Request 


50 OHM, RG141A/U COAK. 


Length 
12" 


1-24 
$36.30 
39.30 
42.30 
45.30 
48.30 
51.30 


25-49 
$33.76 
36.55 
39.34 
42.13 
44.92 
47.71 
Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U POA, 80 BOuRLE porns 


50 OHM, RG188A/U COAX 


100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$44.00 PE34431-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
44.67 PE34431-24 24" 37.10 34.50 31.91 29.68 
45.34 PE34431-36 36" 37.90 35.25 32.59 30.32 
46.02 PE34431-48 438" 38.70 35.99 33.28 30.96 
46.69 PE34431-60 60" 39.50 36.74 33.97 31.60 
47.36 PE34431-72 72" 40.30 37.48 34.66 32.24 
PE34431-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG214/U COAX, ROUELE SHIELDED.» 
100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$26.40 PE3735-12 12" $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 
26.67 PE3735-24 24" 58.00 53.94 49.88 46.40 
26.94 PE3735-36 36" 61.00 56.73 52.46 48.80 
27.22 PE3735-48 48” 64.00 59.52 55.04 51.20 
27.49 PE3735-60 60" 67.00 62.31 57.62 53.60 
27.76 PE3735-72 72" 70.00 65.10 60.20 56.00 
PE3735-XX Any Price Upon Request 
F 50 OHM, RG223/U a DOUBLE SmELDED 
100 + Model No. ‘Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
$29.92 PE3694-12 12" $33.00 $30.69 Rar $26.40 
30.19 PE3694-24 24" 34.10 31.71 29.3 27.28 
30.46 PE3694-36 36" 35.20 32.74 30.27 28.16 
30.74 PE3694-48 48" 36.30 33.76 31.22 29.04 
31.01 PE3694-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 
31.28 PE3694-72 72" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3694-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG225/U COAX, noerer SHIELDED 
100 + Model_No. ‘Length 1-24 50-99 100 + 
$29.92 PE34423-12- 12" $60.50 eee $52.03 $48.40 
30.19 PE34423-24 24" 80.50 74.87 69.23 64.40 
30.46 PE34423-36 36" 100.50 93.47 86.43 80.40 
30.74 PE34423-48 48" 120.50 112.07 103.63 96.40 
31.01 PE34423-60 60" 140.50 130.67 120.83 112.40 
31.28 PE34423-72 720 160.50 149.27 138.03 128.40 
PE34423-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 
100 + Model _No Length 1-24 = 25-49 50-99.» 100 + 
$29.04 PE34433-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
31.44 PE34433-24 24" 37.10 34.50 31.91 29.68 
33.84 PE34433-36 36" 37.90 35.25 32.59 30.32 
36.24 PE34433-48 438" 38.70 35.99 33.28 30.96 
38.64 PE34433-60 60" 39.50 36.74 33.97 31.60 
41.04 PE34433-72 72° 40.30 37.48 34.66 32.24 
PE34433-XX Any Price Upon Request 


Length (1:24 = 25-49 50-99 
12" $55.00 $51.15 $47.30 
24" 62.00 57.66 53.3 
36" 69.00 64.17 59.34 
48" 76.00 - 70.68 65.36 
60" 83.00 77.19 71.38 
Prd 90.00 83.70 77.40 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG393/8 COAX, ses SHIELDED . 


50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED - 


Model No. Length 1-24 50-99 100 + Model No. 
PE3914-12 12" $33.00 na a rae 26.40 PE3577-12 
PE3914-24 24" 35.20 32.74 30.27 28.16 PE3577-24 
PE3914-36 36" 37.40 34.78 32.16 29.92 PE3577-36 
PE3914-48 48" 39.60 36.83 34.06 31.68 PE3577-48 
PE3914-60 60" 41.80 38.87 35.95 33.44 PE3577-60 
PE3914-72 72" 44.00 40.92 37.84 35.20 PE3577-72 
PE3914-XX Any Price Upon Request PE3577-XX 
50 OHM, RG174A/U COAX 
Model No Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. 
PE34427-12 12" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE34425-12 
PE34427-24 24" 35.42 32.94 30. 28.34 PE34425-24 
PE34427-36 36" 35.64 33.15 30.65 28.51 PE34425-36 
PE34427-48 48" 35.86 33.35 30.84 28.69 PE34425-48 
PE34427-60 60" 36.08 33.55 31.03 28.86 PE34425-60 
PE34427-72 72" 36.30 33.76 31.22 29.04 PE34425-72 
PE34427-XX Any Price Upon Request PE34425-XX 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM 


‘Lenath 1-24 = 25-49 550-99 
12" $33.00 $30.69 $28.38 
24" 35.20 32.74 30.2 
36" 37.40 34.78 32.16 
48" 39.60 36.83 34.06 
60" 41.80 38.87 35.95 
72" 44.00 40.92 37.84 
Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


MHV MALE TO SHV PLUG 


Model No. 
PE3365-12 
PE3365-24 
PE3365-36 
PE3365-48 
PE3365-60 
PE3365-72 
PE3365-XX 


Model No. 
PE3950-12 
PE3950-24 
PE3950-36 
PE3950-48 
PE3950-60 
PE3950-72 
PE3950-XX 


Model No. 
PE3108~12 
PE3108-24 
PE3108-36 
PE3108-48 
PE3108-60 
PE3108-72 
PE3108-XX 


Mode} No. 
PE3451-12 
PE3451-24 
PE3451-36 
PE3451-48 
PE3451-60 
PE3451-72 
PE3451-XX 


Model _No. 
PE34413-12 
PE34413-24 
PE34413-36 
PE34413-48 
PE34413~-60 
PE34413-72 
PE34413-XX 


Model No. 

PE3085-12 
PE3085-24 
PE3085-36 
PE3085-48 
PE3085-60 
PE3085-72 
PE3085-XX 


Model No. 
PE34419-12 
PE34419-24 
PE34419-36 
PE34419-48 
PE34419-60 
PE34419-72 
PE34419-XX 


52 OHM, RG8A/U COAX 


Length 1-24 25-49 
12" $77.00 $71.62 
24” 77. 72.39 
36" 78.68 73.17 
48” 79.52 73.95 
60" -36 =: 74.73 
72" 81.20 75.52 
Any 
50 OHM, RG58C/U COAX 

Length 1-24 25-49 
12" $66.00 $61.38 
24” 66.34 61.70 
36” 66.68 — 62.01 
48” 67.02 62.33 
60” 67.36 62.64 
72" 67.70 62.96 
Any 


75 OHM, RBSSB/Y COAX 


Length 
12” 
24" 
36" 
48" 

60” 

72" 

Any 


93 Sum, BGS2AU COAX 


1-24 
$66.00 
66.34 
66.68 
67.02 
67.36 
67.70 


69.83 


Price Upon Request 


Price Upon Request 


25-49 
$61.38 
61.70 
62.01 
62.33 
62.64 
62.96 


Price Upon Request 


Length 25-49 50-99 
12" oe “4 $61.38 $56.76 
24" 66.34 ~— 61.70 57.05 
36" 66.68 62.01 57.34 
48" 67.02 62.33 57.64 
60” 67.36 - 62.64 57.93 
72" 67.70 62.96 58.22 
Any Price Upon Request 

50 OHM, RG141A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 
12" $68.20 $63.43 $58.65 
24" 71.20 66.22 61.23 
36” 74.20 69.01 63.81 
48" 77.29 71.80 66.39 
60” 80.20 74.59 68.97 
sy ie 83.20 77.38 71.55 
Any Price Upon Request 


” Length 1-24 50-99 
12” scs'en Ps $56.76 
24" 68.20 63.43 58.65 
36" 70.40 65.47 60.54 
48" 72.60 67.52 62.44 
60" 74.80 69.56 64.33 
72" 77.00 71.61 66.22 
Any Price Upon Request 

50 OHM, RG174A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 
127, $66.00 $61.38 $56.76 
24” 66.22 61.58 56.95 
36" 66.44 61.79 57.14 
48" 66.66 61.99 57.33 
60” 66.88 62.20 57.52 
tee 67.10 62.40 57.71 
Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


50 OHM, Rg 1S8A/U CORx 


Model No. Length 
PE34415-12 23 
PE34415-24 24” 
PE34415-36 36” 
PE34415-48 43" 
PE34415-60 60" 
PE34415-72 er 
PE34415-XX Any 


50 OHM, RG214/U ree? DOUBLE ce 


1-24 


Are a 
63.15 
63.89 
64.64 
65.38 
66.12 


Price Upon Request 


Model No. ‘Length 25-49 50-99 100+ 
PE33516-12 12" $82.50 oe 73 $70.95 $66.00 
PE33516-24 | 24" 85.50 79.52 73.53 68.40 
PE33516-36 36" 88.50 82.31 76.11 70.80 
PE33516-48 48" 91.50 85.10 78.69 73.20 
PE33516-60 60" 94.50 87.89 81.27 75.60 
PE33516-72 72" 97.50 90.68 83.85 78.00 
PE33516-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. ‘Length 1-24 25-49 100'+ 
PE34411-12 12" $66.00 $61.38 ie $52.80 
PE34411-24 24" 67.10 62.40 57.71 53.68 
PE34411-36 36" 68.20 63.43 58.65 54.56 
PE34411-48 48" 69.30 64.45 59.60 55.44 
PE34411-60 60" 70.40 65.47 60.54 56.32 
PE34411-72 Us 71.50 66.50 61.49 57.20 
PE34411-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG225/U COAX, ee SHIELDED 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 =: 100 + 
PE34407-12 12" $88.00 $81.84 $75.68 $70.40 
PE34407-24 24" 108.00 100.44 92.88 86.40 
PE34407-36 36" 128.00 119.04 110.08 102.40 
PE34407-48 48" 148.00 137.64 127.28 . 118.40 
PE34497-60 60” 168.00 156.24 144.48 134.40 
PE34407-72 72" 188.00 174.84 161.68 150.40 
PE34407-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG316/U COAX 

Modei_ No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34417-12 12% $67.10 $62.40 $57.71 $53.68 
PE34417-24 24" 67.90 63.15 - 58.39 54.32 
PE34417-36 36" 68.70 63.89 59.08 54.96 
PE34417-48 48” 69.50 64.64 59.77 55.60 
PE34417-60 60” 70.30 65.38 60.46 56.24 
PE34417-72 72" 71.10 66.12 61.15 56.88 
PE34417-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE sen mapees 
Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33984-12 12" $82.50 $76.73 $70.95 $66.00 
PE33984-24 24" 89.50 83.24 76.97 71.60 
PE32984-36 36" 96.50 89.75 82.99 77.20 
PE33984-48 48" 103.50 96.26 89.01 82.380 
PE33984-60 60" 110.50 102.77 95.03 88.40 
PE33984-72 72* 117.50 109.28 101.05 94.00 
PE33984-XX Any Price _ Request 

50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34409-12 12" $66.00 $61.38 $56.76 $52.80 
PE34409-24 24" 68.20 63.43 58.6 54.56 
PE34409-36 36” 70.40 65.47 60.54 56.32 
PE34409-48 48" 72.60 67.52 62.44 58.08 
PE34409-60 60" 74.80 69.56 64.33 59.84 
PE34409-72 72" 77.00 71.61 66.22 61.60 
PE34409-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


SHV PLUG TO SHV PLUG 


52 OHM, RSEAe COAX 50 OHM, eres cox 
Model_No. = Length "1-24 25-49 50-99 100 + Model _No.  § Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE33068-12 12" aie $71.61 $66.22 $61.60 PE34430-12 12" $67.10 $62. 40 $57.71 $53.68 
PE33068-24 24" 77.84 72.39 66.94 62.27 PE34430-24 24" 67.90 63.15 58.39 54.32 
PE33068-36 36" 78.68 73.17 67.66 62.94 PE34430-36 36" 68.70 63.89 59.08 54.96 
PE33068-48 48" 79.52 73.95 68.39 63.62 PE34430-48 48" 69.50 64.64 59.77 55.60 
PE33068-60 60" 80.36 74.73 69.11 64.29 PE34430-60 60" 70.30 65.38 60.46 56.24 
PE33068-72 72" 81.20 75.52 69.83 64.96 PE34430-72 72" 71.10 66.12 61.15 56.88 
PE33068-XX Any Price Upon Request PE34430-XX Any Price Upon Request - 
50 OHM, bers hima COAX 50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 25-49 = 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 8625-49 550-99 100 + 
PE3815-12 12" ses iGs $61. 38 $56.76 $52.80 PE3117-12 12" $82.50 $76.73 $70.95 $66.00 
PE3815-24 24" 66.34 61.70 57.05 53.07 PE3117-24 24" 85.50 79.52 73.53 68.40 
PE3815-36 36" 66.68 62.01 57.34 53.34 PE3117-36 36" 88.50 82.31 76.11 70.80 
PE3815-48 48" 67.02 62.33 57.64 53.62 PE3117-48 48" 91.50 85.10 78.69 73.20 
PE3815-60 60" 67.36 62.64 57.93 53.89 PE3117-60 60" 94.50 87.89 81.27 75.60 
PE3815-72 72" 67.70 62.96 58.22 54.16 PE3117-72 72" 97.50 90.68 83.85 78.00 
PE3815-XX Any Price Upon Request PE3117-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RGSSB/U COAX 50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SEL RED 
Model No.” Length 1-24 = 25-49 550-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 = 25-49 50-99 + 
PE3895-12 12" $66.00 $61.38 $56.76 $52.80 PE3992-12 12" $66.00 $61.38 $56.76 a 
PE3895-24 24" 66.34 61.70 57.05 53.07 PE3992-24 24" 67.10 62.40 57.71 53.68 
PE3895-36 36" 66.68 62.01 57.34 53.34 PE3992-36 36" 68.20 63.43 58.65 54.56 
PE3895-48 48" 67.02 62.33 57.64 53.62 PE3992-48 438" 69.30 64.45 59.60 55.44 
PE3895-60 60" 67.36 62.64 57.93 53.89 PE3992-60 60" 70.40 65.47 60.54 56.32 
PE3895-72 (ie 67.70 62.96 58.22 54.16 PE3992-72 72" 71.50 66.50 61.49 57.20 
PE3895-XX Any Price Upon Request PE3992-XX Any Price Upon Request 
93 OHM, cpeatabed en 50 OHM, RG225/U gi gan ues 
Model No Length 1-24 50-99 = =—100 + _ Model _No. ‘Length 9° 100 + 
PE3857-12 12" stele ie $56.76 $52.80 PE34421-12 12" ieee eee ge $70.40 
PE3857-24 24" 66.34 61.70 57.05 53.07 PE34421-24 24" 108.00 100.44 92.88 86.40 
PE3857-36 36" 66.68 62.01 57.34 53.34 PE34421-36 36" 128.00 119.04 110.08 102.40 
PE3857-48 4g" 67.02 62.33 57.64 53.62 PE34421-48 i 148.00 137.64 127.28 118.40 
PE3857-60 60" 67.36 62.64 57.93 53.89 PE34421-60 60" 168.00 156.24 144.48 134.40 
PE3857-72 722 67.70 62.96 58.22 54.16 PE34421-72 72" 188.00 174.84 161.68 150.40 
PE3857-XX Any Price Upon Request PE34421-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG141A/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 «100+ Model__No. Length 1-24 25-49 50-9 100 + 
PE34428-12 12 $68.20 $63.43 $58.65 $54.56 PE34432-12 12" $67.10 $62.40 $57.71 $53.68 
PE34428-24 24" 71.20 66.22 61.23 56.96 PE34432-24 24 67.90 63.15 58.39 54.32 
PE34428-36 36" 74.20 69.01 63.81 59.36 PE34432-36 36" 68.70 63.89 59.08 54.96 
PE34428-48 438" 77.20 71.80 66.39 61.76 PE34432-48 48" 69.50 64.64 59.77 55.60 
PE34428-60 60” 80.20 74.59 68.97 64.16 PE34432-60 60" 70.30 65.38 60.46 56.24 
PE34428-72 72" 83.20 77.38 71.55 66.56 PE34432-72 72, 71.10 66.12 61.15 56.88 
PE34428-XX Any Price Upon Request PE34432-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U COAX, pepe SHIELDED 50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE sgrgeoceih 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3843-12 125 $66.00 rae 38 $56.76 $52.80 PE3338-12 12" $82.50 $76.73 $70.95 $66.00 
PE3843-24 24" 68.20 63.43 58.65 54.56 PE3338-24 24" 89.50 83.24 76.97 71.60 
PE3843-36 36" 70.40 65.47 60.54 56.32 PE3338-36 36" 96.50 89.75 82.99 77.20 
PE3843-48 48” 72.60 67.52 62.44 58,08 PE3338-48 48" 103.50 96.26 89.01 82.80 
PE3843-60 60" 74.80 69.56 64.33 59.84 PE3338-60 60" 110.50 102.77 95.03 88.40 
PE3843-72 72" 77.00 71.61 66.22 61.60 PE3338-72 Fa 117.50 109.28 101.05 94.00 
PE3843-XX Any Price Upon Request PE3338-XX Any Price Upon Request 
50 ea RG174A/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOvste Sa OEP 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 + 
PE33706-12 12” $66.00 $61.38 $56.76 $52.80 PE34424-12 oe. $66.00 $61.38 $56.76 re 
PE33706-24 24" 66.22 61.58 56.95 52.98 PE34424-24 24" 68.20 63.43 58.65 54.56 
PE33706-36 36" 66.44 61.79 57.14 53.15 PE34424-36 36" 70.40 65.47 60.54 56.32 
PE33706-48 48" 66.66 61.99 57.33 53.33 PE34424-48 48” 72.60 67.52 62.44 58.08 
PE33706-60 60" 66.88 62.20 57.52 53.50 PE34424-60 60" 74.80 69.56 64.33 59.84 
PE33706-72 72" 67.10 62.40 57.71 53.68 PE34424-72 Tee. 77.00 71.61 66.22 61.60 
PE33706-XX Any Price Upon Request PE34424-XX Any Price Upon Reques 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759. U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


HN MALE TO HN MALE 


é 
ou 
a: 52 OHM, eval COAX 50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
ba _ Medel Ne. Length 1-24 25-49 > 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
e PE33304-12 12” $55.00 00 $51.15 $47.30 $44.00 PE3095-12 12° $55.00 . $51.15 $47.30 $44.00 
" PE33304-24 24" 55.84 51.93 48.02 44.67 2 PE3095-24 24° 58.00 53.94 49.88 46.40 
‘ PE33304-36 36" 56.68 52.71 48.74 45.34 PE3095-36 36" 61.00 56.73 52.46 48.80 
‘ PE33304-48 43" 57.52 53.49 49.47 46.02 PE3095-48 438” 64.00 59.52 55.04 51.20 
y PE33304-60 60" 58.36 54.27 50.19 46.69 PE3095-60 60” 67.00 . 62.31 57.62 53.60 
r PE33304-72 72” 59.20 55.06 50.91 47.36 PE3095-72 72" 70.00 65.10 60.20 56.00 
t PE33304-XX Any Price Upon Request - PE3095-XX Any Price Upon Request 
é Z 
Nee 50 OHM, teed COAX 50 OHM, RG217/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
ie Model No. Length - 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3852-12 a2 wi $46.04 $42.57 $39.60 PE33370-12 12" $88.00 00 $81.84 i $75.68 $70.40 
PE3852-24 24" 49.84 46.35 42.86 39.87 PE33370-24 * 24” 90.00 83.70 77.40 72.00 
PE3852-36 36" 50.18 46.67 43.15 40.14 - PE33370-36 36" 92.00 85.56 79.12 73.60 
PE3852-48 438" 50.52 46.98 43.45 40.42 PE33370-48 48" 94.00 87.42 80.84 75.20 
: PE3852-60 60" 50.86 . 47.30 43.74 40.69 PE33370-60 60” 96.00 89.28 82.56 76.80 
& PE3852-72 72" 51.20 47.62 44.03 40.96 PE33370-72 Ly 4s 98.00 91.14 84.28 | 78.40 
y PE3852-XX Any Price Upon Request PE33370-XX Any Price Upon Requext: 
ye ‘: F 
5 75 OHM, RG59B/U COAX 50 OHM, RG218/U COAX 
f Model _No. Length = 1-24 = 25-49 550-99, 100 + \ Mode? No. Length 1-24 25-49 = 50-99 = 100 + 
ns PE34436-12 12°, $51.70 $48.08 $44.46 $41.36 PE33583-12 12": $132.00 $122.76 $113.52 $105.60 
=. _PE34436-24 24" 52.04 48.40 44.75 41,63 PE33583-24 24" 137.00 127.41 117.82 109.60 
, PE34436-36 - 36" 52.38 48.71 45.05 41.90 PE33583-36 36" 142.00 132.06. 122.12 +=—113.60 
4 PE34436-48 4g" 52.72 49.03 45.34 42.18 PE33583-48 48" 147.00 136.71 126.42 117.60 
PE34436-60 60" 53.06 49.35 45.63 42.45 PE33583-60 60" 152.00 141.36 .130.72 121.60 
3 PE34436-72 72" 53.40 - 49.66 45.92 42.72 PE33583-72 w2% 157.00 146.01 135.02 125.60 
a PE34436-XX “Any Price Upon Request PE33583-XX Any Price Upon Request 
be 
j 93 OHM, BGS2A/0 COAX 50 OHM, RG223/U COAX, ceed ge SHHELDED 
J - Model_Ho. Length 1-24 — 25-49 =“ 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 50-99 = 100 + 
‘ PE34438-12 12" $51.70 $48.08 $44.46 $41.36 PE3357-12 i2" $49.50 . seat af $42.57 $39.60 
: PE34438-24 24a" §2.04 48.40 44.75 41.63 PE3357-24—- 24" 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE34438-36 36" 52.38 48.71 45.05 41.90 PE3357-36 36" 51.70 48.08 44.46 41.36 
PE34438-48 48" 52.72 49.03 45.34 42.18 PE3357-48 48" 52.80 ° 49.10 45.41 42.24 
PE34438-60 60" 53.06 ~ 49.35 45.63 42.45 PE3357-60 60" 53.90 50.13 46.35 43.12 
PE34438-72 72" 53.40 49.66 45.92 42.72 PE3357-72 wen, 55.00 51.15 47.30 44.00. 
, PE34438-XX Any Price Upon Request PE3357-XX ~ Any Price Upon Request 
; 50 OHM, ee COAX 5 -50 OHM, RG225/U COAX, DOUBLE genie 
5 - Model_No. = Length 25-49 = 550-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
*. PE34434-12 228 cai $48.08 $44.46 $41.36 PE33778-12 12" $59.40 $55.24 $51.08 $47.52 
2 PE34434-24 24" 54.70 50.87 47.04 43.76 PE33778-24 24" 79.40 73.84 68.28 63.52 
f PE34434-36 36" 57.70 53.66 49.62 46.16 PE33778-36 36" 99.40 92.44 85.48 79.52 
a PE34434-48 48" 60.70 56.45 52.20 48.56 * PE33778-48 48" 119.40. 111.04 102.68 95.52 
- PE34434-60 60” 63.70 59.24 54.78 50.96 PE33778-60 60" 139.40 129.64 119.88 111.52 
e. PE34434-72 72" 66.70 62.03 57.36 53.36 PE33778-72 72" 159.40 148.24 137.08 127.52 
B. - PE34434-XX Any Price Upon Request y PE33778-XX Any Price Upon Request 
\ 50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, RG393/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
' Model No. Length 1-24 -49 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3083-12 128 salt 50 antes $42.57 $39.60 PE3340-12 pik gy $55.00 $51.15 $47.30 - $44.00 
" PE3083-24 24" 51.70 48.08 44.46 41.36 PE3340-24 24" 62.00 57.66 53.32 49.60 
" PE3083-36 36" 53.90 50.13 46.35 43.12 PE3340-36 36" 69.00 64.17 59.34 55.20 
" PE3083-48 48" . 56,10 §2.17 48.25 44.88 ' PE3340-48 48" 76.00 70.68 65.36 60.80. 
$ PE3083-60 60” 58.30 54.22 ~50.14 46.64 PE3340-60 60" 83.00 77.19 71.38 66.40 
. PE3083-72 72" 60.50 56.27 52.03 48.40 PE3340-72 72” 90.00 83.70 77.40 72.00 
' PE3083-XX Any Price Upon Request PE3340-XX Any Price Upon Request 
: 50 OHM, RG213/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
. Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. "Lenath 1-24 100 + 
‘ PE3038-12 12" $55.00 $51.15 $47.30 $44.00 PE33938-12 "12" $49. y Net cept $39.60 
PE3038-24 24" 55.84 _ 51.93 48.02 44.67 PE33938-24 24" 51.70 48.08 44.46 41.36 
” PE3038-36 <-" 367, 56.68 §2.71 48.74 45.34 PE33938-36 36" 53.90 50.13 46.35 43.12 
, PE3038-48 48” 57.52 53.49 49.47 46.02 PE33938-48 48" 56.10 52.17 48.25 44.88 
x PE3038-60 | 60" 58.36 54.27 50.19 46.69 PE33938-60 60" 58.30 54.22 50.14 46.64 
i PE3038-72 72". 59.20 55.06 50.91 47.36 PE33938-72 72" 60.50 56.27 52.03 48.40 
PE3038-XX Any Price Upon Request PE33938-XX Any Price Upon Request 


Oe aa ee 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC = — POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451. E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


a 
1g 


61 SMBPLUGTOSMBPLUG St 


50 OHM, RG58C/U COAX 50 OHM, RG196A/0 COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-2 25-49 50-99 100 + "ee 
PE33650-12 12" $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 PE3588-12 12" $23. ~ $21.48 48 $19.87 $18.48 ~ 
PE33650-24 24" 28.94 26.91 24.89 23.15 PE3588-24 24" 23.90 22.23 20.55 19.12 
PE33650-36 36" 29.28 27.23 25.18 23.42 PE3588-36 36" 24.70 22.97 21.24 19.76 
PE33650-48 48" 29.62 27.55 25.47 23.70 PE3588-48 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 
PE33650-60 60" 29.96 27.86 25.77 23.97 PE3588-60 60" 26.30 24.46 22.62 21.04 
PE33650-72 72" 30.30 28.18 26.06 24.24 PE3588-72 72" 27.10 25.20 23.31 21.68 
PE33650-XX Any Price Upon Request ’  PE3588-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, pdet sy COM, — ee 50 OHM, RG223/U COAX, DOUSLE SHIELDED 

Model_No. — Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 = 50-99 100 + 
PE33652-12 12" $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 PE3166-12 12% $28.60 $26. 60° $24.60 $22.88 
PE33652-24 24" 30.80 - 28.64 26.49 24.64 PE3166-24 24" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE33652-36 36" 33.00 30.69 28.38 26.40 PE3166-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE33652-48 48" 35.20. . 32.74 30.27 28.16 PE3166-48 438" 31.90 29.67 27.43 25.52 
PE33652-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 PE3166-60 60" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE33652-72 72" 39.60 36.83 34.06 31.68 PE3166-72 72" 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE33652-XX Any Price Upon Request PE3166-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, Beene COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 §0-99 100 + 
PE3853-12 12" $22.00 $20.46 46 $18.92 $17.60 \ PE3915-12 12" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 
PE3853-24 24" 22.22 20.66 19.11 17.78 PE3915-24 24" 22.80 21.20 19.61 18.24 
PE3853-36 36" 22.44 20.87 19.30 17.95 PE3915-36 36” 23.60 - 21.95 20.30 18.88 
PE3853-48 4s” 22.66 21.07 19.49 18.13 PE3915-48 48" 24.40 22.69 20.98 19.52 
PE3853-60 60" 22.88 21.28 19.68 18.30 PE3915-60 60" 25.20 23.44 21.67 20.16 
PE3853-72 72" 23.10 21.48 19.87 18.48 PE3915-72 72" 26.00 24.18 22.36 20.80 
PE3853-XX _ Any Price Upon Request PE3915-XX Any Price Upon Request 

“50 OHM, RG178B/U COAX ; 50 OHM, RG316-DS COAX, — SHIELDED. 
Model No. Length 1-24 25-49 + -50-99 100 + Model No. Length 1-24 -49 50-99 100+ 
PE33165-12 127 $23.10 $21.48 48 $19.87 $18.48 PE33704-12 12” $24.20 20 mak $20.81 $19.36 
PE33165-24 24" 23.90 22.23 20.55 19.12 PE33704-24 24" 26.20 24.37 22.53 20.96 
PE33165-36 36" 24.70 22.97 21,24 19.76 PE33704-36 36" 26.20 26.23 24.25 22.56 
PE33165-48 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 PE33704-48 48" 30.20 28.09 25.97 24.16 
PE33165-60 60" 26.30 24.46 22.62 21.04 PE33704-60 60" 32.20 29.95 27.69 25.76 
PE33165-72 72" 27.10 25.20 23.31 21.68 PE33704-72 Tz 34.20 31.81 29.41 27.36 
PE33165-XX Any Price Upon Request PE33704-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG} esau COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DONGLE seeirer 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model _ No. “Length 1-24 50-99 00 + 
PE3587-12 12" were $20.46 $18.92> $17.60 PE34269-12 12". $28.60 oe a $24.60 Roa 
PE3587-24 24" 22.80. 21.20 19.61 18.24 PE34269-24 24" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3587-36 36" 23.60 21.95 20.30 18.88 PE34269-36 . 36" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE3587-48 48" 24.40 22.69 20.98 19.52 PE34269-48 48” 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE3587-60 60" 25.20 23.44 21.67 20.16 PE34269-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92. 
PE3587-72 Us 26.00 24.18 22.36 20.80 PE34269-72 72" 39.60 36.83 34.06 31.68 
PE3587-XX Any Price Upon Request PE34269-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG188-DS COAX, pOusie ee 50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 3 
~ Model No. ‘Length 1-24” 25-49 50-99 100 + (SIMILAR TO BELDEN 9289) 

PE3721-12 42° $24.20 $22. 51 $20.81 $19.36 ie Model No. 1-24 25-49 50-99 ase 
PE3721-24 24" 26.20 24.37 22.53 20.96 PE348-12 SZ $25.30 $23.53 $21.76 $20.2 
PE3721-36 36" 28.20 26.23 24.25 22.56 PE34488-24 24" 27.30 25.39 23. 21. 
PE3721-48 48" 30.20 28.09 25.97 24.16 PE34488-36 36" 29.30 27.25 25.20 23.44 
PE3721-60 60" 32.20 29.95 27.69 25.76 R PE34488-48 4g" > 31.30° 29.11 26.92 25.04 
PE3721-72 24 = 34.20 31.81 29.41 27.36 PE34488-60 60" 33.30 30.97 28.64 26.64 
PE3721-XX Any Price Upon Request - PE34488-72 72" 35.30 32.83 30.36 28.24 


PE34488-XX Any ; Price Upon Request 


WARNING!!! ALL CONNECTORS ON THIS PAGE ARE 50 OHM SMB CONNECTORS AND DO NOT MATE WITH “75 OHM SMB TYPE” CONNECTORS!!! 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
“TELEPHONE: Boa 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COW 
> ; J : ‘= 


50 OHM, Resecu COAX — 


50 OHM, RG196A/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99 Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33666-12 - I2e $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 PE3593-12 125. $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 
PE33666-24 24” 31.14 28.96 26.78 24.91 PE3593-24 24" 29.40 27.34 25.28 23.52 
PE33666-36 36" (31.48 29.28 27.07 25.18 PE3593-36 36" 30.20 28.09 25.97 24.16 
PE33666-48 48" 31.82 29.59 27.37 25.46 PE3593-48 48" 31.00 28.83 26.66 24.80 
PE33666-60 60" 32.16 29.91 27.66 25.73 PE3593-60 60" 31.80 29.57 27.35 25.44 
PE33666-72 72" 32.50 30.23 27.95 26.00 PE3593-72 72" 32.60 30.32 28.04 26.08 
PE33666-XX Any Price Upon Request PE3593-XX Any Price Upon Request - 


50 OHM, RG142B/U eo ebecni SHIELDED 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
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Model _No. Length 1-24 50-99 100+ ‘Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
au PE33668-12 12" $34. 10 aH 7 $29.33 $27.28 PE33670-12 12" $33.00 00 $30.69 69 $28.38 38 = $26.40 
¥ PE33668-24 24" 36.30 33.76 31.22 29.04 PE33670-24 24" ° 34.10 31.71 29.33 27.28 
td PE33668-36 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 PE33670-36 36" 35.20 32.74 30.27 28.16 

_ PE33668-48 48" 40.70 37.85 35.00 32.56 PE33670-48 48" -36.30 33.76 31.22 29.04 

PE33668-60 60" ~ 42.90 39.90 36.89 34.32 PE33670-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 

PE33668-72 72° 45.10 41.94 38.79 36.08 PE33670-72 (43 _ 38.50 35.81 33.11 30.80 

PE33668-XX Any Price Upon Request ‘ PE33670-XX Any Price Upon Request 
: 
oy : 50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, neniee COAX 
7 Model _No. Length 1-24 -~ 25-49. 50-99 100+ Model No. Length 25-49 550-99 = 100+ 
=f PE33175-12 ten $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE33672-12. - 32" Ga =) $25.58 58 $23.65 $22.00 
PE33175-24 24" 29.92 27.83. 25.73 23.94 PE33672-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 
Hy PE33175-36 36" 30.14 28.03 25.92 24.11 PE33672-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 
q PE33175-48 48" 30.36 . 28.23 26.11 24.29 PE33672-48° 438” 29.90 27.81 25.71 23.92 

PE33175-60 60". 30.58 28.44 26.30 24.46 PE33672-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 

PE33175-72 yr ae 30:80 28.64 26.49 24.64 PE33672-72 4d 31.50 29.30 27.09 25.20 
i PE33175-XX Any © Price Upon pequest! PE33672-XX Any Price Upon Request 
z. * 7 

50 OHM, RG178B/U ¢ COAX 50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 

Mode]_No. Length 1-24 - 25-49 0-99 100_+ Model No. = Length 1-24 25-49» --50-99- 100 + 

PE33356-12 12" $28.60 60 $26.60 $24.60 $22.88 PE34485-12 12" $29.70 | $27.62 $25.54 $23.76 
~ PE33356-24 24" 29.40 27.34 25.2 23.52 PE34485-24 24" 31.70 29.48 27.26 25.36 
; PE33356-36 36" 30.20 28.09 25.97 24.16 PE34485-36 36" 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE33356-48 438" 31.00 28.83 26.66 24.80 PE34485-48 48" 35.70 33.20 30.70 28.56 
d PE33356-60 60" 31.80 29.57 27.35 25.44 PE34485-60 60" 37.70 35.06 * 32.42 30.16 
. PE33356-72 72" 32.60 30.32 28.04 26.08 PE34485-72 7 ae) 39.70 36.92 34.14 31.76 
a PE33356-XX Any Price em Request PE34485-XX Any Price Upon Request 
: 50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, ROuRLE sags eh 
; Model No. Length 1-24 = 25-49 = 80-99 ~ +100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
Me PE3592-12 42° $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 PE34481-12 a2% $34.10 $31.71 $29. 33 $27.28 
y PE3592-24 | 24" 28.30 26.32 24.3 22.64 PE34481-24 24" 36.30 33.76 31.22 29.04 
- PE3592-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 PE34481-36 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 

PE3592-48 48" 29.90 27.81 25.71 23.92 PE34481-48 48" 40.70 37.85 35.00 32.56 
» PE3592-60 60" 30.70 . 28.55 26.40 24.56 PE34481-60 60" 42.90 39.90 36.89 34.32 

PE3592-72 2° 31.50 29.30 27.09 25.20 PE34481-72 7 ded 45.10 41.94 38.79 36.08 
~*~ PE3592-XX Any Price Upon Request PE34481-XX Any Price Upon Request 
: 

- 5 

P 50 OHM, RG188-DS COAX, BOUBLE SHIELDED . 50 OHM, LOW NOISE, PE-9329 

s, Model_No. = Length 1-24 (25-49 «50-99. 100 + hea TO oe hry 

P. mee OF 82 Se ee et tte te; Length ak ak 
: E . ¢ 5 ‘ PE. -12 12%. 5 28.64 26.49 24.64 

i: PE33143-36 36" 33.70 31.34 28.98 26.96 -pE3a400-24 24" $30.89 528.64 ee oe 24 

4 PE33143-48 4s" 35.70 33.20 30.70 28.56 - PE34490-36 36" 34.80 32.36 29.93 27.84 

‘ PE33143-60 60" 37.70 35.06 32.42 30.16 ~ PE34490-48 43" 36.80 34.22 31.65 29.44 

, PE33143-72 72" 39.70 36.92 34.14 31.76 PE34490-60 60” 38.80 36.08 33.37 31.04 

; PE33143-XX Any Price Upon Request PE34490-72 - 72" 40.80 37.94 35.09 32.64 

. PE34490-XX Any Price Upon Request 

2 

- WARNING!!! ALL CONNECTORS ON THIS PAGE ARE 50 OHM SMB CONNECTORS AND DO NOT MATE WITH “75 OHM SMB TYPE” CONNECTORS!!! 
7 

z PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759" U.S.A. 

nf -TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
-, 
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WARNING!!! ALL CONNECTORS ON THIS PAGE ARE 50 OHM SMB CONNECTORS AND DO NOT MATE WITH “75 OHM SMB TYPE” CONNECTORS!!! . 


SMB PLUG RIGHT ANGLE TO SMB PLUG RIGHT ANGLE 


50 OHM, RGS8C/U COAX 50 OHM, RG196A/U COAX 

Model_No. — Length 1-24 = 25-49 50-99 = 100°+ Model No. Length 1-24 «25-49 50-99 100 + 
PE33654-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 PE3590-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 _ $24.64 
PE33654-24 24" 31.14 28.96 26.78 24.91 PE3590-24 24" 31.60 29.39 27.18 25.28 
PE33654-36 36" 31.48. 29.28 27.07 25.18 PE3590-36 36" 32.40 30.13 27.86 25.92 
PE33654-48 48" 31.82 29.59 27.37 25.46 PE3590-48 48" 33.20 30.88 28.55 26.56 
PE33654-60 60” 32.16 29.91 27.66 tre PE3590-60 60" -00 31.62 29.24 27.20 
PE33654-72 72" 32.50 30.23 27.95 26.00 PE3590-72 72" 34,80 32.36 29.93 27.84 
PE33654-XX Any . Price Upon Request PE3590-XX Any 


50 OHM, RG142B/U COAX, epee vr SHIELDED 


Model No. Length 1-24 25-49 100 + Model _No. Length 1-24 25-49 00 + 
PE33656-12 12" $34.10 $31.71 osu $27.28 PE33121-12 i2" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 . 
PE33656-24 24" 36.30 33.76 31.22 29.04 PE33121-24 24" 34.10 -° 31.71 29.33 27.28 
PE33656-36 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 PE33121-36 36" 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE33656-48 4g” 40.70 37.85 35.00 32.56 PE33121-48 48" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE33656-60 60" 42.90 39.90 36.89 34.32 PE33121-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE33656-72 UL ks 45.10 41.94 38.79 36.08 PE33121-72 ie” 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE33656-XX Any Price Upon Request PE33121-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG174A/U COAX se 50 OHM, RGSI6/0 COAX 
Model No. Length 1-24 8 =625-49 50-99 = 100 + Model No. Length 1-24. 25-49 550-99 100 + 
PE3916-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE3917-12 125 ae $27.62 $25.54 $23.76 
PE3916-24 24" 29.92 27.83 25.73 23.94 PE3917-24 -24" 30.50 28.37 26.2 24.40 
PE3916-36 36" 30.14 28.03 25.92 24.11 PE3917-36 36” 31.30 29.11 26.92 25.04 .- 
PE3916-48 48" 30.36 28.23 26.11 24.29 PE3917-48 4g" 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE3916-60 60" 30.58 28.44 26.30 24.46 PE3917-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 
PE3916-72 72" 30.80 28.64 26.49 24.64 PE3917-72 72" 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE3916-XX Any Price Upon Request PE3917-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG178B/U COAX 50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 . 25-49 50-99- 100 + 
PE33350-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 PE33476-12 12" - $31.90 $29.67 $27.43 $25.52 
PE33350-24 24" 31.60 29.39 27.18 25.28 PE33476-24 24" 33.90 31.53 29.1 27.12 
PE33350-36— 36" -- 32.40 30:13 27.86 25.92 PE33476-36 36" 35.90 33.39 30.87 28.72 
PE33350-48 48" . 33.20 30.88 28.55 26.56 PE33476-48 48" 37.90 35.25 32.59 30.32 
PE33350-60 60" 34.00 31.62 29.24 27.20 PE33476-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 
PE33350-72 72" 34.80 32.36 29.93 27.84 PE33476-72 72" ‘41.90 38.97 36.03 - 33.52 
PE33350-XX Any Price Upon Request PE33476-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3589-12 12% $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE34461-12 12y $34.10 $31.71 $29.33. $27.28 
PE3589-24 24" 30.50 28.37 26.2 24.40 PE34461-24 24" 36.30 33.76 31.22, 29.04 
PE3589-36, 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 PE34461-36 - 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3589-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 PE34461-48 48" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3589-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 PE34461-60 60" . 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3589-72 72" 33.70 31.34 28.98 26.96 PE34461-72 72" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3589-XX Any Price Upon Request PE34461-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG1 88-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + (SIMILAR 70 BELEN 0239} 
PE34463-12 12” $31.90 $29.67 $27.43 $25.52 Model No. Length 1-24 -49 0-99 100 + 
PE34463-24 24" 33.90 ~~ 31.53 29.15 27.12 PE34465-12 12" By i heres $26.40 
PE34463-36 36" 35.90 33.39 30.87 28.72 PE34465-24 24" 35.00 32.55 30.1 28.00 
PE34463-48 48" 37.90 35.25 32.59 30.32 PE34465-36 36" 37.00 34.41 31.82 29.60 
PE34463-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 PE34465-48 48" 39.00 36.27 33.54 31.20 
PE34463-72 72" 41.90 38.97 36.03 33.52 PE34465-60 60" 41.00 38.13 35.26 80 
PE34463-XX Any Price Upon Request PE34465-72 72" 43.00 39.99 36.98 = 34.40 : 
PE34465-XX Any Price Upon Request ; 


Price Upon Request 


50 OHM, perenne COAX, DOUBLE SHIELDED 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM — 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


Nab “ise 


SMB PLUG TO SMB JACK BULKHEAD 


Model No. 
PE34493-12 
PE34493-24 
PE34493-36 
PE34493-48 
PE34493-60 
PE34493-72 
PE34493-XX 


USE MOUNTING HOLE B01 ON PAGE 196 


50 OHM, pre gen 


Length 1-24 
12" wee 
24" 35.54 
36" 35.88 
48" 36.22 
60" 36.56 
72" 36.90 
Any 


50-99 

en $30.27 
33.05 30.56 

33.37 30.86 

33.68 31.15 

34.00 31.44 

34.32 31.73 


Price Upon Request 


100_+ 
$28.16 
28.43 
28.70 
28.98 
29.25 
29.52 


50 CHM, paca COAX, Ages: rae 


Model _No. 
PE34495-12 
PE34495-24 
PE34495-36 
PE34495-48 
PE34495-60 
PE34495-72 
PE34495-XX 


Model No. 
PE33674-12 
PE33674-24 
PE33674-36 
PE33674-48 
PE33674-60 
PE33674-72 
PE33674-XX 


Model _No. 
PE33676-12 
PE33676-24 
PE33676-36 
PE33676-48 
PE33676-60 
PE33676-72 
PE33676-XX 


Model No. 
PE3591-12 
PE3591-24 
PE3591-36 
PE3591-48 
PE3591-60 
PE3591-72 
PE3591-XX 


Length 1-24 


12", $36.30 
24" 38.50 
36" 40.70 
4g" 42.90 
60" 45.10 
72" 47.30 
Any 


25-49 50-99 
‘Er $31.22 
35.81 33.11 
37.85 35.00 
39.90 36.89 
41.94 38.79 
43.99 40.68 


Price Upon Request 


50 OHM, RG174A/U COAX 


Length 1-24 


12" ~—- $29.70 
24 29.92 
36" 30.14 
48" 30.36 
60” 30.58 
72" 30.80 
Any 


25-49 50-99 
$27.62 $25.54 
27.83 25.7 
28.03 25.92 
28.23 26.11 
28.44 26.30 
28.64 26.49 


Price Upon Request 


50 OHM, RG178B/U COAX 


Length 1-24 


12"" $30.80 
24" 31.60 
36" 32.40 
48” 33.20 
60" 34.00 
72" 34.80 
Any 


25-49 50-99 
$28.64 $26.49 


29.39 27.18 
30.13 27.86 
30.88 28.55 
31.62 29.24 
32.36 29.93 


Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Length 1-24 


12" $27.50 
24" 28.30 
36" 29.10 
48" 29.90 
60" - 30.70 
72" 31.50 
Any 


25-49 50-99 
$25.58 $23.65 
26.32 24.34 
27.06 25.03 
27.81 25.71 
28.55 26.40 
29.30 27.09 


Price Upon Request 


50 OHM, RG188-DS COAX, weed elt: “ib debeelon 


Model No. 
PE34489-12 
PE34489-24 
PE34489-36 
PE34489-48 
PE34489-60 
PE34489-72 
PE34489-XX 


_WARNING!!! ALL CONNECTORS ON THIS PAGE ARE 50 OHM SMB CONNECTORS AND DO NOT MATE WITH “75 OHM SMB TYPE” CONNECTORS!!! 


Length 1-24 


12". = $29.70 
24" 31.70 
36" 33.70 
43" 35.70 
60" 37.70 
72" 39.70 
Any 


25-49 50-99 
$27.62 $25.54 
29.48 27.26 
31.34 28.98 
33.20 30.70 
35.06 32.42 
36.92 34.14 


Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


‘TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


50 OHM, Sehagiai Coax 


Model No. Length 24 =-25-49 50-99 
PE3130-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 
PE3130-24 24" 31.60 29.39 27.18 
PE3130-36 36" 32.40 30.13 27.86 
PE3130-48 48" 33.20 30.88 28.55 
PE3130-60 60” 34.00 31.62 29.24 
PE3130-72 72" 34.80 32.36 29.93 
PE3130-XX Any Price Upon Request 


100 + 
$24.64 
25.28 
25.92 
26.56 
27.20 
27.84 


50 OHM, RG223/U COAX, eres SHIELDED 


1-24 
$35.20 
36.30 
37.40 
38.50 
39.60 
40.70 


25-49 50-99 
$32.74 $30.27 
33.76 31.22 
34.78 32.16 
35.81 33.11 
36.83 34.06 
37.85 35.00 


Price Upon Request 


. 50 OHM, RG316/U COAX 


Model No. "Length 
PE34497-12 la" 
PE34497-24 24" 
PE34497-36 36" 
PE34497-48 48" 
PE34497-60 60" 
PE34497-72 72" 
PE34497-XX Any 
Model _No. Length 
PE33680-12 12" 
PE33680-24 24" 
PE33680-36 36" 
PE33680-48 4s" 
PE33680-60 60" 
PE33680-72 a2 
PE33680-XX Any 


1-24. 


$27.50 
28.30 
29.10 
29.90 
30.70 
31.50 


25-49 50-99 
$25.58 $23.65 
26.32 24.34 
27.06 25.03 
27.81 25.71 
28.55 26.40 
29.30 27.09 


Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS chet pee SHIELDED 


Model No. Length 
PE34487-12 12" 
PE34487-24 24" 
PE34487-36 36" 
PE34487-48 48" 
PE34487-60 60" 
PE34487-72 72" 
PE34487-XX Any 


50 OHM, RG400/U COAX, Datta ny aap 


1-24 


25-49 50-99 
ie $25.54 
29.48 27.26 
31.34 28.98 
33.20 30.70 
35.06 32.42 
36.92 34.14 


Price Upon Request 


100 + 


Model _No. Length 1-24 100 + 
PE34483-12 12” $36.30 $33.76 Gite = Ra 
PE34483-24 24" 38.50 35.81 33.11 36.80 
PE34483-36 36" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE34483-48 48" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE34483-60 60" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE34483-72 72" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE34483-XX Any- Price Upon Request 
50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 
(SIMILAR TO BELDEN 9239) 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34491-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 
PE34491-24 24" 32.80 30.50 28.21 26.24 
PE34491-36 36" 34.80 32.36 29.93 27.84 
PE34491-48 48" 36.80 34.22 31.65 29.44 
PE34491-60 60" 38.80 36.08 33.37 31.04 
PE34491-72 7 40.80 37.94 35.09 32.64 
PE34491-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 
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Model _ No. 


PE34469-12 
PE34469-24 


50 OHM, RG142B/U COAX, papers SHIELDED 


Model No. 
PE34471-12 


PE34471- 60 
PE34471-72 
PE34471-XX 


Model _No. 
PE33261-12 
PE33261-24 
PE33261-36 
PE33261-48 
PE33261-60 
PE33261-72 
PE33261-XX 


Model_ No. 
PE34467-12 


Model No. 
PE3594-12 
PE3594-24 
PE3594-36 
PE3594-48 
PE3594-60 
PE3594-72 
PE3594-XX 


50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model: No. 


PE34477- 60 
PE34477-72 
PE34477-XX 


SMB PLUG RIGHT ANGLE TO SMB JACK BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE BO1 ON PAGE 196 


50 OHM, RGS8C/U COAX 50 OHM, RG196A/U. COAX 

Length 1-24 25-49. 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 0-99 100+ 
12" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE33682-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
24" 35.54 33.05 = 30.56 «= -28.43 PE33682-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 
36” 35.88 33.37 30.86 +=. 28.70 PE33682-36 36" 34.60 32.18 = 29.76 += .27.68 
48" 36.22 33.68 «= 31.15 28.98 PE33682-48 48” 35.40 32.92 30.44 28.32 
60" 36.56 © 34.00 31.48 = 29.25 PE33682-60 60" 36.20 33.67. 31.13 28.96 
ie 36.90, 934.32) 95/3173 >> 29,52 PE33682-72 72" 37.00 34.41 31.82 29.60 

y 


Price Upon Request PE33682-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
»: $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 PE34473-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 

24” 38.50 35.81 33.11 30.80 PE34473-24 24” 37.40 34.78 32.16 29.92 7 
36" 40.70 37.85 35.00 32.56 PE34473-36 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 
48" 42.90 39.90 36.89 34.32 PE34473-48 48” 39.60 36.83 34.06 31.68 
60" 45.10 41.94 38.79 36.08 PE34473-60 60" 40.70 37.85 35.00 32.56 
72" 47.30 43.99 40.68 37.84 PE34473-72 72" 41.80 38.87 35.95 ~ 33.44 
Any Price Upon Request PE34473-XX Any Price Upon Request 

me um, RG174A/U COAX 50 OHM, bar? baad SOAK 
Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE33675-12 12" an 70 A Fe $25.54 $23.76 
24" 29.92 27.83 25.73 23.94 PE33675-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 
36" 30.14 28.03 25.92 24.11 PE33675-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 
43" 30.36 28.23 26.11: 24.29 PE33675-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 
60" 30.58. 28.44 26.30 24.46 PE33675-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 
72" 30.80 28.64 26.49 24.64 PE33675-72 72" 33.70 31.34 28.98 26.96 
Any Price Upon Request PE33675-XX _ Any Price Upon Request 

50 OHM, ricy 178By0 CORK 50 OHM, byl 6-DS COAX, be ~— 
Length 99 100 + Model No. 1-24 100 + 
12" aa sea oT $26.40 PE33349-12 — ‘ante aw ra $25.52 
24" 33.80 31.43 29.07 27.04 PE33349-24 24" 33.90 31.53 29.15 27.12 
36" 34.60 32.18 29.76 27.68 PE33349-36 36" 35.90 33.39 30.87 28.72 
438" 35.40 32.92 30.44 28.32 PE33349-48 48" 37.90 35.25 32.59 30.32 
60" 36.20 33.67 31.13 28.96 PE33349-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 
72" 37.00 34.41 31.82 29.60 ~ PE33349-72 72" 41.90 38.97 36.03 33.52 
Any Price Upon Request PE33349-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RGissA/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + . Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
2h $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE34475-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
24" 30.50 28.37 26.23 24.40 PE34475-24 24" 38.50 35.81 33.11 30.80 
36" 31.30 29.11 26.92 25.04 PE34475-36 36" 40.70 37.85 35.00 32.56 
48" 32.10 29.85 27.61 25.68 PE34475-48 438" 42.90 39.90 36.89 34.32 
60" 32.90 30.60 28.29 26.32 PE34475-60 60" 45.10 41.94 38.79 36.08 
72" 33.70 31.34 28.98 26.96 PE34475-72 Fei ge AT 30 43.99 40.68 37.84 
Any Price Upon Request PE34475-XX Any Price Upon Request 


Length 
a2e 


1-24 
$31.90 
33.90 
35.90 
37.90 
39.90 
41.90 


50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 


25-49 50-99 = 100 + SIMILAR TO BELDEN $238) 

$29.67 $27.43 $25.52 Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100+ 
31.53 29.15 27.12 PE34479-12 12° $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
33.39 30.87 28.72 PE34479-24 35.00 32.55 30.10 28.00 
35.25 32,59 30.32 PE34479-36 so" 37.00 34.41 31.82 29.60 
37.11 34.31 31,92 PE34479-48 48” 39.00 36.27 . 33.54 31.20 
38.97 36.03 33.52 PE34479-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 

Price Upon Request PE34479-72 72" 43.00 39.99 36.98 34.40 

PE34479-XX Any : Price Upon Request 


WARNING!!! ALL CONNECTORS ON THIS PAGE ARE 50 OHM SMB CONNECTORS AND DO NOT MATE WITH “75 OHM SMB TYPE” CONNECTORS!!! 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949).261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Model No. 
PE3172-6 

PE3172-12 
PE3172-18 
PE3172-24 
PE3172-36 
PE3172-48 
PE3172-60 
PE3172-72 
PE3172-XX 


SMA MALE TO SMB PLUG 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Length 1-24 
6" $29.70 
12" 29.87 
18" 30.04 
24" 30.21 
36" 30.55 
4g" 30.89 
60" 31.23 
Te 31.57 
ny 


25-49 50-99 
$27.62 $25.54 
27.78 25.69 
27.94 25.83 
28.10 25.98 
28.41 26.27 
28.73 26.57 
29.04 26.86 
29.36 27.15 


Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE ope cet: 


Model No. 

PE3181-6 

PE3181-12 
PE3181-18 
PE3181-24 
PE3181-36 
PE3181-48 
PE3181-60 


PE3181-72° 
PE3181-XX 


Model No. 
PE3908-6 
PE3908-12 
PE3908-18 
PE3908-24 
PE3908-36 
PE3908-48 
PE3908-60 
PE3908-72 
PE3908-XX 


Model No. 
PE3548-6 

PE3548-12 
PE3548-18 
PE3548-24 
PE3548-36 
PE3548-48 
PE3548-60 
PE3548-72 
PE3548-XX 


Model No. 
PE3755-6 
PE3755-12 
PE3755-18 


PE3755-36 
PE3755-48 
PE3755-60 
PE3755-72 
PE3755-XX 


Model No. 
PE3722-6 

PE3722-12 
PE3722-18 
PE3722-24 
PE3722-36 
PE3722-48 
PE3722-60 
PE3722-72 
PE3722-XX 


Length 1-24 
6" $31.90 
12" 33.00 
18" 34.10 
24" 35.20 
36" 37.40 
43" 39.60 
60" 41.80 
72" 44.00 
Any 


50 OHM, ag bape bens 


Length 1-24 

6" $29.70 

2 29.81 

18" 29.92 

24" 30.03 

36" 30.25 

30.47 

60" 30.69 

72% 30.91 
Any 


25-49 50-99 
$29.67 $27.43 
30.69 28.38 
31.71 29.33 
32.74 30.27 
34.78 32.16 
36.83 34.06 
38.87 35.95 
40.92 37.84 


Price Upon Request 


50-99 
ope $25.54 
27.72 25.64 
27.83 25.73 
27.93 25.83 
28.13 26.02 
28.34 26.20 
28.54 26.39 
28.75 26.58 


Price Upon Request 


50 OHM, RG1785/U ons 


Length 1-24 
6" $41.80 
12" 42.20 
18" 42.60 
24" 43.00 
36" 43.80 
. 44.60 
60" 45.40 
ee 46.20 

y 


30-99 

oe $35.95 
39.25 36.29 

39.62 36.64 

39.99 36.98 

40.73 37.67 

41.48 38.36 

42.22 39.04 

42.97 39.73 


Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Length 1-24 
6" $29.70 
12" 30.1 
18" 30.50 
24" 30.90 
36" 31.70 
48" 32.50 
60" 33.30 
= 34.10 

y 


” Length 1-24 
6" $31.90 
12" 32.90 
18" 33.90 
24" 34.90 
36" 36.90 
48" 38.90 
60" 40.90 
ah 42.90 
ly 


25-49 50-99 
$27.62 $25.54 
27.99 25.89 
28.37 26.23 
28.74 26.57 
29.48 27.26 
30.23 27.95 
30.97 28.64 
31.71 29.33 


Price Upon Request 


25-49 50-99 
$29.67 $27.43 
30.60 28.29 
31.53 29.15 
32.46 30.01 
34.32 31.73 
36.18 33.45 
38.04 35.17 
39.90 36.89 


Price Upon Request 


Model_No. 
PE34448-6 

PE34448-12 
PE34448-18 
PE34448-24 
PE34448-36 
PE34448-48 
PE34448-60 
PE34448-72 
PE34448-XX 


50 OHM, RG196A/U COAX 


Length 


1-24 
Le 80 
42.20 
42.60 
43.00 
43.80 
44.60 
45.40 


. 46.20 


25-49 50-99 
$38.87 $35.95 
39.25 36.29 
39.62 36.64 
39.99 36.98 
40.73 37.67 
41.48 38.36 
42.22 39.04 
42.97 39.73 


Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3187-6 

PE3187-12 
PE3187-18 
PE3187-24 
PE3187-36 
PE3187-48 
PE3187-60 
PE3187-72 
PE3187-XX 


Model No. 
PE3810-6 

PE3810-12 
PE3810-18 
PE3810-24 
PE3810-36 
PE3810-48 
PE3810-60 
PE3810-72 
PE3810-XX 


Length 
6" 
12" 


1-24 
$29.70 
30.25 
30.80 
31.35 
32.45 
33.55 
34.65 
35.75 


25-49 50-99 
$27.62 $25.54 
28.13 26.02 
28.64 26.49 
29.16 26.96 
30.18 27.91 
31.20 28.85 
32.22 29.80 
33525.4 =; 30:75 


Price Upon Request 


50 OHM, wep hehe ress 


Length 


te 
Any 


1-24 


50- 
ae. $25.54 
27.99 25.89 
28.37 26.23 
28.74 26.57 
29.48 27.26 
30.23 27.95 
30.97 28.64 
31.71 29.33 


Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS stone ms SHIELDED 


Model No. 
PE33657-6 

PE33657-12 
PE33657-18 
PE33657-24 
PE33657-36 
PE33657-48 
PE33657-60 
PE33657-72 
PE33657-XX 


Length 


1-24 


25-49 50-99 
ae $27.43 
30.60 28.29 
31.53 29.15 
32.46 30.01 
34.32 31.73 
36.18 33.45 
38.04 35.17 
39.90 36.89 


Price Upon Request 


100 + 


50 OHM, perenU.c08 lets DOURLE Seats 


Model_No. 
PE34452-6 

PE34452-12 
PE34452-18 
PE34452-24 
PE34452-36 
PE34452-48 
PE34452-60 
PE34452-72 
PE34452-XX 


Model No. 
PE34455-6 

PE34455-12 
PE34455-18 
PE34455-24 
PE34455-36 
PE34455-48 
PE34455-60 
PE34455-72 
PE34455-XX 


Length 


25-49 50-99 
$29.67 $27.43 
30.69 28.3 
31.71 29.33 
32.74 30.27 
34.78 32.16 
36.83 34.06 
38.87 35.95 
40.92 37.84 


Price Upon Request 


50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 
(SIMILAR ‘hohe Ae $239) 


Length 24 
6" $33.00 
12" 34.00 
18" 35.00 
24" 36.00 
36” 38.00 
48" 40.00 
60" 42.00 
72" 44.00 
Any 


ny i cas 
31.62 29.2 
32.55 30.10 
33.48 30.96 
35.34 32.68 
37.20 34.40 
39.06 36.12 
40.92 37.84 


Price Upon Request 


TELEPHONE: (949) 261-1920 _ FAX: (949) 261-7451 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


67 “75 OHM SMB” PLUG TO “75 OHM BREE MALE 


Model No. 
PE33270-12 
PE33270-24 
PE33270-36 
PE33270-48 
PE33270-60 
PE33270-72 
PE33270-XX 


Model No. 
PE33247-12 
PE33247-24 
PE33247-36 
PE33247-48 
PE33247-60 
PE33247-72 
PE33247-XX 


Model _No. 
PE33644-12 
PE33644-24 
PE33644-36 
PE33644-48 
PE33644-60 
PE33644-72 
PE33644-XX 


75 OHM, RGS9B/U COAX 


Length. 1-24 25-49 50-99 100+ 
12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
24" 33.34 31.01 28.6 26.67 
36" 33.68 31.32 28.96 26.94 
48" 34.02 31.64 29.26 27.22 
60" 34.36 31.95 29.55 27.49 
72" 34.70 32.27 29.84 27.76 
Any Price Upon Request 

75 CHM, RG179B/U COAX 

Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
24" 33.80 31.43 29.0 27.04 
36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
48" 35.40 32.92 30.44 28.32 
60" 36.20 33.67 31.13 28.96 
72" 37.00 34,41 31.82 29.60 
Any Price Upon Request 

75 OHM, PE-B8128 COAX 

(SIMILAR TO BELDEN 8218) 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $33.00 $30.69 oe $26.40 
24" 33.50 31.16 28.81 26.80 
36" 34.00 31.62 29.24 27.20 
48" 34.50 32.09 29.67 27.60 
60" 35.00 32.55 30.10 28.00 
wa" 35.50 33.02 30.53 28.40 
Any Price Upon Request 


“75 OHM SMC” PLUG TO “75 OHM BNC” MALE 


Model No. 
PE33330-12 
PE33330-24 
PE33330-36 
PE33330-48 
PE33330-60 
PE33330-72 
PE33330-XX 


Model No. 


PE33586-12. 


PE33586-24 
PE33586-36 
PE33586-48 
PE33586-60 
PE33586-72 
PE33586-XX 


Model No. 
PE33646-12 
PE33646-24 
PE33646-36 
PE33646-48 
PE33646-60 
PE33646-72 
PE33646-XX 


75 OHM, RGS9B/U COAX 


Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
24" 33.34 31.01 28.67 26.67 
36" 33.68 31.32 28.96 26.94 
48” 34.02 31.64 29.26 27.22 
60" 34.36 31.95 29.55 27.49 
72" 34.70 32.27 29.84 27.76 
Any Price Upon Request 

75 OHM, reel gage oe COAX. 

Length 25-49 50-99 100 + 
ee we $30.69 $28.38 $26.40 
24" 33.80 31.43 29.07 27.04 
36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
48” 35.40 32.92 30.44 28.32 
60" 36.20 33.67 31.13 28.96 
72" 37.00 34.41 31.82 29.60 
Any Price Upon Request 

75 OHM, PE-B8128 COAX 

(SIMILAR TC BELDEN 8218) 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
24" 33.50 31.16 28.81 26.80 
36" 34.00 31.62 29.24 27.20 
48" 34.50 32.09 29.67 27.60 
60" 35.00 32.55 30.10 28.00 
72" 35.50 33.02 30.53 28.40 
Any Price Upon Request 


WARNING: ALL SMB AND SMC CONNECTORS ON THIS PAGE ARE STANDARD “75 OHM” CONNECTORS. 
THESE CONNECTORS WILL NOT MATE TO 50 OHM OR “MINI 75 OHM” CONNECTORS. 


Model No. 
PE3041-12 
PE3041-24 
PE3041-36 
PE3041-48 
PE3041-60 
PE3041-72 
PE3041-XX 


Model No. 
PE3100-12 
PE3100-24 
PE3100-36 
PE3100-48 
PE3100-60 
PE3100-72 
PE3100-XX 


Model No. 
PE3112-12 
PE3112-24 
PE3112-36 
PE3112-48 
PE3112-60 
PE3112-72 
PE3112-XX 


Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
24" 38.84 36.12 33.40 31.07 
36" 39.18 36.44 33.69 31.34 
438” 39.52 36.75 33.99 31.62 
60" 39.86 37.07 34.28 31.89 
Fg 40.20 37.39 34.57 32.16 
Any Price Upon Request 

75 OHM, RG179B/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12” $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
24" 39.30 36.55 33.80 31.44 
36" 40.10 37.29 34.49 32.08 

os 40.90 38.04 35.17 32.72 
60" 41.70 38.78 35.86 33.36. 
72" 42.50 39.53 36.55 34.00 
Any Price Upon Request 

75 OHM, PE-B8128 COAX 

(Siete Lg Le carec ig 5218) 

Length 25-49 50-99 100 + 
12" tate + $35. 81 $33.11 $30.80 
24" 39.00 36.27 33.54 31.20 
36" 39.50 36.74 33.97 31.60 
438" 40.00 37.20 34.40 32.00 
60" 40.50 37.67 34.83 32.40 
72" 41.00 38.13 35.26 32.80 
Any Price Upon Request 


75 OHM, RGS9B/U COAX 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


Model No. 
PE3362-12 
PE3362-24 
PE3362-36 
PE3362-48 
PE3362-60 
PE3362-72 
PE3362-XX " 


Model No. 
PE3376-12 
PE3376-24 
PE3376-36 
PE3376-48 
PE3376-60 
PE3376-72 


. PE3376-XX 


— 
Model No. 


PE3388-XX 


POST OFFICE BOX 16759 


75 OHM, RGSSB/U COAX 

Length 1-24 = =—25-49- 550-99 100 + 
12" $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
24" 38.84 36.12 33.40 31.07 
36" 39.18 36.44 33.69 31.34 
438” 39.52 36.75 33.99 31.62. 
60" 39.86 37.07 34.28 31.89 
at 40.20 37.39 34.57 32.16 
Any. Price Upon Request 

75 OHM, RG179B/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
24" 39.30 36.55 33.80 31.44 
36" 40.10 37.29 34.49 32.08 
48" 40.90 38.04 35.17 32.72 
60" 41.70 38.78 35.86 33.36 
72" 42.50 39.53 36.55 34.00 
Any Price Upon Request 


75 OHM, PE-B8128 COAX 


ength 
12" 


orgs ihe TO —— rege iy 
50-99 


sancee 7 
39.00 
39.50 
40.00 
40.50 
41.00 


saat a 
36.27 
36.74 
37.20 
37.67 
38.13 


80 
33.54 1.20 
33.97 31.60 
34.40 2.00 
34.83 32. 
35.26 32.80 


Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


“MINI 75 OHM SMB” PLUG TO 
“MINI 75 OHM SMB” PLUG 


Ls | | 


Model _No. 
PE34681-12 
PE34681-24 
PE34681-36 
PE34681-48 
PE34681-60 
PE34681-72 
PE34681-XX 


Model No. 
PE34683-12 
PE34683-24 
PE34683-36 


PE34683-48 


PE34683-60 
PE34683-72 
PE34683-XX 


Model No. 


PE34685-12 
PE34685-24 
PE34685-36 


PE34685-72 


PE34685-XX_ 


75 OHM, ape COAX 


Length 25-49 50-99 100 + 
12" ar $25.58 $23.65 $22.00 
24" 27.84 25.89 -23.94 22.27 
36" 28.18 26.21 24.23 22.54 
48" 28.52 26.52 24.53 22.82 
60" 28.86 26.84 24.82 23.09 
72" 29.20 27.16 25.11 23.36 
Any Price Upon Request 

75 OHM, RG1 fevibe COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 
24" 26.10 24.27 22.45 20.88 
36" 26.90 25.02 23.13 21.52 
4g" 27.70 25.76 23.82 22.16 
60” 28.50 26.51 24.51 22.80 
Gf ad 29.30 27.25 25.20 23.44 
Any Price Upon Request 

75 OHM, RG187A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $25.30 $23.53 $21.76 $20.24 
24" - 26.10 24.27 22.45 20.88 
36" 26.90 25.02 23.13 21.52 
48" 27.70 25.76 23.82 22.16 
60" 28.50 26.51 24.51 22.80 
ve" 29.30 27.25 25.20 23.44 
Any Price Upon Request 


“MINI 75 OHM SMB” PLUG RIGHT ANGLE TO 
“MINI 75 OHM SMB” PLUG RIGHT ANGLE 


Model No. 
PE34692-12 
PE34692-24 
PE34692-36 
PE34692-48 
PE34692-60 
PE34692-72 
PE34692-XX 


Model_No. 
PE34694-12 
PE34694-24 
PE34694-36 
PE34694-48 
PE34694-60 
PE34694-72 
PE34694-XX 


Model No. 
PE34696-12 
PE34696-24 
PE34696-36 
PE34696-48 
PE34696-60 
PE34696-72 
PE34696-XX 


75 OHM, RGS9B/U COAX 


Length 


1-24 
$30.80 
31.14 
31.48 
31.82 
32.16 
32.50 


25-49 
$28.64 
28.96 
29.28 
29.59 
29.91 
30.23 


Price Upon Request 


50-99 
os a 


27. 07 
27.37 
27.66 
27.95 


75 OHM, RG179B/U COAX 


Length 


1-24 
$28.60 
29.40 
30.20 
31.00 
31.80 
32.60 


25-49 
$26.60 
27.34 
28.09 
28.83 
29.57 
30.32 


Price Upon Request 


75 OHM, RG187A/U COAX 


Length 
12" 


1-24 
$28.60 
29.40 
30.20 
31.00 
31.80 
32.60 


25-49 
$26.60 
27.34 
28.09 
28.83 
29.57 
30.32 


Price Upon Request 


50-99 
$24.60 
25.28 
25.97 
26.66 
27.35 
28.04 


WARNING: ALL SMB CONNECTORS ON THIS PAGE ARE “MINI 75 OHM SMB” CONNECTORS. 


THESE CONNECTORS WILL NOT MATE TO STANDARD “75 OHM SMB” CONNECTORS. 


“MINI 75 OHM SMB” PLUG TO 
“MINI 75 OHM SMB” PLUG RIGHT ANGLE 


_ _ 


75 OHM, RGS9B/U COAX 


“MINI 75 OHM SMB” PLUG TO 
“73 OHM BNC” MALE 


75 OHM, RG59B/U COAX 


Model No. Length - 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34687-12 12° $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE34701-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE34687-24 24" 30.04 27.94 25.83 24.03 PE34701-24 24" 30.04 27.94 25.83 24.03 
PE34687-36 36" 30.38 28.25 26.13 24.30 PE34701-36 36" 30.38 28.25 26.13 24.30 
PE34687-48 48" 30.72 28.57 26.42 24.58 PE34701-48 48” 30.72 28.57 26.42 24.58 
PE34687-60 60" 31.06 28.89 26.71 24.85 PE34701-60 60" 31.06 28.89 26.71 24.85 
PE34687-72 72" 31.40 29.20 - 27.00 25.12 PE34701-72 ia 31.40 29.20 27.00 25.12 
PE34687-XX Any Price Upon Request PE34701-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RG179B/U COAX 75 OHM, RG179B/U COAX 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34689-12 12 $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 PE34703-12 125 $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 
PE34689-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 PE34703-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 
PE34689-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 PE34703-36 36" - 29.10 27.06 25.03 23.28 
PE34689-48 48" 29.90 27.81 25.71 23.92 PE34703-48 48" = 29.90 27.81 25.71 23.92 
PE34689-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 PE34703-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 
PE34689-72 72" 31.50 29.30 27.09 25.20 PE34703-72 72" 31.50 29.30 27.09 25.20 
PE34689-XX Any ~ Price Upon Request PE34703-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, ReIS7NU COAX 75 OHM, RG187A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34690-12 12" ee $25.58 $23.65 $22.00 PE34705-12 123 $27.50 $25.58 $23.65 .$22.00 
PE34690-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 PE34705-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 
PE34690-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 PE34705-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 
PE34690-48 438" 29.90 27.81 25.71 23.92 PE34705-48 hs 29.90 27.81 25.71 23.92 
PE34690-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 PE34705-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 
PE34690-72 72" 31.50 29.30 27.09 25.20 PE34705-72 san 31.50 29.30 27.09 25.20 
PE34690-XX Any Price Upon Reques - PE34705-XX Any Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB.ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Model No. 
PE3211-12 
PE3211-24 
PE3211-36 
PE3211-48 
PE3211-60 
PE3211-72 
PE3211-XX 


50 OHM, pada COAX, aces SHIELDED . 


Model No. 
PE3200-12 
PE3200-24 
PE3200-36 
PE3200-48 
PE3200-60 
PE3200-72 
PE3200-XX 


GR874 TO GR874 


50 OHM, RGSsC/’ COAX 


Length 

12" vine 
24" 121.34 
36" 121.68 
48" . 122.02 
60" 122.36 
Veer 122.70 
Any 


Length 1-24 
12" $121.00 
24" 123.20 
36" 125.40 
48" 127.60 
60" 129.80 
72" 132.00 
Any 


25-49 50-99 
$112.53 $104.06 
112.85 104.35 


113.16 104.64 


113.48 104.94 
113.79 105,23 
114.11 105.52 


Price Upon Request 


25-49 50-99 
$112.53 $104.06 
114.58 105.95 
116.62 107.84 
118.67 109.74 
120.71 111.63 
122.76 = =113.52 


Price Upon Request 


50 OHM, Ra2 14/0 COAX, DOUELE piSeL DER 


100 + Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
$96.80 PE3158-12 12" EE $122. 76 $113. 52 $105.60 
97.07 PE3158-24 24 135.00 125.55 116.10 108.00 
97.34 PE3158-36 36" 138.00 128.34 118.68 110.40 
97.62 PE3158-48 48" 141.00 131.13 121.26 112.80 
97.89 PE3158-60 60" 144.00. 133.92 123.84 115.20 
98.16 PE3158-72 qe 147.00 136.71 126.42 117.60 
PE3158-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG223/U COAX, tye Lafarge: 
100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 00 + 
$96.80 PE3190-12 et kL $121.00 ae 53 $104.06 wend 
98.56 PE3190-24 24" 122.10 113.55 105.01 97.68 
100.32 PE3190-36 36" 123.20 114.58 105.95 98.56 
102.08 PE3190-48 48" 124.30 115.60 106.90 99. 
103.84 PE3190-60 60" 125.40 116.62 107.84 100.32 
105.60 PE3190-72 72 126.50 117.65 108.79 101.20 
PE3190-XX Any Price Upon Request 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


GR874 TO BNC MALE 


50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. ‘Length 1-24 = 25-49 550-99 100 + 
PE3145-12 12" $93.50 ars $80.41 $74.80 
PE3145-24 24" 96.50 89.75 82.99 77.20 
PE3145-36 36" 99.50 92.54 85.57 79.60 
PE3145-48 48" 102.50 95.33 88.15 82.00 
PE3145-60 60" 105.50 98.12 90.73 84.40 
PE3145-72 72" 108.50 100.91 93.31 86.80 
PE3145-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, pou SHIELDED 


Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3182-12 12" $88.00 $81.84 $75.68 $70.40 
PE3182-24 24" 89.10 82.86 76. 71.28 
PE3182-36 36" 90.20 83.89 77.57 72.16 
PE3182-48 438” 91.30 84.91 78.52 73.04 
PE3182-60 60" 92.40 85.93 79.46 73.92 
PE3182-72 a 93.50 86.96 80.41 74.80 
PE3182-XX Price Upon Request 


SSMB PLUG TO SSMB PLUG 
a  =—s— YT 


50 OHM, RG196A/U COAX 


‘GR874 TO N MALE 


50 OHM, RG214/U _* DOUBLE gerne 


Model No. ~ Length 1-24 100 + 
PE3133-12 12" seta 50 Amie sat $74.80 
PE3133-24 24" 96.50 89.75 82.99 77.20 
PE3133-36 36" 99.50 92.54 85.57 79.60 
PE3133-48 43" 102.50 95.33 88.15 82.00 
PE3133-60 60" 105.50 98.12 90.73 84.40 
PE3133-72 72" 108.50 100.91 93.31 86.80 
PE3133-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG223/U eerie — SHIELDED 

Model No. ‘Length 1-24 = 25-49 50-99 + 
PE3170-12 12% Roe 00 aes 84 $75. 68° oe 
PE3170-24 24" 89.10 82.86 76.63 71.28 
PE3170-36 36" 90.20 83.89 77.57 72.16 
PE3170-48 48" 91.30 84.91 78.52 73.04 
PE3170-60 60" 92.40 85.93 79.46 73.92 
PE3170-72 93.50 86.96 80.41 74.80 
PE3170-XX Price Upon Request 


SSMB PLUG RIGHT ANGLE TO — 
SSMB PLUG RIGHT ANGLE 


Model No. 


50 OHM, RG19EA/U COAX 


Model No. Length 1-24 8625-49 50-99 100 + Length 1-24 = 25-49 50-99 100+ 
PE3122-12 12" $34.10 $31.71 $29.33 $27.28 PE3134-12 BY ie! a $36.83 $34.06 $31.68 
PE3122-24 24" 34.90 32.46 30.0 27.92 PE3134-24 24 40.40 37.57 34.74 32.32 
PE3122-36 36" 35.70 33.20 30.70 28.56 PE3134-36 36" 41.20 38.32 35.43 32.96 
PE3122-48 48" 36.50 33.95 31.39 29.20 PE3134-48 48” 42.00 39.06 36.12 33.60 
PE3122-60 60" 37.30 34.69 32.08 29.84 PE3134-60 60" 42.80 39.80 36.81 34.24 
PE3122-72 72" 38.10 35.43 32.77 30.48 PE3134-72 72" 43.60 40.55 37.50 34.88 
PE3122-XX Any Price Upon Request PE3134-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 " 25-49 50-99 = 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49 0-9) 100 + 
PE3139-12 124 $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 PE3157-12 12” $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
PE3139-24 24" 33.80 31.43 29.0 27.04 PE3157-24 24" 39.30 36.55 33.80 31.44 
PE3139-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 PE3157-36 36" 40.10 37.29 34.49 32.08 
PE3139-48 48" 35.40 32.92 30.44 28.32 PE3157-48 48" 40.90 38.04 35.17 32.72 
PE3139-60 60" 36.20 33.67 31.13 28.96 PE3157-60 60" 41.70 38.78 35.86 33.36 
PE3139-72 72" 37.00 34.41 31.82 29.60 PE3157-72 Jan 42.50 39.53 36.55 34.00 
PE3139-XX Any Price Upon Request PE3157-XX Any Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COW 


MCX PLUG TO MCX PLUG 


a | 


Model No. 
PE3295-12 
PE3295-24 
PE3295-36 
PE3295-48 
PE3295-60 
PE3295-72 
PE3295-XX 


Model No. 
PE3290-12 
PE3299-24 
PE3290-36 
PE3290-48 
PE3290-60 
PE3290-72 
PE3290-XX 


PE3297-60 
PE3297-72 
PE3297-XX 


Model No. 
PE3314-12 
PE3314-24 
PE3314-36 
PE3314-48 
PE3314-60 
PE3314-72 
PE3314-XX 


Model Ho. 
PE3309-12 


50 OHM, RG174A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 
12" $20.90 $19.44 $17.97 
24" 21.12 19.64 18.1 
36" 21.34 19.85 18.35 
4a" 21.56 20.05 18.54 
60" 21.78 20.26 18.73 
72 22.00 20.46 18.92 
Any Price Upon Request 

56 GHM, RG188A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 
12" $20.90 $19.44 $17.97 
24" 21.70 26.18 18.66 
36" 22.50 20.93 19.35 
48" 23.30 21.67 20.04 
60" 24.10 22.41 20.73 
72" 24.90 23.16 21.41 
Any Price Upon Request 


50 GHM, RGI96AG COAX 


Length 25-49 
12" a $20.46 
24" 22.80 21.20 
36" 23.60 21.95 
4s" 24.40 22.69 
60" 25.20 23.44 
72" 26.00 24.18 
Any 
50 GHM, 8G316/U COAX 

Length 1-24 25-49 
iz $20.90 $19.44 
24" 21.70 20.18 
36" 22.50 20.93 
48” 23.30 21.67 
60" 24.10 22.41 
72" 24.90 23.16 
Any 


22.36 - 


Price Upon Request 


50 CHM, mi Sat yo ach 


Length 


jaa eS 
27.72 
27.94 
28.16 
28.38 
28.60 


25-49 


Price Upon Request 


50 OHM, RE1S8A/U COAX 


Length 


1-24 
$27.50 
28.30 
29.10 
29.90 
30.70 
31.50 


25-49 
$25.58 
26.32 
27.06 
27.81 
28.55 
29.30 


50-99 
$23.65 
24.34 
25.03 
25.71 
26.40 
27.09 


Price Upon Request 


MCX PLUG RIGHT ANGLE TO 
MCX PLUG RIGHT ANGLE 


ee 


50 OHM, ite COAX 


Model No. 
PE3304-12 
PE3304-24 
PE3304-36 
PE3304-48 
PE3304-60 
PE3304-72 
PE3304-XK 


Model No. 
PE3299-12 
PE3299-24 
PE3299-36 
PE3299-48 
PE3299-60 
PE3299-72 
PE3299-XX 


Model No. 
PE3301-12 
PE3301-24 
PE3301-36 
PE3301-48 
PE3301-60 
PE3301-72 
PE3301-XX 


Model No. 
PE3306-12 
PE3306-24 
PE3306-36 
PE3306-48 
PE3306-60 
PE3306-72 
PE3306-XX 


Model No. 
PE3311-12 
PE3311-24 
PE3311-36 
PE3311-48 
PE3311-60 
PE3311-72 
PE3311-XX 


PE3316-1i2 
PE3316-24 
PE3316-36 
PE3316-48 
PE3316-60 
PE3316-72 
PE3316-XX 


Length 
73" 


25-49 
$26.60 


26.80 


27.01 
27.21 
27.42 
27.62 


Price Upon Request 


50 OHM, RGISSAS COAX 


Length 


1-24 


25-49 
$26.60 


27.34 


28.09 
28.83 
29.57 
30.32 


Price Upon Request 


50 OHM, RG1S6A/U COAX 


Length 
12° 
24" 

Pik ye 
43" 
60" 
72" 
Any 


56 OHM, RG316/U COAX 


Length 
12" 


1-24 
$29.70 
30.50 
31.30 
32.10 
32.90 
33.70 


1-24 
$28.60 
29.40 
30.20 
31.00 
31.80 
32.60 


25-49 
$27.62 
28.37 
29.11 
29.85 
30.60 
31.34 


28.98 


Price Upon Request 


25-49 
$26.60 
27.34 
28.09 
28.83 
29:57 
30.32 


Price Upon Request 


50 OHM, RG196A/U COAX 


Length 
12" 
24" 
36" 
4g" 
60" 
72° 
Any 


50 OHM, R&31 nie com 


Length 


1-24 
$28.60 
29.40 
30.20 
31.00 
31.80 


32.60 


1-24 
$27.50 
28.30 
29.10 
29.90 
30.70 
31.50 


25-49 
$26.60 
27.34 
28.09 
28.83 
29.57 
30.32 


Price Upon Request 


Per sr 
26.32 
27.06 
27.81 
28.55 
23.30 


Price Upon Request 


70 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 . 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


71 


Model No. 
PE3183-12 
PE3183-24 
PE3183-36 
PE3183-48 
PE3183-60 
PE3183-72 
PE3183-XX 


50 OHM, ny sg COAX 


Length 24 25-49 50-99 
12” $137.50 $127.88 88 $118.25 
24" 137.84 128.19 118.54 
36" 138.18 128.51 118.83 
48" 138.52 128.82 119.13 
60" 138.86 129.14 119.42 
72" 139.20 129.46 119.71 
Any Price Upon Request 


7/16 MALE TO 7/16 MALE 


50 CHM, RGt6Z8/U hry = SHIELDED 


Modei No. 
PE3189-12 
PE3189-24 
PE3189-36 
PE3189-48 
PE3189-60 
PE3189-72 
PE3189-XX 


Model No. 
PE3199-12 
PE3199-24 
PE3199-36 
PE3199-48 
PE3199-60 
PE3199-72 
PE3199-XX 


PE3207-12 
PE3207-24 
PE3297-36 
PE3207-48 
PE3207-60 
PE3207-72 
PE3207-XX 


Length 1-24 50-99 
12" acne sien ~ $119.20 
24" 140.80 1309.94 121.09 
36" 143.00 132.99 122.98 
48" 145.20 135.04 124.87 
60" 147.40 137.08 126.76 
72" 149.60 139.13 128.66 
Any Price Upon Request 
50 OHM, RG213/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 
12" $139.70 $129.92 $120.14 
24" 140.54 130.70 120.86 
36" 141.38 131.48 121.59 
48” 142.22. 132.26 =122.31 
60" 143.06 133.05 123.03 
72" 143.90. 133.83 123.75 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RGSSC/U COAX 


Length 


1-24 


oe - 
77.04 
77.36 
77.67 
77.99 
78.31 


Price Upon Request 


100 + 
$110.38 
112.64 
114.40 
116.16 
117.92 
119.68 


are 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3216-12 
PE3216-24 
PE3216-36 
PE3216-48 
PE3216-60 
PE3216-72 
PE3216-XX 


Length 


1-24 


25-49 
$76.73 
78.77 
80.82 
82.86 
84.91 
86.96 


Price Upon Request 


50-99 
‘$70. 95 
72,84 
74.73 
76.63 
78.52 
80.41 


100 + 


50 CHM, RG214/U ey neeets SRELSED 


Model No. 
PE3218-12 
PE3218-24 
PE3218-36 
PE3218-48 
PE3218-60 
PE3218-72 
PE3218-XX 


Length 


sas, i 
91.00 
94.00 
97.00 

100.00 

103.00 


25-49 
sia 84 
84.63 
87.42 
90.21 
93.00 
95.79 


Price Upon Request 


50-99 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


“ 


RSraNS\s 


an 


49 OHM, RG214/U COAX, BOUSLE SHIELDED 
0. 1-24 50-99 


Model No. "Length 25-49 100 + 
mye 12 12" $143.00 $132. 99 $122.98 $114.40 
PE3185-24 24" 146.00 135.78 125.56 116.80 
PE3185-36 36" 149.00 138.57 128.14 119.20 
PE3185-48 48" 152.00 141.36 130.72 121.60 
PE3185-60 60" 155.00 144.15 133.30 124.00 
PE3185-72 72" 158.00 146.94 135.88 126.40 
PE3185-XX Any Price Upon Request 5 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 
PE3192-12 
PE3192-24 
PE3192-36 
PE3192-48 
PE3192-60 
PE3192-72 
PE3192-XX 


Length 


1-24 
$138.60 
139.70 
140.380 
141.90 
143.00 
144.10 


25-49 
$128.90 
129.92 
130.94 
131.97 
132.99 
134.01 


50-99 100 + 
$119.20 $110.88 
120.14 = 111.76 
121.09 112.64 
122.03 113.52 
122.9 114.40 


8 
123.93 115.28 


Price Upon Request 


50 OHM, RG393/U COAX, — SHIELDED 


Model No. 


+ PE3205-12 


PE3205-24 
PE3205-36 
PE3205-48 
PE3205-60 
PE3205-72 
PE3205-XX 


Model No. 
PE322i-12 
PE3221-24 
PE3221-36 
PE3221-48 
PE3221-60 
PE3221-72 
PE3221-XX 


Length 


Length 


1-24 
$149.60 
156.60 
163.60 
170.60 
177.60 
184.60 


sa : 
145.64 
152.15 
158.66 
165.17 
171.68 


59-99 100 + 
$128.66 . $119.68 
134.68 125.28 
140.70 130.88 
146.72 136.48 
152.74 142.08 
158.76 147.68 


Price Upon Request 


50 OHM, BASE COAX 


25-49 
as 73 
77.04 
77.36 
77.67 
77.99 
78.31 


30 100 + 
$70.95 $66.00 
71.24 66.27 
71.53 66.54 
71.83 66.82 
72.12 67.09 
72.41 67.36 


Price Se Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE ae 


Model No. Length 1-24 25-49 
PE3224-12 12% $82.50 $76.73 
PE3224-24 24" 84.70 78.77 
PE3224-36 36" 86.90 80.82 
PE3224-48 48" 89.10 82.86 
PE3224-60 60" $1.30 84.91 
PE3224-72 72" 93.50 86.96 
PE3224-XX Any 


$70.95 $66.00 
72.84 67.76 
74.73 69.52 
76.63 71.28 
78.52 73.04 
80.41 74,80 


Price Upon Request 


50 OHM, Se GOAy, DOUBLE SHIELDED 


Mode! No. 
PE3233~12 
PE3233-24 
PE3233-36 
PE3233-48 
PE3233-60 
PE3233-72 
PE3233-XX 


POST OFFICE BOX 16759 


25-49 = 550-99 100 + 
$81.84 $75.68 $70.40 

84.63 78.26 72.80 

87.42 80.84 75.20 

90.21 83.42 77.60 

93.00 86.00 80.00 

95.79 88.58 82.40 
Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


. wie 


MINI UHF MALE TO MINI UHF MALE 


50 OHM, RGS8C/U cons 


Model_No. Length 2:24 25-49 50-99 100 + 
PE3258-12 . 2". --$13.20 $12.28 $11.35 $10.56 
PE3258-24 as.'24" 13.54 12.59 11.64 10.83 
PE3258-36 36" 13.88 12.91 11.94 11,10 
PE3258-48 48" 14.22 13.22 12.23 11.38 
PE3258-60 60" 14.56 13.54 12.52 11.65 
PE3258-72 72" 14.90 13.86 12.81 11.92 
PE3258-84 84" 15.24 14.17 13.11 12.19 
PE3258-96 96" 15.58 14,49 13.40 12.46 


PE3258-108 © 108” 15.92 14.81 13.69 12.74 
PE3258-120 120" 16.26 15.12 13.98 13.01 
PE3258-144 144" 16.94 15.75 14.57 13.55 
PE3258-XXX Any Price Upon Request 


- 50 OHM, RG142B/U COAX, ovate SHIELDED 


4 Hodel No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
-PE3263-12 a12"' $17.60 $16.37 $15.14 $14.08 
PE3263-24 24" 19.80 18.41 17.03 15.84 
PE3263-36 36" 22.00 20.46 18.92 17.60 
PE3263-48 48" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3263-60 60" 26.40 24,55 22.70 21.12 
PE3263-72 72" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3263-XX Any , ~ Price Upon Request 


50 OHM, Sb pach! COAX 


Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE3273-12 ize aie 4 $20.46 - $18.92 $17.60 
PE3273-24 24" 22.34 20.78 19.21 17.87 
PE3273-36 36" 22.68 21.09 19.50 18.14 
PE3273-48 48" 23.02 21.41 19.80 18.42 
PE3273-60 60" 23.36 21.72 20.09 18.69 
PE3273-72 72" 23.70 22.04 20.38 18.96 
PE3273-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Modej_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3275-12. 12" $23.10" $21.48 $19.87 $18.48 
PE3275-24 24" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3275-36 36" ~~. 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3275-48 48" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3275-60 60" 31.90 29.67 27.43 25.52 
PE3275-72 72" 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE3275-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, , Re223/0 COAX; eee SHIELDED 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3271-12 12" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 
PE3271-24 24" 23.10 21.48 19.87 18.48 
PE3271-36 36" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3271-48 48" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3271-60 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3271-72 72" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3271-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, aon SHIELDED 


Model No. | ‘Length 1-24 25-49 50-99° 100 + 
PE3278-12 12" $23.10 $21.48 $19.87 $18.48 
PE3278-24 24" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3278-36 36" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3278-48 438" 29.70 27.62 - 25.54 23.76 
PE3278-60 60" 31.90 29.67 27.43 25.52 
PE3278-72 2" 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE3278-XX. Any Price Upon Request ~ 


50 OHM, RG223/U COAX, xtra SHIELDED 


Model No. ‘Length 1-24 = 25-49 550-99 100 + 
PE3265-12 12" $17.60 $16.37 $15.14 $14.08 
PE3265-24 - 24" 18.70 17.39 16.08 14.96 
PE3265-36 36" 19.80 18.41 17.03 15.84 
PE3265-48 48" 20.90 19.44 17.97 16.72 
PE3265-60 60" 22.00 20.46 18.92 17.60 
PE3265-72 72" 23.10 21.48 19.87 18.48 
PE3265-84 84" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3265-96 96" =. ::/25.30 23.53 21.76 20.24 - 
PE3265-108 108" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3265-120 120" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3265-144 144" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3265-XXX Any ° Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, DOMBLE SHIELDED 


Model No. “Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3269-12 12° $17.60 com 37. $15.14 $14.08 
PE3269-24 24" 19.80 18.41 17.03 15.84 
PE3269-36 36" 22.00 20.46 18.92 17.60 
PE3269-48 48" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3269-60 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 . 
PE3269-72 72" 28.60 26.60 24.60 22.88 


PE3269-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Model No. Length 1-24 =25-49 50-99 = :100 + 
PE3282-12 12" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 
PE3282-24 ~ 24" 22.34 20.78 19.21 17.87 
PE3282-36 36" 22.68 = 21.09 19.50°> 18.14 
PE3282-48 © 48" 23.02 21.41 19.80 18.42 
PE3282-60 60" 23.36 21.72 20.09 18.69 
_ PE3282-72 72" 23.70 22.04 20.38 _ 18.96 
PE3282-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, ee Ate 


Model No. Length 1-24 100 + 
PE3285-12 12% $23.10 ree as ar $18.48 
PE3285-24 24" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3285-36 36" - 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3285-48 48" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3285-60 60” 31.90 29.67 27.43 25.52 
PE3285-72 72" 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE3285-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, — SHIELDED 


Model No. ‘Lenath 1-24 50-99 100 + 
PE3280-12 12° $22.00 aie = $18.92 $17.60 
PE3280-24 nia 4 yd 23.10 21.48 19.87 18.48 
PE3280-36 36” 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3280-48 438" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3280-60 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3280-72 72" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3280-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, eons SHIELDED . 


Model No. ‘Length 1-24 50-99 100 + 
PE3288-12 12" $23.10 ie i $19.87 $18.48 
PE3288-24 24" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3288-36 36" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3288-48 48” 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3288-60 60" 31.90 29.67 - 27.43 25.52 
PE3288-72 J25 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE3288-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC "POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
my _ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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Model No. 
PE3528-12 
PE3528-24 
PE3528-36 
PE3528-48 
PE3528-60 
PE3528-72 
PE3528-XX 


Model No. 


PE3307-12 
PE3307-24 


. PE3307-60 


PE3307-72 
PE3307-XX 


Model No. 
PE3581-12 
PE3581-24 
PE3581-36 
PE3581-48 
PE3581-60 
PE3581-72 
PE3581-XX 


~i 
ot 
=) 
Es 
- 
= 
= 
= 
| 
rm 
= 
i] 
~i 
oi 
So 
= 
= 
er 
= 
> 
| exes 
mi 


Length 1-24 
12" $36.30 
24" 36.64 
36" 36.98 
48" 37.32 
60" 37.66 
72" 38.00 
Any 


75 OHM, RG179B/U COAX 


Length 
12" 


75 OHM, RG187A/U COAX 


Length 


1224 
$40.70 
41.50 
42.30 
43.10 
43.90 
44.70 


1-24 
$40.70 
41.50 
42.30 
43.10 
43.90 
44.70 


75 OHM, RG59B/U COAX 
1-24 25-49 


$33.76 
34.08 
34.39 
34.71 
35.02 
35.34 


Price Upon Request 


25-49 
$37.85 
38.60 
39.34 
40.08 
40.83 
41.57 


Price Upon Request 


25-49 
$37.85 
38.60 
39.34 
40.08 
40.83 
41.57 


Price Upon Request 


©. 


v 


o, 


25 
vevetete’ 


OO 
Rx 


50-99 100 + Model No. t - 50-99 + 
$31.22 . $29.04 PE3612-12 12° $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 
31.51 29.31 PE3612-24 24" 36.00 33.48 30.96 28.80 
31.80 29.58 PE3612-36 36" 36.80 34.22 31.65 29.44 
32.10 29.86 PE3612-48 438" 37.60 34.97 +34 30.08 
32.39 30.13 PE3612-60 60” 38.40 35.71 33.02 30.72 
32.68 30.40 PE3612-72 . 72" 39.20 36.46 33.71 31.36 

PE3612-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RG11A/U COAX. 

50-99 100 + Medel No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$35.00 $32.56 PE3616-12 12" $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
35.69 33.20 PE3616-24 24" 40.40 37.57 34.74 32.32 
36.38 33.84 PE3616-36 36" 41.20 38.32- 35.43 32.96 
37.07 34.48 PE3616-48 48” 3 39.06 36.12 33.60 
37.75 35.12 PE3616-60 60" 42.80 °39.80 36.81 34.24 
38.44 35.76 PE3616-72 72" 43.60 40.55 37.50 34.88 

PE3616-XX Any Price Upon Request 

75 ouM, RG216/U COAX 
50-9 100 + Model No. - Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$35.00 - $32.56 PE3618-12 12" $39.60. $36.83 $34.06 $31.68 
35.69 33.20 PE3618-24 24" 40.40 37.57 34.74 32.32 . 

36.38 33.84 PE3618-36 36” 41.20 38.32 35.43 32.96 
37.07 34.48 PE3618-48 48" 42.00 39.06 36.12 33.60 
37.75 35.12 PE3618-60 60" 42.80 39.80 36.81 34.24 
38.44 35.76 PE3618-72 72" 43.60 40.55 37.50 34.88 

 PE3618-XX Any Price Upon Request 


WARNING: “75 OHM N” CONNECTORS DO NOT MATE WITH STANDARD 50 OHM CONNECTORS. 
ALL “75 OHM BNC” MALES ON THIS PAGE WILL MATE TO STANDARD 50 OHM BNC CONNECTORS. 


Model _No. 
PE33605-12 
PE33605-24 
PE33605-36 
PE33605-48 
PE33605-60 
PE33605-72 
PE33605-XX 


Model No. 
PE3398-12 
PE3398-24 
PE3398-36 
PE3398-48 
PE3398-60 
PE3398-72 
PE3398-XX 


Model No. 
PE3400-12 
PE3400-24 
PE3400-36 
PE3400-48 
PE3400-60 
PE3400-72 
PE3400-XX 


“75 OHM N” MALE TO “75 OHM BNC” MALE 


75 OHM, RGS9B/U COAX 
1-24 25-49 


Length 50-99 100 + Model No. Length 50-99 100 + 
t Fa $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 PE3341-12 12" re eu $28.38 $26.40 
24" 31.14 28.96 26.78 24.91 PE3341-24 pL eV heme & 31.43 29.07 27.04 
36" 31.48 29.28 27.07 25.18 PE3341-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
48" 31.82 29.59 27.37 25.46 PE3341-48 48” 35.40 32.92. 30.44 28.32 

* 60" 32.16 29.91 27.66 25.73 PE3341-60 60" 36.20 33.67 31.13. 28.96 
fe 32.50 30.23 27.95 26.00 PE3341-72 (£3 37.00 34.41 31.82 29.60 
Any Price Upon Request PE3341-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, rect ed CORK 75 OHM, RG11A/U COAX 

Length 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 + 
12" sate a aon $29.33 $27.28 PE3396-12 12” $36.30 $33.76 $31.22 $29. 
24" 34.90 32.46 30.01 27.92 PE3396-24 24" 37.10 34.50 31.91 ‘29.68 
36" 35.70 33.20 30.70. 28.56 PE3396-36 36" 37.90 35.25; 32.59 30.32 
48" 36.50 33.95 31.39 29.20 PE3396-48 4g" 38.70 35.99 33.28 30. 
60" 37.30 34.69 32.08 29,84 PE3396-60 60" 39.50 36.74 33.97 31.60 
72 38.10 35.43 32.77 30.48 PE3396-72 72" 40.30 37.48 34.66 32. 
Any Price Upon Request PE3396-XX ~ Any Price Upon Request 

75 OHM, RG187A/U COAX 75 OHM, RG216/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $34.10 $31.71 $29.33 $27.28 PE3404-12 12" $36.30 $33.76 $31:22 $29.04 
24" 34.90 32.46 30.0. 27.92 PE3404-24 24" 37.10 x4. 31.91 29.68 
36" 35.70 33.20 30.70 28.56 PE3404-36 36" 37.90 35.25 32.59 30.32 
48" 36.50 33.95 31.39 29.20 PE3404-48 48” 38.70 35.99 33.28 30.96 
60" 37.30 34.69 32.08 29.84 PE3404-60 60” 39.50 36.74 33.97 31.60 
72" 38.10 35.43 32.77 30.48 PE3404-72 72" 40.30 37.48 34.66 32.24 
Any : Price Upon Request PE3404-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.C 


; _ “73 OHM BNC” MALE TO “75 OHM BNC” MALE 74 


ai es 75 OHM, enene COAX ' 75 OHM, RG179B/U COAX 


f Model _ No. Length 25-49 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
i. PE33197-12 12". sate $22.51 $20.81 $19.36 PE33401-12 12" - $22.00 - $20.46 $18.92 $17.60 
; PE33197-24 24" 25.00 23.25 21.50 20.00 PE33401-24 24" 22.80 21.20 19.61 18.24 

PE33197-36 36" 25.80 23.99 22.19 20.64 ¢ PE33401-36 36" 23.60 21.95 20.30 18.88 
fF PE33197-48 48" 26.60 24.74 22.88 21.28 PE33401-48 48” 24.40 22.69 20.98 19.52 
2 PE33197-60 60" 27.40 25.48 23..56 21.92 PE33401-60 60" 25.20 23.44 21.67 20.16 
: PE33197-72 72" 28.20 26.23 - 24.25 22.56 PE33401-72 72" 26.00 24.18 22.36 20.80 
PE33197-XX Any Price Upon Request PE33401-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, ehgh! COAX ; 75 OHM, RO216/0 COAX 
Model No. _Length 1-2 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
Oe PE33399-12. 12" $27. = $25.58 $23.65 $22.00 PE33403-12 12° $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 
ag PE33399-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 PE33403-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 
> PE33399-36 36" 29.10 27.06 ~» 25.03 23.28 PE33403-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 
a PE33399-48 438" 29.90 27:81 25.71 23.92 PE33403-48 48” 29.90 27.81 25.71 23.92 
2 PE33399-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 PE33403-60 60” 30.70 28.55 26.40 24.56 
- PE33399-72 72" 31.50 29.30 27.09 25.20 PE33403-72 72" 31.50 29.30 27.09 25.20 
PE33399-XX Any Price Upon Request - PE33403-XX Any Price Upon Request 
2 75 OHM, RG59B/U COAX 75 OHM, PE-B8128 COAX: 
i Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model _.No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33188-12 a2" $22.00 $20.46 _ _ $18.92 $17.60 PE33405-12 12" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 
, ~ PE33188-24 24" 22.34 20.78 19.21 17.87 PE33405-24 24" 22.50 20.93 19.35 18.00 
PE33188-36 36" 22.68 21.09 19.50 18.14 PE33405-36 36" 23.00 21.39 19.78 18.40 
4 PE33188-48 48" 23.02 21.41 19.80 18.42 PE33405-48 48" 23.50 21.86 20.21 18.80 
PE33188-60 60" 23.36 21.72 20.09 18.69 ~ PE33405-60 60" 24.00 22.32 20.64 19.20 
PE33188-72 72° 23.70 22.04 20.38 18.96 PE33405-72 72" 24.50 22.79 21.07 19.60 
PE33188-XX Any Price Upon Request PE33405-XX Any Price Upon Request 


75 OHM, RGG6A/U COAX 75 OHM, RG179B/U COAX 

¥ Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 

= PE33407-12 12” $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 PE33412-12 12” $34.10 $31.71 $29.33 $27.28 
4 PE33407-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 PE33412-24 24" 34.90 32.46 30.01 27.92 
4 PE33407-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 -PE33412-36 36" 35.70 33.20 30.70 28.56 
4 PE33407-48 48" 35.40 32.92 30.44 28.32 PE33412-48 48" 36.50 33.95 31.39 29.20 
= PE33407-60 60" 36.20 - 33.67 31.13 28.96 PE33412-60 60" 37.30 34.69 32.08 29.84 
is PE33407-72 72" 37.00 34.41 31.82 29.60 PE33412-72 72" 38.10 35.43 32.77 30.48 
ae PE33407-XX Any Price Upon Request PE33412-XX Any Price Upon Request 


75 OHM, RGIS7AU COAX 


75 OHM, AGHNG COAX - z 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
ps PE33409-12 12" eae $33.76 $31.22 $29.04 PE33414-12 12" oar 10 $31.71 $29.33 $27.28 
+ PE33409-24 24" 37.10 34.50 31.91 29.68 PE33414-24 24" 34.90 32.46 30.01 27.92 
‘ PE33409-36 36" 37.90 35.25 32.59 30.32 PE33414-36 36" 35.70 33.20 30.70 28.56 
x, PE33409-48 48" 38.70 35.99 33.28 30.96 PE33414-48 48" 36.50 33.95 31.39 29.20 
2: PE33409-60 60" 39.50 36.74 33.97 31.60 PE33414-60 60" 37.30 34.69 32.08 29.84 
. PE33409-72 eae 40.30 37.48 34.66 32.24 PE33414-72 Vf ae - 38.10 35.43 32.77 30.48 
. PE33409-XX - Any Price Upon Request PE33414-XX Any Price Upon Request 
= , 75 OHM, RG59B/U COAX 75 OHM, RG216/U COAX 
; ; Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33196-12 12” $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 PE33416-12- 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
-PE33196-24 24" 31.14 28.96 26.78 24.91 PE33416-24 24" 37.10 34,50 31.91 29.68 
PE33196-36 36" =. 31.48 29.28 27.07 25.18 PE33416-36 36" 37.90 35.25 32.59 30.32 
PE33196-48 48" 31.82 29.59 27.37 25.46 PE33416-48 48" 38.70 35.99 33.28 30.96 
PE33196-60 60" 32.16 29.91 27.66 25.73 PE33416-60 60" 39.50 36.74 33.97 31.60 
PE33196-72 72". 32.50 30.23 27.95 26.00 PE33416-72 IZ. 40.30 37.48 34.66 32.24 
PE33196-XX Any Price Upon Request PE33416-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 - E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


PE33426-12 
PE33426-24 
PE33426-36 
PE33426-48 
PE33426-60 
PE33426-72 
PE33426-XX 


Model _No. 
PE33428-12 
PE33428-24 
PE33428-36 
PE33428-48 
PE33428-60 
PE33428-72 
PE33428-XX 


Model__No. 
PE33430-12 
PE33430-24 
PE33430-36 
PE33430-48 
PE33430-60 
PE33430-72 
PE33430-XX 


Model _No- 
PE33417-12 
PE33417-24 
PE33417-36 
PE33417-48 
PE33417-60 
PE33417-72 
PE33417-XX 


Model _No. 
PE33419-12 
PE33419-24 
PE33419-36 
PE33419-48 
PE33419-60 
PE33419-72 
PE33419-XX 


Model _No. 
PE33179-12 
PE33179-24 
PE33179-36 
~ PE33179-48 
PE33179-60 
PE33179-72 
PE33179-XX 


“75 OHM BNC” MALE RIGHT ANGLE TO 


75 OHM, Bessa — 


Length 50-99 100 + 
af oy! Ba a a $33.11 $30.80 
24" 39.30 36.55 33.80 31.44 
36" 40.10 37.29 34.49 32.08 
438" 40.90 38.04 35.17 32.72 
60" 41.70 38.78 35.86 33.36 
72" 42.50 39.53 36.55 34.00 
Any Price Upon Request 
75 OHM, RG11A/U COAX 

Length 1-24 25-49 50- 100 + 
12" - $41.80 . $38.87 = $35.95 $33.44 
24" 42.60 39.62 36.64 34.08 
36" 43.40 40.36 37.32 34.72 
4g"~ 44.20 41.11 38.01 35.36 
60" 45.00 41.85 38.70 36.00 
72" 45.80 42.59 39.39 36.64 
Any Price Upon Request 
75 OHM, RG59B/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
1 gh $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
24" 39.94 37.14 34.35 31.95 
36" 40.28 37.46 34.64 32.22 
48" 40.62 37.78 34.93 32.50 
60" 40.96 38.09 35.23 32.77 
72" 41.30 38.41 35.52 33.04 
Any Price Upon Request 


Length 
VY ty 


75 OHM, RG11A/U COAX 


Length 


75 OHM, RGSSB/U COAX 


Length 
a2” 


1-24 


1-24 
$39.60 
40.40 
41.20 
42.00 
42.80 
43.60 


1-24 


75 OHM, heey coe! COAX 


36.46 


Price Upon Request 


25-49 - 
$36.83 
37.57 
38.32 
39.06 
39.80 
40.55 


Price Upon Request 


25-49 
$33.76 
34.08 
34.39 
34.71 
35.02 
35.34 


50-99 100 + 
$30.27 $28.16 
30.96 28.80. 
31.65 29.44 
32.34 30.08 
33.02 30.72 
33.71 31.36 
50-99 100 + 
$34.06 $31.68 
34.74 32. 
35.43 32.96 
36.12 33.60 
36.81 34.24 
37.50 34.88 
50-99 100 + 
$31.22 $29.04 
31.51 29.31 
31.80 29.58 
32.10 29.86 
32.39 30.13 
32.68 30. 


Price Upon Request 


“75 OHM BNC” MALE RIGHT ANGLE 


Model No. 
PE33432-12 
PE33432-24 
PE33432-36 
PE33432-48 
PE33432-60 
PE33432-72 
PE33432-XX 


Model _No. 
PE33434-12 
PE33434-24 
PE33434-36 
PE33434-48 
PE33434-60 
PE33434-72 
PE33434-XX 


Model _No. 
PE33436-12 
PE33436-24 
PE33436-36 
PE33436-48 
PE33436-60 
PE33436-72 
PE33436-XX 


Model_No. 
PE33421-12 
PE33421-24 
PE33421-36 
PE33421-48 
PE33421-60 
PE33421-72 
PE33421-XX 


Model _No. 
PE33423-12 
PE33423-24 
PE33423-36 
PE33423-48 
PE33423-60 
PE33423-72 
PE33423-XX 


Model _No. 
PE33425-12 
PE33425-24 
PE33425-36 
PE33425-48 
PE33425-60 
PE33425-72 
PE33425-XX 


75 OHM, RG179B/U COAX 

Length 1-24 = 25-49 
12" $42.90 $39.90 $36.89 
24" 43.70 40.64 37.58 
36" 44.50 41.39 38.27 
48” 45.30 42.13 38.96 
60" 46.10 42.87 39.65 
72" 46.90 43.62 40.33 
Any Price Upon Request 


75 OHM, RG187A/U SOAR 


Length 1-24 25-49 99 100 + 
12" $42.90 $39.90 Ae $34.32 
24" 43.70 40.64 37.58 34.96 
36" 44.50 41.39 38.27 35.60 
48" 45.30 42.13 38.96 36.24 
60" 46.10 42.87 39.65 36.88 
72" 46.90 43.62 40.33 37.52 
Any Price Upon Request 
75 OHM, RG216/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $41.80 $38.87 $35.95 $33.44 
24" 42.60 39.6 -64 34.08 
36" 43.40 40.36 37.32 34.72 
48" 44.20 41.11 38.01 35.36 
60" 45.00 41.85 38.70 36.00 
72" 45.80 42.59 39.39 36.64 
Any Price Upon Request 


75 OHM, nei7eee COAX 
1-24 25-49 


Length 50-99 =. 100 + 
12" $40.70 $37.85 $35.00 $32.56 
24) 41.50 38.60 35.69 33.20 
36" 42.30 39.34 36.38 33.84 
48" 43.10 40.08 37.07 34.48 
60" 43.90 40.83 37.75 35.12 
FP 44.70 41.57 38.44 35.76 
Any Price Upon Request 
75 OHM, Reese COAX 

Length 25-49 100 + 
ibang see as $36.83 $34.06 $31.68 
24 40.40 37.57 34.74 32.32 
36" 41.20 38.32 35.43 32.96 
48" 42.00 39.06 -12 33.60 
60" 42.80 39.80 36.81 ~~ 34.24 
72" 43.60 40.55 37.50 34.88 
Any Price Upon Request 


as am PE-B8128 COAX 


ength 1-24 25-49 


i, $38.50 $35.81 
24" 39.00 36.27 
36" 39.50 36.74 
4g" 40.00 37.20 
60" 40.50 37.67 
72" 41.00 38.13 
Any Price Upon 


= 100 + 
$33.11 $30.80 
33.54 31.20 
33.97 31.60 
34.40 32.00 
34.83 32.40 
35.26 32.80 
Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


IRVINE, CA 92623-6759 


USA. 


“75 OHM BNC” MALE TO “75 OHM BNC” FEMALE 76 


75 OHM, Balas fu — 75 OHM, RG179B/U COAX 
Model No. Length 50-99. 100+ Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + — 
PE33437-12 12" sree? ee $29.33 $27.28 PE33443-12 12" $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
PE33437-24 24" 34.90 32.46 30.01 27.92 PE33443-24 24" 39.30 36.55 33.80 31.44 
PE33437-36 36" 35.70 33.20 30.70 28.56 PE33443-36 36” 40.10 37.29 34.49 32.08 
PE33437-48 ‘ 4g" 36.50 33.95 31.39 29.20 PE33443-48 48" 40.90 38.04 35.17 32.72 
PE33437-60 60" 37.30 34.69 32.08 29.84 PE33443-60 60" ~ 41.70 38.78 35.86 33.36 
PE33437-72 72" 38.10 35.43 32.77 30.48 PE33443-72 72" 42.50 39.53 36.55 34.00 
PE33437-XX Any Price Upon Request PE33443-XX Any Price Upon Request 

75 — bette COAX 75 OHM, Reis7NY COAX 
Model No. Length 25-49 50-99 100 + Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE33439-12 12% aa ar $33.11 $30.80 PE33445-12 “5 Et ae ae = $35.81 $33.11 $30.80 
PE33439-24 24" 39.30 36.55 33.80 31.44 PE33445-24 24" 39.30 36.55 33.80 31.44 
PE33439-36 5136" 40.10 37.29 34.49 32.08 PE33445-36 36" 40.10 37.29 34.49 32.08 
PE33439-48 48" 40.90 38.04 35.17 32.72 PE33445-48 438" 40.90 38.04 35.17 32.72 
PE33439-60 60” 41.70 38.78 35.86 33.36 PE33445-60 60” 41.70 38.78 35.86 33.36 
PE33439-72 72" 42.50 39.53 36.55 34.00 _ PE33445-72 72" 42.50 39.53 36.55 34.00 
PE33439-XX Any - Price Upon Request PE33445-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, messes COAX 75 ou, RG216/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model__No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33441-12 a2" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE33447-12 12% $38.50 $35.81 $33.11 $30.80 
PE33441-24 24" 35.54 33.05 30.56 28.43 PE33447-24 24" 39.30 36.55 33.80 31.44 
PE33441-36 36" 35.88 33.37 30.86 28.70 ‘ PE33447-36 36" 40.10 37.29 34.49 32.08 
PE33441-48 48" 36.22 33.68 31.15 28.98 PE33447-48 48" 40.90 38.04 35.17 32.72 
PE33441-60 60" 36.56 34.00 31.44 29.25 PE33447-60 60" 41.70 38.78 35.86 33.36 
PE33441-72 72" 36.90 34.32 31.73 29.52 PE33447-72 72" 42.50 39,53 36.55 34.00 
PE33441-XX . Any Price Upon Request PE33447-XX Any Price Upon Request 


75 OHM, RG6A/U COAX ‘ 75 OHM, orb blah COAX 
Model No. Length "1-24 24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE33448-12 12" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 PE33451-12 1 ded ane = $37.85 -$35.00 $32.56 
PE33448-24 24" 36.00 33.48 30.96 28.80 PE33451-24 24" 41.50 38.60 35.69 33.20 
PE33448-36 36" 36.80 34.22 31.65 29.44 PE33451-36 36" 42.30 39.34 36.38 33.84 
PE33448-48 48" 37.60 34.97 32.34 30.08 PE33451-48 48" 43.10 40.08 37.07 34.48 
PE33448-60 60" 38.40 35.71 33.02 30.72 PE33451-60 60" — 43.90 40.83 37.75 35.12 
PE33448-72 12” 39.20 36.46 33.71 31.36 PE33451-72 72" 44.70 41.57 38.44 35.76 
PE33448-XX Any Price Upon Request PE33451-XX Any Price nee Request 

75 OHM, RG11A/U COAX 75 OHM, RG187A/U COAX 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ — Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33450-12 een, $39.60 $36.83 $34.06 - $31.68 - PE33456-12 12" $40.70 $37.85 $35.00 $32.56 
PE33450-24 24" 40.40 37.57 34.74 32.32 PE33456-24 24" 41.50 38.60 35.69 33.20 
PE33450-36 36" 41.20 38.32 35.43 32.96 PE33456-36 36" 42.30 39.34 36.38 33.84 
PE33450-48 48" 42.00 39.06 36.12 33.60 PE33456-48 48" 43.10 40.08 37.07 34.48 
PE33450-60 60" 42.80 39.80 36.81 34.24 PE33456-60 60” 43.90 40.83 37.75 # 35.12 
PE33450-72 Sef a 43.60 40.55 37.50 34.88 PE33456-72 72" 44.70 41.57 38.44 35.76 
PE33450-XX Any Price Upon Request : PE33456-XX Any Price Upon Request 

75 One; be ale Conk 75 OHM, RG216/U COAX 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33452-12 12" Foe 30 ne ~ $31.22 $29.04 PE33458-12 12" $39.60 $36.83 $34.06 $31.68 
PE33452-24 24" 36.64 34.08 31.51 29.31 PE33458-24 24" 40.40 37.57 34.74 32.32 
PE33452-36 36" 36.98 34.39 31.80 29.58 ; PE33458-36 36" 41.20 38.32 35.43 32.96 
PE33452-48 48" 37.32 34.71 32.10 29.86 PE33458-48 48” 42.00 39.06 36.12 33.60 
PE33452-60 60" 37.66 35.02 32.39 30.13 PE33458-60 60" 42.80 39.80 36.81 34.24 
PE33452-72 72" 38.00 35.34 32.68 30.40 PE33458-72 72" 43.60 40.55 37.50 34.88 
PE33452-XX Any Price Upon Request PE33458-XX _ Any Price Upon Request 


; PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


ee TNC MALE TO TNC MALE 


52 OHM, RG8A/U COAX 75 OHM, el 1798/0 COAX 
Model No. Length "1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length - 25-49 50-99 =: 100+ , 
PE3418-12 12” $42.90 $39.90 $36.89 $34.32 PE3430-12 a2* Mer ; $21.48 $19.87 $18.48 = 
PE3418-24 24" 43.70 40.64 37.58 34.96 PE3430-24 24" 23.90 22.23 20.55 19.12 
PE3418-36 36" 44.50 41.39 38.27 35.60 PE3430-36 36" 24.70 22.97 21.24 19.76 
PE3418-48 48" 45.30 42.13 38.96 36.24 PE3430-48 48" 25.50 23.72. 21.93 20.40 
PE3418-60 60" 46.10 42.87 39.65 36.88 PE3430-60 60" 26.30 24.46 22.62 21.04 
PE3418-72 72" 46.90 43.62 40.33 37.52 - PE3430-72 72° 27.10 25.20 23.31 21.68 
PE3418-XX Any Price Upon Request PE3430-XX Any Price Upon Request - > 
53.5 OHM, RG5SB/U COAX, te sgninte ste 50 OHM, RG188A/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 550-99 100 + Model No. Length 1-245 25-49 50-99 100 + 
PE3504-12 12" $22.00 $20. 46 $18.92 $17.60 PE3434-12 12" $23.10 $21.48 $19.87 $18.48 
PE3504-24 24" 22.60 21.02 19.44 18.08 PE3434-24 24" 23.90. ~ 22.23 20.55 19.12 r 
PE3504-36 36" 23.20 21.58 19.95 18.56 PE3434-36 36" 24.70 22.97 21.24 19.76 
PE3504-48 48" 23.80 22.13 20.47 19.04 PE3434-48 ° 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 
PE3504-60 60" 24.40 22.69 20.98 19.52 PE3434-60 60" 26.30 24.46 22.62 21.04 
PE3504-72 72" 25.00 23.25 21.50 20.00 PE3434-72 72" 27.10 25.20 23.31 21.68 
PE3504-XX Any Price Upon Request PE3434-XX Any Price Upon Request : 
50 OHM, RG58C/U COAX - 50 OHM, RG213/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-9 100 + 
PE3394-12 12" $18.70 $17.39 $16.08 $14.96 PE3421-12 12" $42.90 $39.90 $36.89 $34.32 
PE3394-18 18" 18.87 17.55 16.23 15.10 PE3421-24 24" 43.70 40.64 37.58 34,96 
PE3394-24 24" 19.04 17.71 16.37 15.23 PE3421-36 36" 44.50 41.39 38.27 35.60 
PE3394-30 30” 19.21 17.87 16.52 15.37 PE3421-48 438” 45.30 42.13 38.96 36.24 
PE3394-36 36" 19.38 18.02 16.67 15.50 PE3421-60 60" 46.10 ‘ 42.87 39.65 36.88 ~— 
PE3394-48 48" 19.72 18.34 16.96 15.78 PE3421-72 72" 46.90 43.62 40.33 37.52 
PE3394-60 60" 20.06 18.66 17.25 16.05 PE3421-XX Any Price Upon Request 
PE3394-72 72" 20.40 18.97 17.54 16.32 
PE3394-XX Any- Price Upon Request 
75 OHM, RG59B/U COAX 50 OHM, REZ 14/8 COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3402-12 a2° $18.70 $17.39 $16.08 $14.96 PE3435-12 12" $42.90 $39.90 $36.89 $34.32 
PE3402-18 18" 18.87 17.55 16.23 15.10 PE3435-24 - 24" 45.90 42.69 39.47 36.72 
PE3402-24 24" - = 19.04 17.71 16.37 15.23 PE3435-36 36" 48.90 45.48 42.05 39.12 
PE3402-30 30" 19.21 17.87 16.52 15.37 PE3435-48 4g" 51.90 48.27 44.63 41.52 
PE3402-36 36" 19.38 18.02 16.67 15.50 PE3435-60 60" 54.90 51.06 47.21 43.92 
PE3402-48 438” 19.72 18.34 16.96 15.78 PE3435-72 1S ap 57.90 53.85 49.79 46.32 
PE3402-60 60" 20.06 18.66 17.25 16.05 PE3435-XX Any Price Upon Request 
PE3402-72 72" 20.40 18.97 17.54 16.32 
PE3402-XX Any Price Upon Request 
93 OHM, Lrniae se COAX E 50 OHM, , Raz2 8/8 COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 50-99 ~~ 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3408-12 12" ie . Gre $17.97 $16.72 PE3414-12 a2* $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 = 
PE3408-24 24" 21.24 19.75 18.27 16.99 PE3414-24 24" 23.10 21.48 19.87 18.48 
PE3408-36 36" 21.58 20.07 18.56 17.26 PE3414-36 36" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3408-48 48" 21.92 20.39 18.85 17.54 PE3414-48 im, sy 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3408-60 60" 22.26 20.70 19.14 17.81 PE3414-60 60" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3408-72 dae 22.60 21.02 19.44 18.08 PE3414-72 tt Ae 27.50 25.58 23.65 22.00° 
PE3408-XX Any Price Upon Request PE3414-XX Any Price Upon Request “ 
50 OHM, paces fe SOAK, teas a 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 -49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 100 + 
PE3544-12 iz” $22.00 oa. 46 oa $17.60 PE3747-12 12" $23.10 $21.48 $19.87 $18.48 
PE3544-24 24" 24.20 22.51 20.81 19.36 PE3747-24 24" 23.90 22.23 20.55 19.12 
PE3544-36 36" 26.40 24.55 22.70 21.12 PE3747-36 36" 24.70 22.97 21.24 19.76 
PE3544-48 48" 28.60 26.60 24.60 22.88 PE3747-48 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 
PE3544-60 60" 30.80 28.64 26.49 24.64 PE3747-60 60" 26.30 24.46 - 22.62 21.04 
PE3544-72 72" 33.00 30.69 28.38 26.40 PE3747-72 72" 27.10 25.20 23.31 21.68 
PE3544-XX Any Price Upon Request = PE3747-XX Any Price Upon Request t 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, a bgt SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Leoath 1-24 50-99 100 + . 
PE3425-12 22° $18.70 $17.39 $16.08 $14.96 PE3608-12 $22.00 i. $18.92 $17.60 
PE3425-24 24" 18.92 17.60 16.27 15.14 PE3608-24 ba 24.20 22.51 20.81 19.36 : 
PE3425-36 36" 19.14 17.80 16.46 15.31 PE3608-36 36" 26.40 24.55 22.70 21.12 ~ = 
PE3425-48 48" 19.36 18.00 16.65 15.49 PE3608-48 48" 28.60 26.60 24.60 22.88 ac 
PE3425-60 60" 19.58 18.21 16.84 15.66 PE3608-60 60" 30.80 28.64 26.49 24.64 ao 
PE3425-72 72" 19.80 18.41 17.03 15.84 PE3608-72 je? 33.00 30.69 28.38 26.40 } 
PE3425-XX Any Price Upon Request PE3608-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1926 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PAST ERNACK.COM 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
TNC MALE TO TNC MALE 


50 OHM, RG402/U (.141” rE COPPER) 


Model No. Length 1-24 50-99 
PE3074-6 6" $36.30 aH = $31.22 
PE3074-12 12" 37.80 35.15 32.51 
PE3074-18 18" 39.30 36.55 33.80 
PE3074-24 24" 40.80 37.94 35.09 
PE3074-36 36" 43.80 40.73 37.67 
PE3074-48 48" 46.80 43.52 40.25 
PE3074-60 60" 49.80 46.31 42.83 
- PE3074-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED Apepeera 


50 OHM, RG405/U Arte a Sr edad ie 


100 + Model No. 
$29.04 PE33391-6 
30.24 PE33391-12 
31.44 PE33391-18 
32.64 PE33391-24 
35.04 PE33391-36 
37.44 PE33391-48 
39.84 PE33391-60 
PE33391-XX 


Length 


ca Cet 7 
36.18 33.45 
37.57 34.74 
38.97 36.03 
41.76 38.61 
44.55 41.19 
47.34 43.77 


Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR405AL (.085” TINNED ALUMINUM) 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34279-6 6" $40.70 $37.85 $35.00 Soar PE34284-6 6" $41.80 $38.87 $35.95 $33.44 
PE34279-12 12" 42. 39.25 36.2' 33.76 PE34284-12 12" 43.30 40.27 37.24 34.64 
PE34279-18 18" 43.70 40.64 37.58 34.96 PE34284-18 18" 44.80 41.66 38.53 35.84 
PE34279-24 24" 45.20 42.04 38.87 36.16 PE34284-24 24" 46.30 43.06 39.82 37.04 
PE34279-36 36" 48.20 44.83 41.45 38.56 PE34284-36 36" 49.30 45.85 42.40 39.44 
PE34279-48 48” 51.20 47.62 44.03 40.96 PE34284-48 48" 52.30 48.64 44.98 41.84 
PE34279-60 60" 54.20 50.41 46.61 43.36 PE34284-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 
PE34279-XX Any Price Upon Request PE34284-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SUse2Pt (. yds BE SUAP ABLE) 50 OHM, PE-SRAOSF. (. hell Lia tgedegiess 

Medel No. ength 1-24 100 + Model No. Length 1-24 106 + 
PE3466-6 6" $40.70 ae sage $32.56 PE3684-6 6" $41.80 ae Ag $33.44 
PE3466-12 320 42.20 39.25 36.29 33.76 PE3684-12 i2e 43.30 40.27 37.24 34.64 
PE3466-18 18” 43.70 40.64 37.58 34.96 PE3684-18 18" 44.80 41.66 38.53 35.84 
PE3466-24 24" 45.20 42.04 38.87 36.16 PE3684-24 > 24" ~ 46.30 43.06 39.82 37.04 
PE3466-36 36" 48.20 44.83 41.45 38.56 PE3684-36 36” 49.30 45.85 42.40 39.44 
PE3466-48 48" 51.20 47.62 44.03 40.96 PE3684-48 48” 52.30 48.64 44.98 41.84 
PE3466-60 60" 54.20 50.41 46.61 43.36 PE3684-60 60" 55.30 51.43 47.56 44.24 
PE3466-XX Any Price Upon Request PE3684-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, PE-94(58 oar eps worries 50 OHM, Roses ( 200° eon COPPER) 
Model No. Length ~. 1-24 50-99 100 + Model No. ~ Length 50-99 100 + 
PE34273-6 6" al 00 ew $37.84 $35.20 PE34271-6 6" Gon erat 7 $47.30 $44.00 
PE34273-12 12" 45.50 42.32 39.13 36.40 PE34271-12 12" 58.00 53.94 49.88 46.40 
PE34273-18 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 PE34271-18 18" 61.00 56.73 52.46 48.80 
PE34273-24 24" 48.50 45.11 41.71 38.80 PE34271-24 24" 64.00 59.52 55.04 51.20 
PE34273-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 PE34271-36 36" 70.00 65.10 60.20 56.00 
PE34273-48 43" 54.50 50.69 46.87 43.60 PE34271-48 48" 76.00 70.68 65.36 60.80 
PE34273-60 60" 57.50 53.48 49.45 46.00 PE34271-60 60" 82.00 76.26 70.52 65.60 
PE34273-XX Any Price Upon Request PE34271-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SRO47AL (.047” TINNED emt 


Model _No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model No. 
PE34277-6 6" $49.50 50 $46.04 $42.57 $39.60 PE34275-6 

PE34277-12 12” §1. 47 43 43. 40. PE34275-12 
PE34277-18 18" 52.50 48.83 45.15 42.00 PE34275-18 
PE34277-24 24” 54.00 50:22 46.44 43.20 PE34275-24 
PE34277-36 36" 57.00 53.01 49.02 45.60 PE34275-36 
PE34277-48 48" 60.00 55.80 51.60 48.00 PE34275-48 
PE34277-60 60" 63.00 58.59 54.18 50.40 PE34275-60 
PE34277-XX Any Price Upon Request PE34275-XX 


50 OHM, PE- eee to (- par. LAE Smabecgial 


Model No. "Length 1-24 8-25-49 Medel No. 
PE34280-6 6" $49.50 $46.04 rege a PE34282-6 

PE34280-12 2 51.00 47.43 43.86 40.80 PE34282-12 
PE34280-18 18" 52.50 48,83 45.15 42.00 PE34282-18 
PE34280-24 24" 54.00 50.22 46.44 43.26 PE34282-24 
PE34280-36 36" 57.00 53.01 49.02 45.60 PE34282-36 
PE34280-48 48" 60.00 55.80 51.60 48.00 _ PE34282-48 
PE34280-60 60" 63.00 58.59 54.18 50.40 * PE34282-60 
PE34280-XX Any Price Upon Request PE34282-XX 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


Length 


Length 
6" 
12" 
18" 
24" 
36" 
48" 
60" 
Any 


IRVINE, CA 92623-6759 


1-24 


1-24 
$60.50 
63.50 
66.50 
69.50 
75.50 
81.56 
87.50 


50-99 
oer, % S208 
59.06 54.61 
61.85 57.19 
64.64 59.77 
70.22 64.93 
75.80 70.09 
81.38 75.25 


Price Upon Request 


ee ¢ "acs a 
59.06 54.61 
61.85 57.19 
64.64 59.77 
70.22 64.93 
75.80 70.09 
81.38 75.25 


Price Upon Request : 


USA. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


50 OHM, PE-SR401AL AS 250” ee ALUMINUM) 


100 + 


50 OHM, PE-SR401FL ona = sini vate OO 


79 


BNC MALE TO 


ALLIGATOR CLIPS 


CABLE LENGTH IS LENGTH STATED PLUS APPROXIMATELY 


6” OF BLACK & RED TEST LEAD 


53.5 OHM, ricdein bir SOAK, BOBBLE SIMELBED 


Model_No. 
PE34536-12 
PE34536-24 
PE34536-36 
PE34536-48 
PE34536-60 
PE34536-72 
PE34536-XX 


Model No. 
PE3501-12 
PE3501-24 
PE3501-36 
PE3501-48 
PE3501-60 
PE3501-72 
PE3501-XX 


Mode] No. 
PE3954-12 
PE3954-24 
PE3954-36 
PE3954-48 
PE3954-60 
PE3954-72 
PE3954-XX 


Model No. 
PE34532-12 
PE34532-24 
PE34532-36 
PE34532-48 
PE34532-60 
PE34532-72 
PE34532-XX 


Length 


50 OHM, RESSC/¥ COAX 
25-49 


ra 7 Rar 
16.93 15.6 
17.48 16.17 
18.04 16.68 
18.60 17.20 
19.16 17.72 


Price Upon Request 


Length 1-24 50-99 
12" $16.50 es $15.35 $14.19 
24" 16.84 15.66 14.48 
36" 17.18 15.98 14.77 
48" 17.52 16.29 15.07 
60" 17.86 16.61 15.36 
va" 18.20 16.93 15.65 
Any Price Upon Request 


75 OHM, beri COAX 


Length 


25-49 50-99 
$17.39 $16.08 
17.71 16.37 
18.02 16.67 
18.34 16.96 
18.66 17.25 
18.97 17.54 


Price Upon Request 


93 OHM, RG62A/U COAX 


Length 
a2" 


1-24 


25-49 30-99 
$17.39 $16.08 
17.71 16.37 
18.02 16.67 
18.34 16.96 
18.66 17.25 
18.97 17.54 


Price Upon Request 


100 + 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE reg 


Model No. Length 1-24 25-49 100 + 
PE3571-12 12" $16.50 $15.35 fra $13.20 
PE3571-24 24" 18.70 17.39 16.08 14.96 
PE3571-36 36" 20.90 19.44 17.97 16.72 
PE3571-48 438” 23.10 21.48 19.87 18.48 
PE3571-60 60" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE3571-72 72" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3571-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG223/U COAX, Dewete SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-4 50-99 100 + 
PE3346-12 Fd $16.50 jae $14.19 $13.20 
PE3346-24 24" 17.60 16.37 15.14 14.08 
PE3346-36 36" 18.70 17.39 16.08 14.96 
PE3346-48 438" 19.80 18.41 17.03. 15.84 
PE3346-60 60" 20.90 19.44 17.97 16.72 
PE3346-72 i 22.00 20.46 18.92 17.60 
PE3346-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG400/U COAX, peusie SHIELDED 

Model No. ‘Length 1-24 50-99 =: 100 + 
PE34534-12 12" $16.50 an - $14.19 $13.20 
PE34534-24 24" 18.70 17.39 16.08 14.96 
PE34534-36 36" 20.90 19.44 17.97 16.72 
PE34534-48 48" 23.10 21.48 19.87 18.48 
PE34534-60 60" 25.30 23.53 21.76 20.24 
PE34534-72 v2 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE34534-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


LC MALE TO LC MALE 


50 OHM, ic 1a2BU cOnk 
1-2 25-49 


Model__No. Length 1-24 Me 100 + 
PE33541-60 60" $220.00 $204.60 Ee $176.00 
PE33541-72 ts 222.20 206.65 191.09. 177.76 
PE33541-84 84" 224.40 208.69 192.98 179,52 
PE33541-96 96" 226.60 210.74 194.88 181.28 
PE33541-108 108" 228.80 212.78 196.77 183.04 
PE33541-120 120" 231.00 214.83 198.66 184.80 
PE33541~-XXX Any Price Upon Request 
50 OHM, REZI4U COAX, woeste SHIELDED 

Model__No. Length 1-24 25-49 + 
PE33491-60 60" $240.00 Noa $206.40 $192.00 
PE33491-72 72" 243.00 225.99 208.98 194.40 
PE33491-84 84" 246.00 228.78 211.56 196.80 
PE33491-96 96" 249.00 231.57 214.14 199.20 
PE33491-108 108" 252.00 234.36 216.72 201.60 
PE33491-120 120" 255.00 237.15 219.30 204.00 
PE33491-XXX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG2ZI7/0 COAX 
Model __No. Length -24 -49 50-99 100 + 
PE33537-60 60" $220.00 Gente $189.20 $176.00 
PE33537-72 72" 222. 206. 190.9 177.60 
PE33537-84 84" 224.00 208.32 192.64 179.20 
PE33537-96 96" 226.00 210.18 194.36 180.80 
PE33537-108 108” 228.00 212.04 196.08 182.40 
PE33537-120 120" 230.00 213.90 197.80 184.00 
PE33537-XXX Any Price Upon Request 

* 

50 OHM; RG218/U COAX : 
Model No. Length 1-24 25-4) 50-99 100 + 
PE3960-60 60" $250.00 $232.50 $215.00 $200.00 
PE3960-72 en 255.00 237.15 219.30 204.00 
PE3960-84 ga" 260.00 241.80 223.60 208.00 
PE3960-96 96” 265.00 246.45 227.90 212.00 
PE3960-108 108" 270.00 251.10 232.20 216.00 
PE3960-120 120" 275.00 255.75 236.50 220.00 
PE3960-XXX Any Price Upon Request 

50 OHM, n6219/0 COAX 
Model ___No. Length 1-24 25-49 §0-99 100 + 
PE34023-60 60" tion ee $306.90 $283.80 $264.00 
PE34023-72 72 350.00 325.50 301. 280.00 
PE34023-84 84" 370.00 344.10 318.20 296.00 
PE34023-96 96" 390.00 362.70 335.40 312.00 
PE34023-108 108" 410.00 381.30 352.60 328.00 
ee 120" 430.00 399.90 9.80 344.00 
PE34023-) Any Price Upon Request 

50 OHM, RG225/U COAX, DOUBLE SHIELDED 

Model __No. "Length 1-24 25-49 50-99 + 
PE34538-60 60" $250.00 $232.50 $215.00 $200.00 
PE34538-72 72" 270.00 251.10 232.20 216.00 
PE34538-84 84" 290.00 269.70 249.40 232.00 
PE34538-96 96” 310.00 288.30 266.60 248.00 
PE34538-108 108" 330.00 306.90 283.80 264.00 
PE34538-120 120" 350.00 325.50 301.00 280.00 
PE34538-XXX Any Price Upon Request 

50 OHM, ‘RGSS3/8 | COAX 
Model__No. Length 1-24 -49 50-99 100 + 
PE33539-60 60" ean ae 50 $215.00 $200.00 
PE33539-72 72 257.00 239.01 221. 205.60 
PE33539-84 e. 264.00 245.52 227.04 211.20 
PE33539-96 96" 271.00 252.03 233.06 216.80 
PE33539-108 108" 278.00 258.54 239.08 222.40 
PE33539-120 120" 285.00 265.05 245.10 228.00 
PE33539-XXX Any Price Upon Request 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


= 


po, Fe 


Pd 
é 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7454 


LENGTH FOR ALL CABLES ON THIS PAGE iS DETERMINED AS FOLLOWS: 
LENGTH STATED PLUS APPROXIMATELY 6” OF RED & BLACK TEST LEAD 


BNC MALE TO MINIATURE 
ALLIGATOR CLIPS 


50 OHM, Bessey pe 


Model_No. = Length 1-24 50-99 100 + 
PE33546-12 a2” $20.40 ~ ce “A . $17.54 $16.32 
PE33546-24 24" 20.74 19.29 - 17.84 16.59 
PE33546-36 36" 21.08 19.60 18.13 16.86 
PE33546-48 48" 21.42 19.92 18.42 17.14 
PE33546-60 60" 21.76 20.24 18.71 17.41 
PE33546-72 (fre 22.10 20.55 19.01. -17.68 
PE33546-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RG59B/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33548-12' a2. $21.60 $20.09 $18.58 $17.28 
PE33548-24 24" 21.94 20.40 18.87 17.55 
PE33548-36 36" 22.28 20.72 19.16 17.82 
PE33548-48 48" 22.62 21.04 19.45 18.10 
PE33548-60 60" 22.96 21.35 19.75 18.37 
PE33548-72 72" ~~ 23.30 21.67 20.04 18.64 
PE33548-XX Any Price Upon Request 


BNC MALE TO 
STACKING TIP PLUGS 


50 OHM, RGS8C/U COAX 
Model No. = Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE33009-12 ie $20.40 $18.97 $17.54 $16.32 
PE33009-24 24" 20.74 19.29 17.84 16.59 
PE33009-36 36" 21.08 19.60 18.13 16.86 
PE33009-48 48" 21.42 19.92 18.42 17.14 
PE33009-60 60" 21.76 20.24 18.71 17.41 
PE33009-72 72" 22.10 20.55 19.01 17.68 
PE33009-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RG59B/U COAX 
Model _No. = Length 1-24 = 25-49 50-9 100 + 
PE33550-12 12" $21.60 $20.09 $18.58 $17.28 
PE33550-24 24" 21.94 20.40 18.87 17.55 
PE33550-36 36" 22.28 20.72 19.16 17.82 
PE33550-48 48" 22.62 21.04 19.45 18.10 
PE33550-60 ~ 60" 22.96 21.35 19.75 18.37 
PE33550-72 “a 23.30 21.67 20.04 18.64 
PE33550-XX Price Upon Request 


BNC MALE TO STANDARD 


STACKING BANANA PLUGS 


50 OHM, RSSSC/D | COAX 


Model_No. = Length 1-24 8=625-49 = 550-99 100 + 
PE33552-12 12" $20.40 aa $17.54 $16.32 
PE33552-24 24" 20.74 19.29 17.84 16.59 
PE33552-36 36” 21.08 19.60 18.13 16.86 
PE33552-48 438" 21.42 19.92 18.42 17.14 
PE33552-60 60" 21.76 20.24 18.71 17.41 
PE33552-72 72" 22.10 20.55 19.01 17.68 
PE33552-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RG59B/U COAX 

Model _No. Length 1-24 =—25-49 50-99. - 100 + 
PE33554-12 12” $21.60 $20.09 $18.58 $17.28 
PE33554-24 24" 21.94 20.40 18.87 17.55 
PE33554-36 36" 22.28 20.72 19.16 17.82 
PE33554-48 48” 22.62 _ 21.04 19.45 18.10 
PE33554-60 60" 22.96 21.35 19.75 18.37 
PE33554-72 72" 23.30 21.67 20.04 18.64 - 
PE33554-XX Any } Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


BNC MALE TO MINIATURE 
© go FACKING BANANA PLUGS 


50 OHM, RG58C/U COAX 
Model No. = Length 1-24 25-49) 50-99 100 + 
PE33557-12 12" $20.40 - $18.97 $17.54 $16.32 
PE33557-24 24" 20.74 19.29 17.84 16.59 
PE33557-36 36" 21.08 19.60 18.13 16.86 
PE33557-48 48” 21.42 19.92 18.42 17.14 
PE33557-60 60" 21.76 20.24 18.71 17.41 
PE33557-72 72" 22.10 20.55 19.01 17.68 
PE33557-XX Any Price Upon Request 
~ 75 OHM, RG59B/U COAX 
Model_No. — Length 1-24 25-49 550-99 100+ 
PE33559-12 12” $21.60 $20.09 $18.58 $17.28 
PE33559-24 24" 21.94 20.40 18.87 17.55 
PE33559-36 36" 22.28 20.72 19.16 17.82 
PE33559-48 48" 22.62 21.04 19.45 18.10 
PE33559-60 60" 22.96 21.35 19.75 18.37 
PE33559-72 72" 23.30 21.67 20.04 18.64 
PE33559-XX Any Price Upon Request 


BNC MALE Me SAFETY HOOKS 


50 OHM, RG58C/U COAX 


Modei_No. = Lenath 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE33561-12 12" $20.40 $18.97 $17.54 $16.32 
PE33561-24 24" 20.74 19.29 17.84 16.59 
PE33561-36 36” 21.08 19.60 18.13 16.86 
PE33561-48 48" 21.42 19.92 18.42 17.14 
PE33561-60 60” 21.76 20.24 18.71 17.41 
PE33561-72 72" 22.10 20.55 19.01 17.68 
PE33561-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RGS9B/U COAX 

Model _No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE33563-12 12° $21.60 $20.09 $18.58 $17.28 
PE33563-24 24" 21.94 20.40 18.87 17.55 
PE33563-36 36" 22.28 20.72 19.16 17.82 
PE33563-48 48" 22.62 21.04 19.45 18.10 
PE33563-60 60" 22.96 21.35 19.75 18.37 
PE33563-72 a 23.30 21.67 20.04 18.64 
PE33563-XX Price Upon Request 


BNC MALE T0 
UNTERMINATED WIRES 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Model] _No. = Length 1-24 «625-49 50-99 100 + 
PE33565-12 12" $19.20 $17.86 $16.51 $15.36 
PE33565-24 24°" 19.54 18.17 16.80 15.63 
PE33565-36 36" 19.88 18.49 17.10 15.90 
PE33565-48 48" 20.22 18.80 17.39 16.18 
PE33565-60 60" 20.56 19.12 17.68 16.45 
PE33565-72 1 Ex 20.90 19.44 17.97 16.72 
PE33565-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RG59B/U COAX 

Model_No. = Length 1-24 =. 25-49 50-99 100 + 
PE33567-12 32” $20.40 $18.97 $17.54 $16.32 
PE33567-24 24" 20.74 19.29 17.84 16.59 
PE33567-36 36" 21.08 19.60 18.13 16.86 
PE33567-48 48" 21.42 19.92 18,42 17.14 
PE33567-60 60" 21.76 20.24 18.71 17.41 
PE33567-72 72" 22.10 20.55 19,01 17.68 
PE33567-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


81 SMC PLUG TO SMC PLUG 
————EEEEoEoEoEo 


50 OHM, RGS8C/U COAX 50 OHM, RG196A/U COAX = 


Model _No. = Length 1-24 = 25-49 550-99 100 +. Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100+ 4 
PE33641-12 12" $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 PE3596-12 aZn $23.10 $21.48 $19.87 $18.48 f 
PE33641-24 24" 28.94 26.91 24.89 23.15 PE3596-24 24" 23.90 22.23 20.55 19.12 s 
PE33641-36 36" 29.28 27.23 25.18 23.42 PE3596-36 36" 24.70 22.97 21.24 19.76 
PE33641-48 48" 29.62 27.55 25.47 23.70 PE3596-48 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 
PE33641-60 60" 29.96 27.86 25.77 23.97 PE3596-60 60" 26.30 24.46 22.62 21.04 
PE33641-72 72" 30.30 28.18 26.06 24.24 PE3596-72 72" 27.10 25.20 23.31 21.68 * 
PE33641-XX Any Price Upon Request PE3596-XX Any Price Upon Request a 
50 OHM, RG142B/U COAX, cove repeat 50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED ic? 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 00 + Model _ No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + ; 
PE3490-12 12" $28.60 $26.60 $24.60 orn PE33647-12 i2* $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 
PE3490-24 24" 30.80 28.64 26.49 24.64 PE33647-24 24" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3490-36 36" 33.00 30.69 28.38 26.40 PE33647-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3490-48 48" 35.20 32.74 30.27 28.16 PE33647-48 48" 31.90 29.67 27.43 25.52 
PE3490-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 .  PE33647-60 60" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE3490-72 72" 39.60 36.83 34.06 31.68 PE33647-72 72" 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE3490-XX Any Price Upon Request PE33647-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX ; 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-9 100 + 
PE3883-12 12% $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 PE3808-12 127 $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 a: 
PE3883-24 24" 22.22 20.66 19.11 17.78 PE3808-24 24" 22.80 21.20 19.61 18.24 ie 
PE3883-36 36" 22.44 20.87 19.30 17.95 PE3808-36 36" 23.60 21.95 20.30 18.88 
PE3883-48 48" 22.66 21.07 19.49 18.13 PE3808-48 48" 24.40 22.69 20.98 19.52 a= 
PE3883-60 60" 22.88 21.28 19.68 18.30 PE3808-60 60" 25.20 23.44 21.67 20.16 = 
PE3883-72 72" 23.10 21.48 19.87 18.48 PE3808-72 72" 26.00 24.18 22.36 20.80 3 
PE3883-XX Any Price Upon Request PE3808-XX Any Price Upon Request 
50 OnM, RG1 7888 COAX 50 OHM, ROS16-BS COAX, bowste SHIELDED Fi 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ : 
PE3902-12 bday $23.10 $21.48 $19.87 $18.48 PE34721-12 a5 $24.20 ee $20.81 $19.36 
PE3902-24 24" 23.90 22.23 20.55 19.12 PE34721-24 24" 26.20 24.37 22.53 20.96 
PE3902-36 36" 24.70 22.97 21.24 19.76 PE34721-36 36" 28.20 26.23 24.25 22.56 
PE3902-48 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 PE34721-48 48" 30.20 28.09 25.97 24.16 
PE3902-60 60" 26.30 24.46 22.62 21.04 PE34721-60 60" 32.20 29.95 27.69 25.76 ge 
PE3902-72 72" 27.10 25.20 23.31 21.68 PE34721-72 72" 34.20 31.81 29.41 27.36 < 
PE3902-XX Any Price Upon Request PE34721-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUSLE OmEL EER 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 -49 }-99 100 + 
PE3595-12 12" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 PE34494-12 12" wats er eeu $22.88 
PE3595-24 24" 22.80 21.20 19.61 18.24 PE34494-24 24" 30.80 28.64 26.49 24.64 4 
PE3595-36 36" 23.60 21.95 20.30 18.88 PE34494-36 36" 33.00 30.69 28.38 26.40 , 
PE3595-48 48" 24.40 22.69 20.98 19.52 PE34494-48 48" 35.20 32.74 30.27 28.16 pa 
PE3595-60 60" 25.20 23.44 21.67 20.16 PE34494-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 ¢ 
PE3595-72 72" 26.00 24.18 22.36 20.80 PE34494-72 72" 39.60 36.83 34.06 31.68 
PE3595-XX Any Price Upon Request PE34494-XX Any Price Upon Request ‘ 
50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 oa 
Model _No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + ; (SIMILAR TO BELDEN $238) : 
PE33154-12 12" $24.20 $22.51 $20.81 $19.36 Model No. Length 1-24 25-4) 50-99 100 + 4 
PE33154-24 24" 26.20 24.37 = 22.53 20.96 PE34501-12 12" $25.30 sass $21.76 $20.24 a 
PE33154-36 36" 28.20 26.23 24.25 22.56 PE34501-24 24" 27.30 25.39 23.48 21.84 et 
PE33154-48 48" 30.20 28.09 25.97 24.16 PE34501-36 36" 29.30 27.25 25.20 23.44 
PE33154-60 60" 32.20 29.95 27.69 25.76 PE34501-48 4g" 31.30 29.11 26.92 25.04 a 
PE33154-72 72" 34.20 31.81 29.41 27.36 PE34501-60 60" 33.30 30.97 28.64 26.64 
PE33154-XX Any Price Upon Request PE34501-72 72" 35.30 32.83 30.36 = 28.24 
PE34501-XX Any Price Upon Request 


WARNING!!! ALL CONNECTORS ON THIS PAGE ARE “50 OHM SMC” CONNECTORS AND DO NOT MATE WITH “75 OHM SMC TYPE” CONNECTORS!!! z 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451. E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNAC 


SMC PLUG TO SMC PLUG RIGHT ANGLE 


50 OHM, peer = 


Model_No. = Length 1-24 25-49 550-99 100 + 
PE33658-12 12" ae 80 $28. 64 $26.49 $24.64 
PE33658-24 24" 31.14 28.96 26.78 24.91 
PE33658-36 36" 31.48 29.28 27.07 25.18 
-PE33658-48 48" 31.82 29.59 27.37 25.46 
PE33658-60 60" 32.16 29.91 27.66 25.73 
PE33658-72 72" 32.50 30.23 27.95 26.00 
PE33658-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RE142B/U SOAK, yr ee! An pee 


Mode}_No. = Length 1:24 25-49 50-99 100 + 
PE33660-12 . 12" $34.10 . $31.71 $29.33 $27.28 
PE33660-24 24" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE33660-36 _ 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE33660-48 48" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE33660-60 60" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE33660-72 12” 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE33666-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 
Model _No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
-PE33556-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE33556-24 24" 29.92 27.83 25.73 23.94 
PE33556-36 36" 30.14 28.03 25.92 24.11 
PE33556-48 48" 30.36 28.23 26,11 24.29 
PE33556-60 60" 30.58 28.44 26.30 24.46 
PE33556-72 - 72" 30.86 28.64 26.49 24.64 
PE33556-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG178B/U COAX 

Model_No. = Length 1-24 25-49 550-99 100 + 
PE34492-12 a25 $28.60. $26.60 $24.60 $22.88 
PE34492-24 24" 29.40 27.34 25.28 23.52 
PE34492-36 36" 30.20 28.09 25.97 24.16 
PE34492-48 43" 31.00 28.83 26.66 24.80 
PE34492-60 60" 31.80 29.57 27.35 25.44 
PE34492-72 72" 32.60 30.32 28.04 26.08 
PE34492-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3600-12 12" $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 
PE3600-24 24" 28.30 26.32 24.34 22,64 
PE3600-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 
PE3600-48 48" 29.90 27.81 25.71 23.92 
PE3600-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 
PE3600-72 Oe 31.50 29.30 27.09 25.20 
PE3600-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188-DS COAX, ROaRtE aoe 


Model _No. Length 1-24 25-49 100 + 
PE34499-12 12" $29.70 $27.62 Sir ~ $23.76 
PE34499-24 24" 31.70 29.48 627.26 25.36. 
PE34499-36 - 36" 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE34499-48 48" 35.70 33.20 30.70 28.56 
PE34499-60 60” 37.70 35.06 32.42 30.16 
PE34499-72 72" 39.70 36.92 34.14 31.76 
PE34499-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG196A/U COAX 

Model No. Length 1-24 =. 25-49 50-99 100 + 
PE3601-12 12" $28.60 $26.60 $24.60 $22.88 
PE3601-24 24" 29.40 27.34 25.28 23.52 
PE3601-36 36" 30.20 28.09 25.97 24.16 
PE3601-48 48" 31.00 28.83 26.66 24.80 
PE3601-60 60” 31.80 29.57 27.35 25.44 
PE3601-72 727 32.60 30.32 28.04 26.08 
PE3601-XX Any Price Upon Request 


50 OHM,  RE223/¥ COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE33664-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE33664-24 24" 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE33664-36 36" 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE33664-48 48" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE33664-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE33664-72 72” 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE33664-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 


PE33363-12 12" $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 
PE33363-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 
PE33363-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 
PE33363-48 48" 29.90 27.81 25.71 23.92 
PE33363-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 
PE33363-72 72" 31.50 29.30 27.09 25.20 
PE33363-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99 100 + 


PE34518-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE34518-24 24" 31.70 29.48 27.26 25.36 
PE34518-36 36" 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE34518-48 48” 35.70 33.20 30.70 28.56 
PE34518-60 60" 37.70 35.06 32.42 30.16 
PE34518-72 72" 39.70 36.92 34.14 31.76 
PE34518-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, Honea cone one emer ore 


Mode} _No. 1-24 50-99 100 + 
PE34496-12 ere $34.10 ies a $29. 33 $27.28 
PE34496-24 24" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE34496-36 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE34496-48 48" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE34496-60 60" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE34496-72 722 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE34496-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 


(suas TO peLOeN beh 

Model No. ength 1-2 50-99 100 + 
PE34502-12 12” $30. sf eat ‘a $26.49 $24.64 
PE34502-24 24" 32.80 30.50 28.21 26.24 
PE34502-36 36" 34.80. 32.36 29.93 27.84 
PE34502-48 48" 36.80 34.22 31.65 29.44 
PE34502-60 60" 38.80 36.08 33.37 31.04 
PE34502-72 Lids 40.80 37.94 35.09 32.64 
PE34502-XX Any Price Upon Request 
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Model No. 
PE33643-12 
PE33643-24 
PE33643-36 
PE33643-48 
PE33643-60 
PE33643-72 
PE33643-XX 


50 OHM, RG142B/U COAX, OU Re SHIELDED 


Model _No. Length 1-24 25-49 550-99 100 + Model _No. ‘Length 2:24 25-49 
PE33645-12 12" $34.10 Sint 71 «$29.33» $27.28 PE33649-12 12" $33.00 $30.69 - tats an 
PE33645-24 24" 36.30 33.76 31.22 29.04 PE33649-24 24" 34.10 31.71 29.33 27.2 
PE33645-36 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 PE33649-36 36" 35.20 32.74 30.27 28.1 
PE33645-48 48” 40.70 37.85 35.00 32.56 PE33649-48 438" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE33645-60 60" 42.90 39.90 36.89 34.32 PE33649-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE33645-72 72" 45.10 41.94 38.79 36.08 PE33649-72 Tf 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE33645-XX Any Price Upon Request PE33649-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG174A/U Cony 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1:24 89-25-49 50-99 100 + 
PE3918-12 12" $29.70 $27.62 seek 54 = $23.76 PE3919-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE3918-24 24" 29.92 27.83 25.73 23.94 PE3919-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE3918-36 36" 30.14 28.03 25.92 24.11 PE3919-36 36” 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE3918-48 48" 30.36 28.23 26.11 24.29 PE3919-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE3918-60 60" 30.58 28.44 26.30 24.46 PE3919-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 
PE3918-72 72" 30.80 28.64 26.49 24.64 PE3919-72 7en 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE3918-XX Any Price Upon Request PE3919-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG178B/U COAX : 50 OHM, RG316-DS COAX, BOUSLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 =—25-49 550-99 100 + Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 * 
PE3765-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 PE34462-12 12" $31.90 an 67 $27.43. $25.52 
PE3765-24 24" 31.60 29.39 27.18 25.28 PE34462-24 24" 33.90 31.53 29.15 27.12 
PE3765-36 36" 32.40 30.13 27.86 25.92 PE34462-36 36” 35.90 33.39 30.87 28.72 
PE3765-48 48" 33.20 30.88 28.55 26.65 PE34462-48 48" 37.90 35.25 32.59 30. 
PE3765-60 60" 34.00 31.62 29.24 27.20 PE34462-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 
PE3765-72 72" 34.80 32.36 29.93 27.84 PE34462-72 72" 41.90 38.97 36.03 33.52 
PE3765-XX Any Price Upon Request PE34462-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 ° 100+ ‘Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE3597-12 12” $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE34459-12 12" $34.10 $31.71 $29.33 $27.28 
PE3597-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 PE34459-24 24" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE3597-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 PE34459-36 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE3597-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 PE34459-48 48" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE3597-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 PE34459-60 60" 42.90 ‘39.90 36.89 34.32 
PE3597-72 72" 33.70 31.34 28.98 26.96 PE34459-72 72" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE3597-XX Any Price Upon Request PE34459-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 
Model No. Length 1:24 25-49 += 50-99 100 + (SIMILAR TO BELDEN 9239) 
PE34464-12 12" $31.90 $29.67 $27.43. $25.52 Model_No. ength 1-24 = 25-49 50-99 
PE34464-24 24" 33.90 31.53 29.15 27.12 PE34466-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE34464-36 36" 35.90 33.39 30.87 28.72 PE34466-24 24" 35.00 32.55 30.10 28.00 
PE34464-48 48" 37.90 35.25 32.59 30.32 PE34466-36 36" 37.00 34.41 31.82 29.60 
PE34464-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 PE34466-48 48" 39.00 36.27 33.54 31.20 
PE34464-72 72" 41.90 38.97 36.03 33.52 PE34466-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE34464-XX Any Price Upon Request PE34466-72 728 43.00 39.99 36.98 34.40 
PE34466-XX Any Price Upon Request 


WARNING!!! ALL CONNECTORS ON THIS PAGE ARE “SO OHM SMC” CONNECTORS AND DO NOT MATE WITH “75 OHM SMC TYPE” CONNECTORS!!! 


SMC PLUG RIGHT ANGLE TO SMC PLUG RIGHT ANGLE 


50 OHM, RG196A/U COAX 


50 OHM, RGS8C/U COAX 

Length 1-24 8 =625-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 PE3598-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 
24" 31.14 28.96 26.78 24,91 PE3598-24 24" 31.60 29.39 27.18 25.28 
36" 31.48 29.28 27.07 25.18 PE3598-36 36" 32.40 30.13 27.86 25.92 
48" 31.82 29.59 27.37 25.46 PE3598-48 4g" 33.20 30.88 28.55 26.56 
60" 32.16 29.91 27.66 25.73 PE3598-60 60" 34.00 31.62 29.24 27.20 
vy Aes 32.50 30.23 27.95 26.00 PE3598-72 Ja" 34.80 32.36 29.93 27.84 
Any Price Upon Request PE3598-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOSELE SH SHIELDED 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 
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IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM » 
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USE MOUNTING HOLE BO1 ON PAGE 196 


50 OHM, RGS8C/U COAX 50 OHM, RG196A/U COAX 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34476-12 12" $35.20. $32.74 $30.27 $28.16 PE33692-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE34476-24 - 24" 35.54 33.05 30.56 28.43 PE33692-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE34476-36 36" 35.88 33.37. 30.86 28.70 PE33692-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
PE34476-48 48" 36.22 33.68 - 31.15 28.98 : PE33692-48 48" 35.40 32.92 30.44 28.32 
PE34476-60 60" 36.56 34.00 31.44 29.25 PE33692-60 60" 36.20 33.67 31.13 28.96 
PE34476-72 72" 36.90 34.32 31.73 29.52 PE33692-72 72" 37.00 ° 34.41 31.82 29.60 
PE34476-XX Any Price Upon Request PE33692-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U COAX, meyer SHIELDED. 50 OHM, RG223/U COAX, seeds SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34478-12 - 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 PE34480-12 12" $36.30 $33.76 $31.22. $29.04 
PE34478-24 24" 38.50 35.81 33.11 30.80 PE34480-24 24" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE34478-36 36" 40.70 37.85 35.00 32.56 PE34480-36 36" 38.50 35.81 33.11 30.80 
; PE34478-48 48" 42.90 39.90 36.89 34.32 PE34480-48 43" 39.60 36.83 34.06 31.68 
i PE34478-60 60" 45.10 41.94 38.79 36.08 PE34480-60 60" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE34478-72 72" 47.30 43.99 40.68 37.84 PE34480-72 72" -* 41.80 38.87 35.95 33.44 
_ PE34478-XX Any Price Upon Request PE34480-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, ie a COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model_No. = Length 1:24 8 =—-25-49_ 50-99 100 + Model No. Length 1-24 =25-49- 550-99 100 + 
PE34078-12 12" Bes 70 $27.62 $25.54 $23.76 PE34472-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE34078-24 24" 29.92 27,83 25.73 23.94 PE34472-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE34078-36 36" 30.14 28.03 25.92 24.11 PE34472-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE34078-48 48" 30.36 28.23 26.11 24.29 PE34472-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE34078-60 60" 30.58 28.44 26.30 24.46 PE34472-60 60° 32.90 30.60 28.29 26.32 
PE34078-72 72" 30.80 28.64 26.49 24.64 PE34472-72 72” 33.70 31.34 28.98 26.96 
-PE34078-XX Any Price Upon pert PE34472-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG} 766)0 COAX : 50 OHM, RG316-DS COAX, Ashe SHIELDED 
Model_No. — Length 1-24 25-49" 550-99° 100 + Model No. = Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34470-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 PE34474-12 5 aes $31.90 $29. 67 $27.43 $25.52 
~ PE34470-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 PE34474-24 24" 33.90 31.53 29.15 27.12 
PE34470-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 PE34474-36 36" 35.90 33.39 30.87 28.72 
PE34470-48 48” 35.40 32.92 30.44 28.32 PE34474-48 48" 37.90 35.25 32.59 30.32 
PE34470-60 60" 36.20 33.67. 31.13 28.96 PE34474-60 60" 39.90 37.11 34,31 31.92 
PE34470-72 72" 37.00 34.41 31.82 29.60 PE34474-72 72° 41.90 38.97 36.03 33.52 
PE34470-XX - Any Price Upon Request PE34474-XX Any Price Upon Request 
‘ : 50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
; Model No. Length 1-24 =©.25-49 550-99 «100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99" 100 + 
PE3602-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE34482-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
PE3602-24 24" 30.50 28.37, 26.23 24.40 PE34482-24 24" 38.50 35.81 33.11 30.80 
~  PE3602-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 PE34482-36 36” 40.70 37.85 35.00 32.56 
se PE3602-48 - = 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 PE34482-48 48" 42.90 39.90 36.89 34.32 
; PE3602-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 PE34482-60 60" 45.10 41.94 38.79 36.08 
¥ PE3602-72 72" 33.70 31.34 28.98 26.96 PE34482-72 72" 47.30 43.99 40.68 37.84 
‘e PE3602-XX Any Price Upon Request PE34482-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 
Model No. Length. 1-24 25-49 50-99 100 + Petgs TO BELDEN 9239) 
Sneha = : se $31.90 ra $29.67 oe etl, > ore Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + 
= he . - : * PE34486-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE34484-36 36" 35.90 33.39 30.87 28.72 PE34486-24 24" 35.00 32.55 30.10 28.00 
“the PE34484-48 48 37.90 35.25 32.59 30.32 PE34486-36 36" 37.00 34.41 31.82 29.60 
PE34484-60 60" 39.90 37.11 34.31 — 31.92 PE34486-48 ag" 39.00 36.27 33.54 31.20 
F PE34484-72 72" 41.90 38.97 36.03 33.52 PE34486-60 60" 41.00 38.13 35.26 32.80 
PE34484-XX Any Price Upon Request PE34486-72 ida 43.00 39.99 36.98 34.40 
: PE34486-XX Any Price Upon Request 
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85 SMC PLUG TO SMC JACK BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE BO1 ON PAGE 196 


50 OHM, RG58C/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 +* 
PE34503-12 12" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 
PE34503-24 24a" - 35.54 33.05 30.56 28.43 
PE34503-36 36" 35.88 33.37 30.86 28.70 
PE34503-48 48" 36.22 33.68 31.15 28.98 
PE34503-60 60" 36.56 34.00 31.44 29.25 
PE34503-72 72 36.90 34.32 31.73 29.52 
PE34503-XX Any Price Upon Request 


\ 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model _No. — Length 1-24 = 25-49 = 50-99 00 + 
PE34505-12 125 $36.30 $33.76 $31.22 seat 
PE34505-24 24" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE34505-36 36" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE34505-48 48” 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE34505-60 60" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE34505-72 72" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE34505-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG1AAS COAX 


Model_No. Length 1-24 =625-49 50-99: 100 + 
PE33580-12 12" $29.70 ee $25.54 $23.76 
PE33580-24 24" 29.92 27.83 25.73 23.94 
PE33580-36 36" 30.14 28.03 25.92 24.11 
PE33580-48 48" 30.36 28.23 26.11 24.29 
PE33580-60 60" 30.58 28.44 26.30 24.46 
PE33580-72 12 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE33580-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG178B/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33352-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 
PE33352-24 24" 31.60 29.39 27.18 25.28 
PE33352-36 36" 32.40 30.13 27.86 25.92 
PE33352-48 48" 33.20 30.88 28.55 26.56 
PE33352-60 60" 34.00 31.62 29.24 27.20 
PE33352-72 723 34.80 32.36 29.93 27.84 
PE33352-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 


Model _No~ Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE33686-12 12" $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 
PE33686-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 
PE33686-36 36" 29. 27.06 25.03 23.28 
PE33686-48 48" 29.90 27.81 25.71 23.92 
PE33686-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 
PE33686-72 72" 31.50 29.30 27.09 25.20 
PE33686-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188-DS COAX, ao a 


Model No. Length 1-24 25-49 550-99 100 + 
PE34500-12 12" $29.70 aan Cou $23.76 
PE34500-24 24" 31.70 29.48 27.26 25.36 
PE34500-36 36" 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE34500-48 48" 35.70 33.20 30.70 28.56 
PE34500-60 60" 37.70 35.06 32.42 30.16 
PE34500-72 72" 39.70 36.92 34.14 31.76 
PE34500-XX Any Price Upon Request 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


PE33688-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 
PE33688-24 24" 31.60 29.39 27.18 25.28 
PE33688-36 36" 32.40 30.13 27.86 25.92 
PE33688-48 48" 33.20 30.88 28.55 26.56 
PE33688-60 60" 34.00 31.62 29.24 27.20 
PE33688-72 72" 34.80 32.36 29.93 27.84 
PE33688-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-26 25-49 50-99 100+ 


PE34507-12 i2* $35.20 $32.74 ae $28.16 
PE34507-24 24" 36.30 33.76 31.22 29.04 
PE34507-36 36" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE34507-48 48" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE34507-60 60" 39.60 36.83 34.06 -68 
PE34507-72 72 40.70 37.85 35.00 - 32.56 
PE34507-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE33690-12 12" $27.50 $25.58 $23.65 $22.00 
PE33690-24 24" 28.30 26.32 24.34 22.64 
PE33690-36 36" 29.10 27.06 25.03 23.28 _ 
PE33690-48 48" 29.90 27.81 25.71 23.92 
PE33690-60 60" 30.70 28.55 26.40 24.56 
PE33690-72 72" 31.50 29.30 27.09 25.20 
PE33690-XX Any Price Upon Request 


bd Cum, Rent 6-DS COAX, DOUBLE for trwed 


Model No. 1-24 100 + 
PE34511-12 —, $29.70 on = a $23.76 
PE34511-24 24" 31.70 29.48 27.26 25.36 
PE34511-36 36” 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE34511-48 48" 35.70 33.20 30.70 28.56 
PE34511-60 60" 37.70 35.06 32.42 30.16 
PE34511-72 32 39.70 36.92 34.14 31.76 
PE34511-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
50-99 


Model No. "Length 1-24 25-49 100 + 
PE34498-12 12" $36.30 $33.76 $31.22 $29.04 
PE34498-24 24" 38.50 35.81 33.11 30.80 
PE34498-36 36" 40.70 37.85 35.00 32.56 
PE34498-48 48" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE34498-60 60” 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE34498-72 727 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE34498-XX . Any Price Upon Request 
50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 
(SIMILAR TO BELDEN 9239) 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34509-12 12" $30.80 $28.64 $26.49 $24.64 
PE34509-24 24" 32.80 -50 28.2 26.24 
PE34509-36 36" 34.80 32.36 29.93 27.84 
PE34509-48 43" 36.80 34.22 31.65 29.44 
PE34509-60 60" 38.80 36.08 33.37 31.04 
PE34509-72 72" 40.80 37.94 35.09 32.64 
PE34509-XX Any Price Upon Request 
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SMA MALE TO SMC PLUG 


50 OHM, RG58C/U COAX 


50 OHM, a oss 


Model No. Length 1-24 — 25-49 = 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 50-99. 100 + 
PE3210-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE34450-6 6" se eu $35.95. $33.44 
PE3210-12 12 29. 27.78 25.69 23.90 PE34450-12 12" 42.20 39.25 36.2 33.76 
PE3210-18 18" 30.04 27.94 25.83 24.03 PE34450-18 18" 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE3210-24 aan: <-30.22 28.10 25.98 24.17 PE34450-24 24" 43.00 39.99 36.98 34.40 
PE3210-36 36" 30.55 28.41 26.27 24.44 PE34450-36 36" 43.80 40.73 37.67 35.04 
PE3210-48 id 30.89 28.73 26.57 24.71 PE34450-48 48" 44.60 41.48 38.36 35.68 
: PE3210-60 60" 31.23 29.04 26.86 24.98 PE34450-60 60" 45.40 42.22 39.04 36.32 
ae PE3210-72 72" 31.57 29.36 27.15 25.26 PE34450-72 Vidas 46.20 42.97 39.73 36.96 
PE3210-XX Any Price Upon Request PE34450-XxX ° Any Price Upon Request 
50.0HM, RG142B/U COAX, egy SHIELDED 50 OHM, RG223/U COAX, aera SHIELDED 
2 Model No. ‘© Length 1-24 25-49, 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
4 PE3214-6 6" $31.90 $29.67 $27.43 $25.52 PE3226-6 6" $29.70 oe $25.54 $23.76 
z PE3214-12 12" 33.00 30.69 28.38 26.40 PE3226-12 12" 30.25 28.13 26.02 24.20 
PE3214-18 18" 34.10 31.71 29.33 27.28 PE3226-18 18" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3214-24 24" 35.20 32.74 30.27 28.16 PE3226-24 24" 31.35 29.16 26.96 25.08 
PE3214-36 36" 37.40 34.78 32.16 29.92 PE3226-36 36” 32.45 30.18 27.91 25.96 
2 PE3214-48 48" 39.60 36.83 34.06 31.68 PE3226-48 48" 33.55 31.20 28.85 26.84 
: PE3214-60 60” 41.80 38.87 35.95 33.44 PE3226-60 60" 34.65 32.22 29.80 27.72 
PE3214-72 72" 44.00 40.92 37.84 35.20 PE3226-72 72" 35.75 33.25 30.75 28.60 
~ PE3214-XX Any _ Price Upon Request PE3226-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
a Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
; PE3944-6 6" $29.70 $27.62 $25.54. $23.76 PE3809-6 6" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE3944-12 12" 29.81 27.72 25.64 23.85 PE3809-12 30.1 27.99 25.89 24.08 
PE3944-18 18" 29.92 27.83 25.73 23.94 PE3809-18 18" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE3944-24 24" 30.03 27.93 25.83 24.02 PE3809-24 24" 30.90 28.74 26.57 24.72 
PE3944-36 36" 30.25 28.13 26.02 24.20 PE3809-36 36" 31.70 29.48 27.26 25.36 
PE3944-48 48" 30.47 28.34 26.20 24.38 PE3809-48 48" 32.50 30.23 27.95 26.00 
PE3944-60 60” 30.69 28.54 26.39 24.55 PE3809-60 60” 33.30 30.97 28.64 26.64 
: PE3944-72 fe 30.91 28.75 26.58 24.73 _ PE3809-72 Tar 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE3944-XX Any Price Upon Request PE3809-XX Any Price Lee Request 
30 OHM, RG178B/U COAX 50 OHM, BGnIE#S —— DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + 
A PE3561-6 6" $41.80 $38.87 $35.95... $33.44 PE34456-6 6" cre on $27.43 _ $25.52 - 
ae PE3561-12 12" 42.20.  39.25' 36.2 33.76 PE34456-12 12 32.90 30.60 28.2 26.32 
PE3561-18 18" 42.60 39.62 36.64 34.08 PE34456-18 18" 33.90 31.53 29.15 27.12 
PE3561-24 24" 43.00 39.99 36.98 34.40 PE34456-24 24" 34.90 32.46 30.01 27.92 
PE3561-36 36" 43.80 40.73 37.67 35.04 PE34456-36 36" 36.90 34.32 31.73 29.52 
PE3561-48 43" 44.60 41.48 38.36 35.68 PE34456-48 48" 38.90 36.18 33.45 31.12 
PE3561-60 60" 45.40 42.22 39.04 36.32 PE34456-60 60" 40.90 38.04 35.17 ._.32.72 
PE3561-72 72" 46.20 42.97 39.73 36.96 PE34456-72 72" 42.90 39.90 36.89 34.32 
PE3561-XX Any * Price Upon Request PE34456-XX Any Price Upon Request 
: 50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, ‘goto bo foe abe SHIELDED 
+ Mode] No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ength 25-49 50-99 100 + 
PE3736-6 ,6" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 PE34454-6 6" Se * aro $27.43 . $25.52 
PE3736-12 zee 30.10 27.99 25.89 24.08 PE34454-12 12" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE3736-18 18" 30.50 28.37 26.23 24.40 PE34454-18 18" 34.10 31.71 29.33 27.28 
a PE3736-24 24" 30.90 28.74 26.57 24.72 PE34454-24 24" 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE3736-36 36" 31.70 29.48 27.26 25.36 PE34454-36 36" | 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE3736-48 48" 32.50 30.23 27.95 26.00 PE34454-48 48" 39.60 36.83 34.06 31.68 
PE3736-60 60" 33.30 30.97 28.64 26.64 PE34454-60 60" 41,80 38.87 35.95 33.44 
PE3736-72 72" 34.10 31.71 29.33 27.28 PE34454-72 IZ 44.00 40.92 37.84 35.20 
PE3736-XX Any _ Price Upon pelncih PE34454-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188-DS COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, LOW NOISE, PE-B9329 
Model _No. Length , 1-24 25-49 50-99. 100 + (sie nk TO esc 239) 
PE34458-6 6" $31.90 in $27.43 $25.52 Model No. 1-24 50-99 100 + 
PE34458-12 12" 32.90 30.60 28.29 26.32 PE34460-6 6" $33.00 Aree a $28.38. $26.40 
PE34458-18 18" 33.90 31.53. 29.15 27.12 PE34460-12 12" 34.00 31.62 29.24 27.20 
PE34458-24 24" 34.90 32.46 30.01 27.92 PE34460-18 18" 35.00. 32.55 30.10 28.00 
PE34458-36 36" 36.90 34.32 31.73 29.52 PE34460-24 24" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE34458-48 48” 38.90 36.18 33.45 31.12 PE34460-36 36" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE34458-60 60" 40.90 38.04 35.17 32.72 PE34460-48 4g" 40.00 37.20 34.40 32.00 
Ps PE34458-72 aZs 42.90 39.90 36.89 34.32 PE34460-60 60" 42.00 39.06 36.12 33.60 
ie ‘PE34458-XX Any Price Upon Request PE34460-72 72" 44.00 40.92 37.84 35.20 
‘ pac nto PE34460-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
| ‘re.thone (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


87 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


SMA MALE TO TNC MALE 


53.5 OHM, RGS5B/U COAX, ie SHIELDED 


Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE34250-12 12" $28.60 a = $24.60 $22.88 
PE34250-24 24" 29.20 27.16 25.11 23.36 
PE34250-36 36" 29.80 27.71 25.63 23.84 
PE34250-48 48" 30.40 28.27 26.14 24.32 
PE34250-60 60" , 31.00 28.83 26.66 24.80 
PE34250-72 72" 31.60 29.39 27.18 25.28 
PE34250-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE3154-12 12" Pa : $24.55 $22.70 $21.12 
PE3154-24 24" 26.74 24.87 23.00 21.39 
PE3154-36 36" 27.08 25.18 23.29 21.66 
PE3154-48 edge 27.42 25.50 23.58 21.94 
PE3154-60 60" 27.76 25.82 23.87 22.21 
PE3154-72 72" 28.10 26.13 24.17 22.48 
PE3154-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, ey SHIELDED 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3664-12 12" $26.40 $24.55 $22.70 $21.12 
PE3664-24 24" 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3664-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3664-48 48" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE3664-60 60" 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE3664-72 72" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE3664-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 

Model No. Length 1-24 8 =625-49, 50-9 =: 100 + 
PE3178-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE3178-24 24" 29.92 27.83 25.73 23.94 
PE3178-36 36" 30.14 28.03 25.92 24.11 
PE3178-48 48" 30.36 28.23 26.11 24.29 
PE3178-60 60" 30.58 28.44 26.30 24.46 
PE3178-72 72" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3178-XX Any Price Upon Request 


— 50 OHM, Bat Tee/S Gonx 
Model__No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


PE34248-12 12" $35.20 $32.74 $30.27 $28.16 
PE34248-24 24" 36.00 33.48 30.96 28.80 
PE34248-36 36" 36-08 34.22 31.65 29.44 
PE34248-48 48" 37.6 34.97 32.34 30.08 
PE34248-60 60" 38.40 35.71 33.02 30.72 
PE34248-72 72" 39.20 36.46 33.71 31.36 
PE34248-XX Any Price Upon Request 


75 OHM, eeaiene GOAK 


Model _No. = Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE34255-12 12" $29.70 $27. 62 $25.54 $23.76 
PE34255-24 24" 30.50 28.37 26.23 ~ 24.40 
PE34255-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE34255-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE34255-60 60” 32.90 30.60 28.29 26.32 
PE34255-72 Jae) 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE34255-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE33361-12 12" $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 
PE33361-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE33361-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE33361-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE33361-60 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 
PE33361-72 72" 33.70 31.34 28.98 26.96 
PE33361-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK. 


50 OHM, RGZ13/8 COAX 


Model_No. Length 25-49 550-99 100 + 
PE33673-12 12" ne $61.38 $56.76 $52.80 
PE33673-24 24" 66.84 62.16 57.48 53.47 
PE33673-36 36" 67.68 62.94 58.20 54.14 
_ PE33673-48 48" 68.52 63.72 58.93 54.82 
PE33673-60 60" 69.36 64.50 59.65 55.49 
PE33673-72 72" 70.20 65.29 60.37 56.16 
PE33673-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, gad COAX, DOUBLE SHIELDED: 


Model No. 1-24 25-49 50-99 00 + 
PE3176-12 en $71.50 $66.50 $61.49 ans 
PE3176-24 , 24" 74.50 69.29 64.07 59.60 | 
PE3176-36 36" 77.50 72.08 66.65 62.00 
PE3176-48 48" 80.50 74.87 69.23 64.40 
PE3176-60 60" 83.50 77.66 71.81 66.80 
PE3176-72 72" 86.50 80.45 74.39 69.20 
PE3176-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/0 wane DOUBLE SHIELDED - 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3535-12 12" $26.40 $24.55 - $22.70 $21.12 
PE3535-24 24" 27.50 25.58 23.65 22.00 
PE3535-36 36” 28.60 26.60 24.60 22.88 
PE3535-48 48" 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE3535-60 60" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3535-72 72" 31.90 29.67 27.43 25.52 
PE3535-XX Any 


Price Upon Request 


50 OHM, RG316/U COAX 


Model No. Length =» - 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE3174-12 az’, $29.70 $27.62 $25.54 $23.76 ~ 
PE3174-24 24" 30.50 28.37 26.23 24.40 
PE3174-36 36" 31.30 29.11 26.92 25.04 
PE3174-48 48" 32.10 29.85 27.61 25.68 
PE3174-60 » 60" 32.90 30.60 28.29 26.32 
PE3174-72 72" 33.70 ~ 31.34 28.98 26.96 
PE3174-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG316-DS COAX, Lig SHIELDED 


Model_No. = Length 1-24 50-99 100 + 
PE34246-12 | 12% $31.90 Rag $27.43 $25.52 
PE34246-24 24" 33.90 31.53 29.15 27.12 
PE34246-36 36" 35.90 33.39 30.87 28.72 | 
PE34246-48 48" 37.90 35.25 32.59 30.32 
PE34246-60 60" 39.90 37.11 34.31 31.92 
PE34246-72 72" 41.90 38.97 36.03 33.52 
PE34246-XX Any Price Upon Request 


50 OHM,  RESS3/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE34253-12 12" $71.50 $66.50 $61.49 $57.20 
PE34253-24 24" 78.50 73.01 67.5 62. 
PE34253-36 36" 85.50 79.52 73.53 68.40 
PE34253-48 438" 92.50 86.03 79.55 74.00 
PE34253-60 60" ~ 99.50 92.54 85.57 79.60 
PE34253-72 72" 106.50 99.05 91.59 85.20 
PE34253-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG400/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE33948-12 12" $26.40 $24.55 $22.70 pee! 
PE33948-24 24" 28.60 26.60 24.60 22. 
PE33948-36 36" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE33948-48 48" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE33948-60 60" 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE33948-72 72" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE33948-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


Bayt ahs 


Fy 


3h germans 


oan = 


2 


4 


~ 50 OHM, RG402/U (.141” a COPPER) 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
SMA MALE TO TNC MALE 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE3089-6 6" $41.80 $38.87 $35.95 
PE3089-12 pay! 43.30 40.27 37. 
PE3089-18 18" 44.80 41.66 38.53 
PE3089-24 24" 46.30 43.06 39.82 
PE3089-36 36" 49.30 45.85 42.40 
PE3089-48 48" 52.30 48,64 44.98 
PE3089-60 60" 55.30 51.43 47.56 
PE3089-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED ALUMINUM) 


Model - No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE34406-6 6" $44.00 $40.92 $37.84 
PE34406-12 12" 45.50 42.32 39.13 
_ PE34406-18 18" 47.00 43.71 40.42 
PE34406-24 24" _ 48.50 45.11 41.71 
PE34406-36 36" 51.50 47.90 44.29 
PE34406-48 48" 54.50 50.69 46.87 
PE34406-60 60" 57.50 53.48 49.45 
PE34406-XX Any Price Upon: Request 


50 OHM, PE-SR402FL ( mat oe RE-SHAPABLE) 


100 + Model_No. 
$33.44 PE33420-6 
34.64 PE33420-12 
35.84 PE33420-18 
37.04 PE33420-24 
39.44 PE33420-36 
41.84 PE33420-48 
44.24 PE33420-60 
PE33420-XX 


; Length 
“ 6" 
C “ 


50 OHM, RG405/U ( pes" — race 


aane + ia 
42.32 39.13 
43.71 40.42 
45.11 41.71 
47.90 44.29 
50.69 46.87 
53.48 49.45 


Price Upon Request 


50 OHM, PE- SR405AL (.085” ope gigi ALUMINUM) 


SOS O50 


S52 


100 + Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
$35.20 PE34414-6 6” $46.20 $42.97 a $36.96 
36.40 PE34414-12 Wade 47.70 44.36 41.0 38.16 
37.60 PE34414-18 18" 49.20 45.76 42.31 39.36 
38.80 PE34414-24 24" 50.70 47.15 43.60 40.56 
41.20 PE34414-36 36" 53.70 49.94 46.18 42.96 
43.60 PE34414-48 48" -56.70 52.73 48.76 45.36 
46.00 PE34414-60 60" 59.70 55.52 51.34 47.76 
PE34414-XX Any Price Upon Request 


Model_No. > Length 1-24 00 + Model No. 
PE33928-6 6" $44.00 ae 92 ee ge PE34416-6 
PE33928-12 12" 45.50 42.3; 39.13 36.40 PE34416-12 
PE33928-18 ~ 18" 47.00 43.71 40.42 37.60 PE34416-18 
PE33928-24 24” 48.50 45.11 41.71 38.80 PE34416-24 
PE33928-36 36" 51.50 47.90 44.29 41.20 PE34416-36 
PE33928-48 48" 54.50 50.69 46.87 43.60 PE34416-48 
PE33928-60 60" 57.50 53.48 49.45 46.00 PE34416-60 
PE33928-XX Any Price Upon Request PE34416-XX 


50 OHM, PE-047SR 
Length 


Model No. 


PE34408-XX 


50 OHM, PE-SRO47AL (. oT’ ‘Lagtetesnt seated 


+ 


047” BARE COPPER) 
1.24 


25-49 50-99 
$51.15 $47.30 
52.55 48.59 
53.94 49.88 
55.34 51.17 
58.13 53.75 
60.92 56.33 
63.71 58.91 


Price Upon Request 


50 OHM, ba dalla ee ope COPPER) 


100 + Model _No. 

$44.00 PE34418-6 
45.20 PE34418-12 
46.40 PE34418-18 
47.60 PE34418-24 
50.00 PE34418-36 
52.40 PE34418-48 
54.80 PE34418-60 
PE34418-XX 


Length 
6" 


Length 
6" 


1-24 
3 20 
47.70 
49.20 
50.70 
53.70 
56.70 
59.70 


* 


SS ee See 
44.36 41.02 
45.76 42.31 
47.15 43.60 
49.94 46.18 
52.73 48.76 
55.52 51.34 


Price Upon Request 


50-99 
tie = $47.30 
53.94 49.88 
56.73 52.46 
59.52 55.04 
65.10 60.20 
70.68 65.36 
76.26 70.52 


Price Upon Request 


Model]_No. = Length 1-24 50-99 Model_No. = Length 1-24 25-4 50-99 
PE34410-6 6" $60.50 $56.27 $52.03 aoe PE34420-6 6" $60.50 $56.27 $52.03 
PE34410-12 12" 62.00 57.66 53.32 49.60 PE34420-12 12" 63.50 59.06 | 54.61 
PE34410-18 18" 63.50 59.06 54.61 50.80 PE34420-18 18" 66.50 61.85 57.19 
PE34410-24 24" 65.00 60.45 55.90 52.00 PE34420-24 24" 69.50 64.64 59.77 
PE34410-36 36" 68.00 63.24 58.48 54.40 PE34420-36 36" 75.50 70.22 64.93 
PE34410-48 48" 71.00 66.03 61.06 56.80 PE34420-48 48" 81.50 75.80 70.09 
PE34410-60 60" 74.00 68.82 63.64 59.20 PE34420-60 60" 87.50 81.38 75.25 
PE34410-XX Any Price Upon Request PE34420-XX Any Price Upon este 


50 OHM, PE-SRO47FL (. 047” i pkierdowen ee 


Model No. Length 1-24 Model No. 
PE34412-6 6" $60.50 te a sea PE34422-6 
PE34412-12 12" 62.00 57.66 53.32 49.60 PE34422-12 
PE34442-18 18" 63.50 59.06 54.61 50.80 PE34422-18 
PE34412-24 24” 65.00 60.45 55.90 52.00 PE34422-24 

- PE34412-36 36" 68.00 63.24 58.48 54.40 PE34422-36 

,  PE34412-48 4g" 71.00 66.03. 61.06 56.80 PE34422-48 
PE34412-60 60" 74.00 68.82 63.64 59.20 PE34422-60 
PE34412-XX Any Price Upon Request PE34422-XX 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


Length 


1-24 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


25-49 50-99 
$56.27 $52.03 
59. 54.61 
61.85 57.19 
64.64 59.77 
70.22 64.93 
75.80 70.09 
81.38 75.25 


Price Upon Request 


U.S.A. 


50 OHM, Pode rotate (. ceil hee nbteindr ae 


100 + 


50 OHM, PE-SR401AL (.250” TIRED Al: erent 


50 OHM, PE-SR401FL (. eas RE-SHAPABLE) 


100 + 
$48.40 
50.80 
53.20 
55.60 
60.40 
65.20 
70.00 


Model No. 


PE34504-12 
PE34504-24 


PE34504-36 ~ 


PE34504-48 
PE34504-60 
PE34504-72 
PE34504-XX 


52 OHM, EGEAG COAX 


Length 1-24 
12" one 90 
24" 43.74 
36" 44.58 
48" 45.42 
60" 46.26 
re 47.10 

y 


BNC MALE TO TNC MALE 


$0-99 
sis.30 $36.89 
40.68 7.62 
41.46 8.34 
42.24 39.06 
43.02 39.78 
43.80 40.51 


Price Upon Request 


Model No. 


53.5 OHM, RGSSB/U COAX, nonme SHIELDED 


Model No. 
PE3904-12 
PE3904-24 
PE3904-36 
- PE3904-48 
PE3904-60 
PE3904-72 
PE3904-XX 


Model No. 
PE3497-12 
PE3497-24 
PE3497-36 
PE3497-48 
PE3497-60 
PE3497-72 
PE3497-XX 


Model No. 
PE3023-12 
PE3023-24 
PE3023-36 
PE3023-48 
PE3023-60 
PE3023-72 
PE3023-XX 


Model _No. 
PE34508-12 
PE34508-24 
PE34508-36 
PE34508-48 
PE34508-60 
PE34508-72 
PE34508-XX 


Length 1-24 
12" $22.00 
24" 22.60 
36" 23.20 

a 23.80 
60" 24.40 
72" 25.00 
Any 


25-49 50-99 
$20.46 $18.92 
21.02 19.44 
21.58 19.95 
22.13 20.47 
22.69 20.98 
23.25 21.50 


Price Upon Request 


50 OHM, RG58C/U COAX 


Length 1-24 
12". _ $18.70 
24" 19.04 
36" 19.38 
48" 19.72 
60" 20.06 
72" 20.40 
Any 


25-49 50-99 
$17.39 $16.08 
17.71 16.37 
18.02 16.67 
18.34 16.96 
18.66 = 17.25 
18.97 17.54 


Price Upon Request 


75 OHM, RGSSB/U COAX 


Length 1-24 
12" $18.70 
24" 19.04 
36” 19.38 
48" 19.72 
60" 20.06 
72”. ~~ +20.40 
Any 


25-49 50-99 
$17.39 $16.08 
17.74 16.37 
18.02 16.67 
18.34 16.96 
18.66 17.25 
18.97 17.54 


Price Upon Request 


93 OHM, RG62A/U COAX 


Length 1-24 
12" $20.90 
24" 21.24 
36" 21.58 
4g" 21.92 
60" 22.26 
72" 22.60 
Any 


25-49 50-99 
$19.44 $17.97 
19.75 18.27 
20.07 18.56 
20.39. 18.85 
20.70 19.14 
21.02 19.44 


Price Upon Request 


50 OHM, RGTI2BN COAX, Doune SHIELDED 


Model No. 
PE3551-12 
PE3551-24 
PE3551-36 
PE3551-48 
PE3551-60 
PE3551-72 
PE3551-XX 


Model _No. 
PE34506-12 
PE34506-24 
PE34506-36 
PE34506-48 
PE34506-60 
PE34506-72 
PE34506-XX 


Length 1-24 
12" $18.70 
24" 20.90 
36" 23.10 
48" 25.30 
60" 27.50 
72" 29.70 
Any 


25-49 50-99 
is 39 $16.08 
19.44 © 17.97 
21.48 19.87 
23.53 21.76 
25.58 23.65 
27.62 25.54 


Price Upon Request 


50 OHM, RG17408 COAX 


Length 1-24 
12" $18. 70 
24" 18.92 
36" 19.14 
48" 19.36 
60" 19.58 
72" 19.80 
Any 


25-49 50-99 
$17.39 $16.08 
17.60 16.27 
17.80 16.46 
18.00 16.65 
18.21 16.84 
18.41 17.03 


Price Upon Request 


75 OHM, ROT7ERe COAX 


100 + Length 1-24 50- 100 + 
$34.32 PE34510-12 12" ‘sea Gra $19.87 $18.48 
34.99 PE34510-24 24" 23.90 22.23 20.55 19.12 
35.66. PE34510-36 Ps 24.70 22.97 21.24 19.76 
36.34 PE34510-48 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 
37.01 PE34510-60 60" 26.30 24.46 22.62 21.04 
37.68 PE34510-72 72" 27.10 25.20 23.31 21.68 
PE34510-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188A/U COAX 
100 + Model_No. = Length 1-24 «25-49 50-99 100 + 
$17.60 PE34512-12 12" $23.10 _ $21.48 $19.87 $18.48 
18.08 PE34512-24 24" 23.90 22.23 20.55 19.12 
18.56 PE34512-36 36" 24.70 22.97 21.24 19.76 
19.04 PE34512-48 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 
19.52 PE34512-60 60” 26.30 24.46 22.62 21.04 
20.00 PE34512-72 72" 27.10 25.20 23.31 21.68 
PE34512-XX Any Price ipa Request 
50 OHM, RG213/U COAX 
100 + Model_No. — Length 1-24 «25-49 50- 100 + 
$14.96 PE33969-12 12" $42.90 $39.90 $36.89 $34.32 
15.23 PE33969-24 24" 43.74 40.68 37.6 34.99 
15.50 PE33969-36 36" 44.58 41.46 38.34 35.66 
15.78 PE33969-48 48" 45.42 42.24 39.06 36.34 
16.05 PE33969-60 60" 46.26 43.02 39.78 37.01 
16.32 PE33969-72 72" 47.10 43.80 40.51 37.68 
PE33969-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, Rez au COAX, DOUBLE SHIELDED 
100 + Model_No. Length 1-24 25-49. 50-99 00 + 
$14.96 PE33701-12 it $42.90 $39.90 $36.89 gam 
15.23 PE33701-24 24" 45.90 42.69 39.47 36.72 
15.50 PE33701-36 36" 48.90 45.48 42.05 39.12 
15.78 PE33701-48 4g" 51.90 48.27 44.63 41.52 
16.05 PE33701-60 60" 54.90 51.06 47.21 43.92 
16.32 PE33701-72 72" 57.90 53.85 49.79 46. 
PE33701-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, Rez23/u COAX, DOUBLE SHIELDED 
100 + Model No. Length 1-24 25-49 550-99 100 + 
$16.72 PE3498-12 12" $18.70 $17.39 $16.08 $14.96 
16.99 PE3498-24 24" 19.80 18.41 17.0. 15.84 
17.26 PE3498-36 36” 20.90 19.44 17.97 16.72 
17.54 PE3498-48 438" 22.00 20.46 18.92 17.60 
17.81 PE3498-60 60" 23.10 21.48 19.87 18.48 
18.08 PE3498-72 72" 24.20 22.51 20.81 19.36 
PE3498-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 
100 + Model _No. = Length 1-24 25-49 = 550-99 100 + 
$14.96 PE33383-12 12" $23.10 $21.48 $19.87 $18.48 
16.72 PE33383-24 24" 23.90 22.23 20.5: 19. 
18.48 PE33383-36 36" 24.70 22.97 21.24 19.76 
20.24 PE33383-48 48" 25.50 23.72 21.93 20.40 
22.00 PE33383-60 60" 26.30 24.46 22.62 21.04 
23.76 PE33383-72 72% 27.10 25.20 23.31 21.68 
PE33383-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, pear COAX, gree: SHIELDED 
100 + Model _No. 1-24 50-99 = 100 + 
$14.96 PE33535-12 a $18.70 Re $16.08 $14.96 
15.14 PE33535-24 24 20.90 19.44 17.97 16.72 
15.31 PE33535-36 36" 23.10 21.48 19.87 18.48 
15.49 PE33535-48 48" 25.30 23.53 21.76 20.24 
15.66 PE33535-60 60" 27.50 25.58 23.65 22.00 
15.84 PE33535-72 720 29.70 27.62 25.54 23.76 
PE33535-XX Any Price Upon Request 


A 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


C MALE TO C MALE $0 


52 OHM, RG&A/U COAX f 50 OHM, RG214/U COAX, eoerts mptegrs ! 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 50-99 100+ 
PE33316-12 12" $48.40 $45.01 $41.62 $38.72 PE3605-12 12” $48.40 aa = $41 62. $38.72 
PE33316-24 24" 49.24 “45.79 42.35 39.39 PE3605-24 24" 51.40 47.80 44.20 41.12 
PE33316-36 36" 50.08 46.57 43.07. 40.06 PE3605-36 36" 54.40 50.59 46.78 43.52 
PE33316-48 48" 50.92 47.36 43.79 40.74 PE3605-48 4g" 57.40 53.38 49.36 45.92 
PE33316-60 60" 51.76 48.14 44.51 41.41 PE3605-60 60" 60.40 56.17 51.94 48.32 
PE33316-72 a 52.60 48.92 45.24 42.08 PE3605-72 72" 63.40 58.96 54.52 50.72 
PE33316-XX Any : Price Upon Request PE3605-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG58C/U COAX ; 50 OHM, RG217/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model _No. _ Length 1-24 8 = 25-49 50-99 100 + 
PE3457-12 a a $44.00 $40.92 $37.84 $35.20 PE34437-12 yr aes $71.50 $66.50 $61.49 $57.20 
PE3457-24 4" 44.34 41.24 38.13 35.47 PE3Q437-24 24" 73.50 68.36 63.21 58.80 
PE3457-36 36" 44.68 41.55 38.42 35.74 > PE34437-36 36" 75.50 70.22 64.93 60.40 
PE3457-48 48" 45.02 41.87 38.72 36.02 PE34437-48 48" 77.50 72.08 66.65 62.00 
PE3457-60 60" 45.36 42.18 39.01 36.29 PE34437-60 60" 79.50 73.94 68.37 63.60 
PE3457~72 72" 45.70 42.50 39.30 36.56 PE34437-72 de 81.50 75.80 70.09 65.20 
PE3457-XX Any Price Upon Request PE34437-XX Any Price Upon Request 
75 OHM, RGS9B/U COAX 50 OHM, RG218/U COAX 
Model No. Length - 1-24 25-49 50-99 100+ Model_No. = Length 1-24 ~ 25-49 550-99 100 + 
PE33662-12 12" $46.20. $42.97 $39.73 $36.96 PE34442-12 12" $110.00 $102.30 $94.60 $88.00 
PE33662-24 24" 46.54 43.28 40.02 37.23 PE34442-24 24" 115.00 106.95 98.90 92.00 
PE33662-36 36" 46.88 43.60 40.32 37.50 PE34442-36 - 36” 120.00 111.60 103.20 96.00 
PE33662-48 438" 47.22 43.91 40.61 37.78 PE34442-48 48" 125.00 116.25 107.50 100.00 
PE33662-60 60" 47.56 44.23 40.90 38.05 PE34442-60 60" 130.00 . 120.90 111.80 104.00 
PE33662-72 72" 47.90 44.55 41.19 38.32 PE34442-72 den 135.00 125.55 116.10 108.00 
PE33662-XX Any Price Upon Request PE34442-XX Any Price Upon Request 
93 OHM, ROG2AS COAX — 50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model_No. = Length 1-24 = 25-49) 50-99 100 + Model No. ‘Length 1-24 25-49 550-99 100 + 
PE34435-12 12" $46.20 $42.97 $39.73 $36.96 PE3343-12 12" $44.00 $40.92 $37.84 $35.20. 
PE34435-24 24" 46.54 43.28 40.02 37.23 PE3343-24 24" 45.10 41.94 38.79 36.08 
PE34435-36 36" 46.88 43.60 40.32 37.50 PE3343-36 36" 46.20 42.97 39.73 36.96 
PE34435-48 48" 47.22 43.91 40.61 37.78 PE3343-48 48" 47.30 43.99 40.68 37.84 
PE34435-60 60" 47.56 44.23 40.90, 38.05 PE3343-60 60" 48.40 45.01 41.62 38.72 
PE34435-72 72" 47.90 44.55 41.19 38.32 PE3343-72 72" 49.50 46.04 42.57 39.60 
PE34435-XX Any Price Upon Request PE3343-XX Any Price Upon Request 
- 50 OHM, RG141A/U COAX : 50 OHM, RG225/U int DSUs}. siBEL EES 
Model_No. Length 1:24 25-4 50-99 100 + Model_No. ‘Length 25-49 50-99 100 + 
PE34440-12 12" $46.20 $42.97 $39.73 $36.96 PE33098-12 12" nao ee 13 $46.35 $43.12 
PE34440-24 2a" 49.20 45.76 42.31 39.36. PE33098-24 24" 73.99 68.73 63.55 59.12 
PE34440-36 36" 52.20 48.55 44.89 41.76 PE33098-36 36" 93.90 87.33 80.75 75.12 
PE34440-48 48” 55.20 51.34 47.47 44.16 PE33098-48 48" 113.90 105.93 97.95 91.12 
PE34440-60 60" 58.20 54.13 50.05 46.56 PE33098-60 60" 133.90 124.53. 115.15 107.12 
PE34440-72 4 8 61.20 56.92 52.63 48.96 PE33098-72 72" 153.90 143.13 132.35 © 123.12 
- PE34440-XX Any Price Upon Request ? PE33098-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, maleree COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, Rea93/u Sept ROUBLE omer 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 100 + 
PE3518-12 12" $44.00 \ $40.92 $37.84 $35.20 PE3120-12 12" ca . Als A ae $38.72 
PE3518-24 24” 46.20 42.97 39.73 36.96 PE3120-24 24" 55.40 51.52 47.64 44.32 
PE3518-36 36" 48.40 45.01 41.62 38.72 PE3120-36 36" 62.40 58.03 53.66 49.92 
PE3518-48 48" 50.60 47.06 43.52 40.48 PE3120-48 48" 69.40 64.54 59.68 55.52 
PE3518-60 60" 52.80 49.10 45.41 42.24 PE3120-60 60" 76.40 71.05 65.70 61.12 
PE3518-72 72" 55.00 §1.15 47.30 44.00 PE3120-72 72" 83.40 77.56 71.72 66.72 
PE3518-XX Any Price Upon Request PE3120-XX Any Price Upon Request 
50 pen, RO213/0 COAX 50 OHM, RG400/U Cony, payee SHIELDED 
Model No. Length 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 50-99 100 + 
PE3522-12 12° ‘ante $45.01 $41.62 $38.72 PE3545-12 12° Ores = sine 3 cer $35.20 
PE3522-24 24" 49.24 45.79 42.35 39.39 PE3545-24 24" 46.20 42.97 39.73 36.96 
PE3522-36 36" 50.08 46.57 43.07 40.06 PE3545-36 36" 48.40 45.01 41.62 38.72 
PE3522-48 48" 50.92 47.36 43.79 40.74 PE3545-48 48" 50.60 47.06 43.52 40.48 
PE3522-60 60" 51.76 48.14 44.51 41.41 PE3545-60 60" 52.80 49.10 45.41 42.24 
PE3522-72 72° 52.60 48.92 45.24 42.08 PE3545-72 72" 55.00 51.15 47.30 44.00 


PE3522-XX Any Price Upon Request PE3545-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


91 SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
3.5mm MALE TO 3.5mm MALE 


50 OHM, RG402/U (.141” a Corren) 50 OHM, RG405/U (.085” ey ee 


nas pti ee. 


Model _No. Length 1-24 50-99 100 + Model _No. Length 1-24 100 + 

PE34570-6 6" $90.00 Pave is $77.40 $72.00 PE34574-6 6" $92.00 sania on - $73.60 
PE34570-12 12" 91.50 85.10 78.69 73.20 PE34574-12 12" 93.50 85.96 80.41 74.80 
PE34570-18 18" 93.00 86.49 79.98 74.40 PE34574-18 18" 95.00 88.35 81.70 76.00 } 
PE34570-24 24" 94.50 87.89 81.27 75.60 PE34574-24 24" 96.50 89.75 82.99 77.20 m4 
PE34570-36 36" 97.50 90.68 83.85 78.00 PE34574-36 36" 99.50 92.54 85.57 79.60 2 
PE34570-48 48" 100.50 93.47 86.43 80.40 PE34574-48 48" 102.50 95.33 88.15 82.00 
PE34570-60 60" 103.50 96.26 89.01 82.80 PE34574-60 60” 105.50 98.12 90.73 84.40 
PE34570=XX Any Price Upon Request PE34574-XX Any Price Upon Request 


“ri 
Re 


50 OHM, PE-SR402AL (.141” ay pevstpsatcice! . 50 OHM, PE-SESSOAL PS pal — eee 

Model No. Length 1-24 100 + Model No. Length ) 
PE34572-6 6" $93.00 i ~ ees $74.40 PE34576-6 6" jae fo = sine pes Pe te 
PE34572-12 12" 94.50 87.89 81.27 75.60 PE34576-12 12" 96.50 89.75 82.99. 77.20 > 
PE34572-18 18" 96.00 89.28 82.56 76.80 PE34576-18 18" 98.00 91.14 84.28 78.40 bet | 
PE34572-24 24" 97.50 90.68 83.85 78.00 PE34576-24 24" 99.50 92.54 » 85.57 79.60 ve 
PE34572-36 36" 100.50 93.47 86.43 80.40 PE34576-36 36" 102.50 95.33 88.15 82.00 
PE34572-48 48" 103.50 96.26 89.01 82.80 PE34576-48 438" 105.50 98.12 90.73 84.40 
PE34572-60 60" 106.50 99.05 91.59 85.20 PE34576-60 60” 108.50 100.91 93.31 86.80 
PE34572-XX Any Price Upon Request PE34576-XX Any Price Upon Request 


a 
a 
= 
50 OHM, meseciv. (. 141” _— corn 50 eure cota ad \ aes" ane COPPER) = 
Model No. Length 24 100 + Model No. ength 50-99 + as 
PE34578-6 6" as 00 Be = Foe $76.00 PE34582-6 6" ate are $84.28 ye y 
PE34578-12 12" 96.50 89.75 82.99 77.20 PE34582-12 12" 99.50 92. 85.57 -60 x 
PE34578-18 18" 98.00 91.14 84.28 78.40 PE34582-18 18” 101.00 93.93 86.86 80.80 
PE34578-24 24" 99.50 92.54 85.57 79.60 PE34582-24 24" 102.50 95.33 88.15 82.00 on 
PE34578-36 36" 102.50 95.33 88.15 82.00 PE34582-36 36" 105.50 98.12 90.73 84.40 — Lars 
PE34578-48 48” 105.50 98.12 90.73 84.40 PE34582-48 = 108.50 100.91 93.31 86.80 ey. 
PE34578-60 60" 108.50 100.91 93.31 86.80 PE34582-60 60" 111.50 103.70 95.89 89.20 : 
PE34578-XX Any Price Upon Request PE34582-XX Any Price Upon Request ? 
50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED arr peer 50 OHM, FE-SRAISAL (.085” TINNED ALUMINUM) ¥ 
Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99 Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + My 
PE34580-6 6" $98.00 $91.14 $84.28 pete PE34584-6 6" $101.00 $93.93 $86.86 $80.80 z 
PE34580-12 12° 99.50 92.54 85.57 79.60 PE34584-12 22” 102.50 95.33 88.15 82.00 s 
PE34580-18 18" 101.00 93.93 86.86 80.80 PE34584-18 18" 104.00 96.72 89.44 83.20 Er rit 
PE34580-24 24" 102.50 95.33 88.15 82.00 PE34584-24 24" 105.50 98.12 90.73 84.40 tess 
PE34580-36 36" 105.50 98.12 90.73 84.40 PE34584-36 36” 108.50 100.91 93.31 86.80 — 
PE34580-48 48" 108.50 100.91 93.31 86.80 PE34584-48 48" 111.50 103.70 95.89 - 89.20 a 
PE34580-60 60" 111.50 103.70 95.89 89.20 PE34584-60 po 114.50 106.49 98.47 91.60 : 


PE34580-XX PE34584-XX 


50 OHM, RGAGZ/E ¢ uei” BARE corres} 50 Onm, RG405/U ( aes. Bane eerren) sr a 
Model _No. Length 50-99 100 + Model No. ength 100 + & 
PE34586-6 6" Glen ae = we a $90.30 $84.00 PE34590-6 6" ea eat 7 Ae = $85.60 
PE34586-12 12" 106.50 99.05 91.59 85.20 PE34590-12 12" 108.50 100.91 93.31 86.80 
PE34586-18 18" 108.00 100.44 92.88 86.40 PE34590-18 18" 110.00 102.30 94.60 88.00 
PE34586-24 24" 109.50 101.84 94.17 87.60 PE34590-24 24" 111.50 103.70 95.89 89.20 
PE34586-36 36" 112.50 104.63 96.75 90.00 PE34590-36 36" 114.50 106.49 98.47 91.60 
PE34586-48 48" 115.50 107.42 99.33 92.40 PE34590-48 48” 117.50 109.28 101.05 94.00 
PE34586-60 60" 118.50 110.21 101.91 94.80 PE34590-60 60" 120.50 112.07 103.63 96.40 
PE34586-XX Any Price Upon Request PE34590-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR402AL (.141” ea mirigy 


50 OHM, PE-SRaeSAL (.085” TINNED petyege & 
Model -No. Length 1-24 1-24 25-49 50-99 


Model No. Length 


PE34588-6 6" $108.00 a ir on arg PE34592-6 6" $110.00 $102.30 $94.60 $88.00 
PE34588-12 12". 109.50 101.84 94.17 87.60 PE34592-12 12" 111.50 103.70 95.89 89.20 
PE34588-18 18" 111.00 103.23 95.46 88.80 PE34592-18 18" 113.00 105.09 97.18 90.40 
PE34588-24 24" 112.50 104.63 96.75 90.00 PE34592-24 24" 114.50 106.49 98.47 91.60 
PE34588-36 36" 115.50 107.42 99.33 92.40 PE34592-36 36" 117.50 109.28 101.05 94.00 
PE34588-48 48" 118.50 110.21 101.91 94.80 PE34592-48 48" 120.50 112.07 103.63 96.40 
PE34588-60 60" 121.50 ~ 113.00 104.49 97.20 PE34592-60 60” 123.50 114.86 106.21 98.80 
PE34588-XX Any Price Upon Request PE34592-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM wee ADDRESS: PAST ERNACK.COM 


50 OHM, RG402/U (.141” BARE eratpep bet 


Model No. Length 


PE34729-6 

PE34729-12 
PE34729-18 
PE34729-24 
PE34729-36 
PE34729-48 
PE34729-60 
PE34729-XX 


50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED ALUMINUM) 
Length 


Model__No. 
PE34731-6 

PE34731-12 
PE34731-18 
PE34731-24 
PE34731-36 
PE34731-48 
PE34731-60 
PE34731-XX 


50 OHM, PE-SR402FL (.141” RE-SHAPABLE) 
Length 


Model _No. 
PE34733-6 

PE34733-12 
PE34733-18 
PE34733-24 
PE34733-36 
PE34733-48 
PE34733-60 
PE34733-XX 


. 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
2.9mm MALE TO 2.9mm MALE 


1-24 


1-24 


1-24 


25-49 50-99 
$44.64 $41.28 
46.04 42.57 
47.43~ 43.86 
48.83 45.15 
51.62 47.73 
54.41 50.31 
57.20 52.89 


Price Upon Request 


25-49 50-99 
$46.50 $43.00 
47.90 44.29 
49.29 45.58 
50.69 46.87 
53.48 49.45 
56.27 52.03 
59.06 54.61 


Price Upon Request 


25-49 = 50-99 
$46.50 $43.00 
47.90 44.29 
49.29 45.58 
50.69 46.87 
53.48 49.45 
56.27 52.03 
59.06 54.61 


Price Upon Request 


50 OHM, RG405/U (.085” BARE Rebel EG 


iS 
io 
+ 


Model _No. 
40 PE34735-6 
60 PE34735-12 
80 PE34735-18 
.00 PE34735-24 
40 

80 

20 


PE34735-36 
PE34735-48 
PE34735-60 
PE34735-XX 


100 _+ Model _No. 
$40.00 PE34737-6 
41.20 PE34737-12 
42.40 PE34737-18 
43.60 PE34737-24 
46.00 PE34737-36 
48.40 PE34737-48 
50.80 PE34737-60 
PE34737-XX 
100 + Model No. 
$40.00 PE34739-6 
41.20 PE34739-12 
42.40 PE34739-18 
43.60 PE34739-24 
46.00 PE34739-36 
48.40 PE34739-48 
50.80 PE34739-60 
PE34739-XX 


Length 1-24 
6" $50.00 00 
12% 51.50 
18" 53.00 
24" 54.50 
36" 57.50 
48" 60.50 
60" 63.50 
Any 


Length 1-24 
6" $52.00 
Aen 53.50 
18" 55.00 
24" 56.50 
36" 59.50 
48" 62.50 
60" 65.50 
Any 


Length 1-24 
6" $60.00 
12" 65.00 
18" 70.00 
24" 75.00 
36" 85.00 
48" 95.00 
60" 105.00 
Any 


SEMI-RIGID & RE-SHAPABLE CABLE ASSEMBLIES 
2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE BULKHEAD 


USE MOUNTING HOLE B02 ON PAGE 196 


50 = RGA02/8 ¢ 1" bear wren 


50 OHM, RG405/U (.085” ane COPPER) 


25-49 50-99 
$46.50 $43.00 
47.90 44.29 
49.29 45.58 
50.69 46.87 
53.48 49.45 
56.27 52.03 
59.06 54.61 


Price Upon Request 


25-49 50-99 
$48.36 $44.72 
49.76 46.01 
51.15 47.30 
52:55 48.59 
55.34 51.17 
5S: 130g 53,75 
60.92 56.33 


Price Upon Request 


50 OHM, PE-118SR (.118” BARE COPPER) 


25-49 50-99 
$55.80 $51.60 


60.45 55.90 
65.10 60.20 
69.75 64.50 
79.05 73.10 
88.35 81.70 
97.65 90.30 


Price Upon Request 


is 
) 
+ 


”“ 


saaasests 


Sssssss 


50 OHM, PE-SR405FL (.085” RE-SHAPABLE) 


100 + 
$41.60 
42.80 
44.00 
45.20 
47.60 
50.00 
52.40 


3 


. 


EasSan 
S338838 


100 + 


Model No. Length 100 + Model_No. Length 1-24 50-99 
PE34741-6 6" pe os te $48.00 PE34747-6 6" $62.00 ae $53.32 
PE34741-12 12" 61.50 57.2 52. 49.20 PE34747-12 12" 63.50 59.06 54.61 
PE34741-18 18" 63.00 58.59 54.18 50.40 PE34747-18 18” 65.00 60.45 55.90 
PE34741-24 24" 64.50 59.99 55.47 51.60 PE34747-24 24" 66.50 61.85 57.19 
PE34741-36 36" 67.50 62.78 58.05 54.00 PE34747-36 36" 69.50 64.64 59.77 
PE34741-48 48" 70.50 65.57 60.63 56.40 PE34747-48 48" 72.50 67.43 62.35 
PE34741-60 . 60” 73.50 68.36 63.21 58.80 PE34747-60 60" 75.50 70.22 64.93 
PE34741-XX Any Price Upon Request \ PE34747-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR402AL (.141” TINNED meepytel! 50 OHM, bea ede [- bana big trenay 

‘Model_No. = Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model No. Length 

PE34743-6 6" $62.00 $57.66 $53.32 $49.60 PE34749-6 6" a _ ee 4 cre 
PE34743-12 12" 63.50 59.06 54.6 50.80 PE34749-12 12" 65.50 60.92 56.33 
PE34743-18 18" 65.00 60.45 55.90 52.00 PE34749-18 18" 67.00 62.31 57.62 
PE34743-24 24" 66.50 61.85 57.19 53.20 PE34749-24 24" 68.50 63.71 58.91 
PE34743-36 36" 69.50 64.64 59.77 55.60 PE34749-36 36" 71.50 66.50 61.49 
PE34743-48 48" 72.50 67.43 62.35 58.00 PE34749-48 48" 74.50 69.29 64.07 
PE34743-60 60" 75.50 70.22 64.93 60.40 PE34749-60 60" 77.50 72.08 66.65 
PE34743-XX Any Price Upon Request PE34749-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, Sadi ae if al arid - 50 OHM, PE-118SR ae 18" BARE Cree 

Model_No. = Length 1-24 50-99 = 100 + Model _No. = Length 50-99 
PE34745-6 6" $62. 00 cope # 4c 32 $49.60 PE34751-6 6" ae 00 Nae s $61.92 
PE34745-12 12" 63.50 59.06 54.61 50.80 PE34751-12 12" 77.00 71.61 66.22 
PE34745-18 18" 65.00 60.45 55.90 52.00 PE34751-18 18" 82.00 76.26 70.52 
PE34745-24 24" 66.50 61.85 57.19 53.20 PE34751-24 24" 87.00 80.91 74.82 
PE34745-36 36" 69.50 64.64 59.77 55.60 PE34751-36 36" 97.00 90.21 83.42 
PE34745-48 48" 72.50 67.43 62.35 58.00 PE34751-48 48" 107.00 99.51 92.02 
PE34745-60 60" 75.50 70.22 64.93 60.40 PE34751-60 60" 117.00 108.81 100.62 
PE34745-XX Any Price Upon Request PE34751-XX Any Price Upon Request 
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PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


93 2.4mm MALE TO 2.4mm MALE 


1 


50 OHM, RG405/U (.085” “epee ahr: 


Model _No. Length 1-24 100 + 
PE35639-6 6" $56.00 ae a $44.80 
PE35639-12 12” 57.50 53.48 49.45 46.00 
PE35639-18 18" 59.00 54.87 50.74 47.20 
PE35639-24 24" 60.50 56.27 52.03 48.40 
PE35639-36 36" 63.50 59.06 54.61 50.80 
PE35639-48 48" 66.50 61.85 57.19 53.20 
PE35639-60 60" 69.50 64.64 59.77 55.60 
PE35639-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SRAGSAL I 085” eri erorpearer 


Model No. ength 24 100 + 
PE35672-6 6” $55, 00 esa - lage $46.40 
PE35672-12 12" 59.50 55.34 51.17 47.60 
PE35672-18 18" 61.00 56.73 52.46 48.80 
PE35672-24 24" 62.50 58.13 53.75 50.00 
PE35672-36 36" 65.50 60.92 56.33 52.40 
PE35672-48 48" 68.50 63.71 58.91 54.80 
PE35672-60 60” 71.50 66.50 61.49 57.20 
PE35672-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR405FL (. veg steerer 

Model No. * Length 1-24 25-49 50-99 10 + 
PE35652-6 6" $58.00 $53.94 $49.88 ea 40 
PE35652-12 12" 59.50 55.34 51.17 47.60 
PE35652-18 18" 61.00 56.73 52.46 48.80 
PE35652-24 24" 62.50 58.13 53.75 50.00 
PE35652-36 36" 65.50 60.92 56.33 52.40 
PE35652-48 48" 68.50 63.71 58.91 54.80 
PE35652-60 60" 71.50 66.50 61.49 57.20 
PE35652-XX Any Price Upon Request 


2.4mm MALE T0 2.9mm MALE 


—————— 


50 OHM, RG405/U (: 085” BARE COPPER) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE35660-6 6" $53.00 $49.29 $45.58 $42.40 
PE35660-12 12" 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE35660-18 18" 56.00 52.08 48.16 44.80 
PE35660-24 24" . «457.50 53.48 49.45 46.00 
PE35660-36 36" 60.50 56.27 52.03 48.40 
PE35660-48 48" 63.50 59.06 54.61 50.80 
PE35660-60 60" 66.50 61.85 57.19 53.20 
PE35660-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SRAOSAL (.085” TINNED ALUMNI) 
Model No. Length 1-24 25-49 50-9 100 + 


PE35662-6 6" $55.00 $51.15 $47. = $44.00 
PE35662-12 12" 56.50 52.55 48.59 45.20 
PE35662-18 18" 58.00 53.94 49.88 46.40 
PE35662-24 24" 59.50 55.34 51.17 47.60 
PE35662-36 36" 62.50 58.13 53.75 50.00 
PE35662-48 438" 65.50 60.92 56.33 52.40 
PE35662-60 60" 68.50 63.71 58.91 54.80 
PE35662-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR405FL - 085” RE- ~SHAPABLE) 

Model No. Length 0 + 
PE35664-6 6" crt ci so " Bi 
PE35664-12 12" “56.50 52.55 48.59 45.20 
PE35664-18 18" 58.00 53.94 49.88 46.40 
PE35664-24 24" 59.50 55.34 51.17 47.60 
PE35664-36 36" 62.50 58.13 53.75 50.00 
PE35664-48 48" 65.50 60.92 56.33 52.40 
PE35664-60 60" 68.50 63.71 58.91 54.80 
PE35664-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


2.4mm MALE TO 2.4mm FEMALE 


—_ [I 


50 OHM, RStOS/S ( ees" = ryt. 


Model_ No. Length 1-24 100 + 
PE35654-6 6" $60.00 se a ara $48.00 
PE35654-12 12° 61.50 57.20 52.89 49.20 
PE35654-18 18" 63.00 58.59 54.18 50.40 
PE35654-24 24" 64.50 59.99 55.47 51.60 
PE35654-36 36" 67.50 62.78 58.05 54.00 
PE35654-48 48" 70.50 65.57 60.63 56.40 
PE35654-60 60" 73.50 68.36 63.21 58.80 
PE35654-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-SR405AL (.085” TUNED ALUMINUM) 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35656-6 6" $62.00 a $53.32 $49.60 
PE35656-12 a2h 63.50 59.06 54.61 50.80 
PE35656-18 18" 65.00 60.45 55.90 52.00 
PE35656-24 24" 66.50 61.85 57.19 53.20 
PE35656-36 36" 69.50 64.64 59.77 55.60 
PE35656-48 48" 72.50 67.43 62.35 58.00 
PE35656-60 60” 75.50 70.22 64.93 60.40 
PE35656-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, petra ene [ oss ee ee 
Model No. Length 1-2 25-49 100 


PE35658-6 6" $62 a on se = $49.60 
PE35658-12 i 63.50 59.06 54.61 50.80 
PE35658-18 18" 65.00 60.45 55.90 52.00 
PE35658-24 24" 66.50 61.85 57.19 53.20 
PE35658-36 36" 69.50 64.64 59.77 55.60 
PE35658-48 438" 72.50 67.43 62.35 58.00 
PE35658-60 60" 75.50 70.22 64.93 60.40 
PE35658-XX Any Price Upon Request 


2.4mm MALE TO SMA MALE 


2 mea 


50 OHM, RG405/U (.085” BARE COPPER) 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35666-6 6" $50.00 $46.50 $43.00 $40.00 
PE35666-12 12" 51.50 47.90 44.29 41.20 
PE35666-18 18" 53.00 49.29 45.58 42.40 
PE35666-24 24” 54.50 50.69 46.87 43.60 
PE35666-36 36" 57.50 53.48 49.45 46.00 
PE35666-48 48” 60.50 56.27 52.03 48.40 
PE35666-60 60” 63.50 59.06 54.61 50.80 
PE35666-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR405AL (.085” ames pig ge iBl 
Model No. Length 1-24 = 25-4 50-99 


PE35668-6 6" $52.00 $48. 3 $44.72 snes 
PE35668-12 12" 53.50 49.76 46.01 42.80 
PE35668-18 18" 55.00 51.15 47.30 44.00 
PE35668-24 24" 56.50 52.55 48.59 45.20 
PE35668-36 36" 59.50 55.34 $1.17 47.60 
PE35668-48 48" 62.50 58.13 53.75 50.00 
PE35668-60 60" 65.50 60.92 56.33 52.40 
PE35668-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-SR405FL (.085” RE- Ba pierotae. 


Model _No. "Length 1-24 = 25-49 100 + 
PE35670-6 6" $52.00 $48.36 Frege $41.60 
PE35670-12 12" 53.50 49.76 46.01 42.80 
PE35670-18 18" 55.00 51.15 47.30 44.00 
PE35670-24 24" 56.50 52.55 48.59 45.20 
PE35670-36 36" 59.50 55.34 51.17 47.60 
PE35670-48 48" 62.50 58.13 53.75 50.00 
PE35670-60 60” 65.50 60.92 56.33 52.40 
PE35670-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


= 


BNC MALE TO UHF MALE 


52 OHM, RGSA/U COAX 


Model_ No Length 
PE34581-12 12" 
PE34581-24 24" 

PE34581-36 36" 
PE3A4581-48 48" 
PE34581-60 60" 
PE34581-72 72" 
PE34581-XX Any 


1-24 
$22.00 
22.84 
23.68 
24,52 
25.36 
26.20 


25-49 50-99 
$20.46 $18.92 
21.24 19.64 
22.02 20.36 
22.80 21.09 
23.58 21.81 
24.37 22.53 


Price Upon Request 


53.5 OHM, RGSSB/U COAX, pouste sealer’ 


ModeT_No. Length 
PE34591-12 12" 
PE34591-24 24" 
PE34591-36 36" 
PE34591-48 4g" 
PE34591-60 60" 
PE34591-72 72" 
PE34591-XX Any 


1-24 
ie 60 
18.20 
18.80 
19.40 
20.00 
20.60 


25-49 
fea 37 on 
16.93 15.65 
17.48 16.17 
18.04 16.68 
18.60 17.20 
19.16 17.72 


Price Upon Request 


50 pee; RBSTC(E: ts 


Model No. Length 1-24 50-99 
PE3057-12 12" $16.50 ere = $14.19 
PE3057-24 24" 16.84 15.66 14.48 
—PE3057-36 36" 17.18 15.98 14.77 
PE3057-48 48" 17.52 16.29 15.07 
PE3057-60 60" 17.86 16.61 15.36 
PE3057-72 fed 18.20 16.93 15.65 
PE3057-XX _ Any Price UponRequest 
75 OHM, RGS9B/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 
PE3543-12.—. 12" $17.60 $16.37 $15.14 
PE3543-24 24" 17.94 16.68 15.43 
PE3543-36 36" 18.28 17.00 15.72 
PE3543-48 48" 18.62 17.32 16.01 
PE3543-60 60" 18.96 17.63 16.31 
PE3543-72 72" 19.30 17.95 16.60 
PE3543-XX Any Price Upon Request 
93 Sum, ROGZAN COAX 
Model No. Length 25-49 50-99 
PE34587-12 12" ter, $17.39 $16.08 
PE34587-24 24" 19.04 17.71 16.37 
PE34587-36 i 19.38 18.02 16.67 
PE34587-48 48" 19.72 18.34 16.96 
PE34587-60 60" 20.06 18.66. 17.25 
PE34587-72 72" 20.40 18.97 17.54 
PE34587-XX Any Price Upon Request 


100 + 


50 OHM, pene acne COAX, COUBLE pad coe 


Model No. ength 

~ PE3898-12 12" 
PE3898-24 24" 

PE3898-36 36" 
PE3898-48 4g” 
PE3898-60 60" 
PE3898-72 Jen 
PE3898-XX Any 


1-24 


25-49 
$22.51 Eee £ 
24.55 22.70 
26.60. 24.60 
28.64 26.49 
30.69 28.38 
32.74 30.27 


Price Upon Request 


50 OHM, RG213/U COAX 


Model _No. Length 
PE34583-12 12% 
PE34583-24 24" 
PE34583-36 36" 
PE34583-48 48" 

_ PE34583-60 60" 
PE34583-72 72° 
PE34583-XX Any 


1-24 
$22.00 
22.84 
23.68 
24.52 
25.36 
26.20 


25-49 50-99 
$20.46 $18.92 
21.24 = 19.6 
22.02 20.36 
22.80 21.09 
23.58 21.81 
24.37: "22.53 


Price Upon Request 


2 


OO 


Q 
x 
.¢ 


b> 


50 OHM, RG214/U “os ater SEABED 


- Model_No. “Lenath 
PE33438-12 12" 
PE33438-24 24" 
PE33438-36 36" 
PE33438-48 48" 
PE33438-60 60" 
PE33438-72 72" 
PE33438-XX Any 


1-24 
aa 20 
27.20 
30.20 
33.20 
36.20 
39.20 


25-49 
en §1 a 
25.30 23.39 
28.09 25.97 
30.88 28.55 
33.67 31.13 
36.46 33.71 


Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. "Length 
PE3803-12 12" 
PE3803-24 24" 
PE3803-36 36" 
PE3803-48 48" 
PE3803-60 60" 
PE3803-72 72" 
PE3803-XX Any 


1-24 
$18.70 
19.80 
20.90 
22.00 
23.10 
24.20 


25-49 50-99 
$17.39 $16.08 
18.41 17.03 
19.44 17.97 
20.46 18.92 
21.48 19.87 
22.51 20.81 


Price Upon Request 


50 OHM, RG225/U COAX, DOUBLE singel 


Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34589-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE34589-24 24" 53.00 49.29 45.58 42.40 
PE34589-36 36" 73.00 67.89 62.78 58.40 
PE34589-48 48" 93.00 86.49 79.98 74.40 
PE34589-60 60" 113.00 105.09 97.18 90.40 
PE34589-72 72" 133.00 123.69 114.38 106.40 
PE34589-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG393/U COAX, LS paras TREL SEP 
Model_No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34585-12 12" $27.50 ee 58 $23.65 $22.00 
PE34585-24 24" 34.50 32.09 29.67 27.60 
PE34585-36 36" 41.50 38.60 35.69 33.20 
PE34585-48 4g" 48.50 45.11 41.71 38.80 
PE34585-60 60" 55.50 51.62 47.73 44.40 
PE34585-72 72" 62.50 58.13 53.75 50.00 
PE34585-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG400/U ‘weet ss rg ooiger 
Model No. Length 1-24 25-49 100 + 
PE3231-12 12" $24.20 erat 51 Ge a $19.36 
PE3231-24 24" 26.40 24.55 22.70 21.12 
PE3231-36 36" 28,60 26.60 24.60 22.88 
PE3231-48 48" 30.80 28.64 26.49 24.64 
PE3231-60 60" 33.00 30,69: 28.38 26.40 
PE3231-72 Th Sal 35.20 32.74 30.27 28.16 
PE3231-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS CABLE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34577-12 12" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 
PE34577-24 24" 22.80 21.20 19.61 18.24 
PE34577-36 _ 36" 23.60 21.95 20.30 18.88 
PE34577-48 48" 24.40 22.69 20.98 19,52 
PE34577-60 60" 25.20 23.44 21.67 20.16 
PE34577-72 if +e 26.00 24.18 22.36 20.80 
PE34577~XX Any Price Upon Request 

50 OHM, pe paens LOW LOSS pes 

Model No. Length 1-24" 25-49 100 + 
PE34579-12 12" se 00 $20.46 car $17.60 
PE34579-24 24" 22.80 21.20 19.61 18.24 
PE34579-36 36" 23.60 21.95 20.30 18.88 
PE34579-48 48" 24.40 22.69 20.98 19.52 
PE34579-60 60" 25.20 23.44 21.67 20.16 
PE34579-72 72" 26.00. 24.18 22.36 20.80 
PE34579-XX Any Price Upon Request 


94 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


ereteres 
iesecete: 


52 OHM, RG8A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE34443-12 . $85.00 $79.05 $73.10 $68.00 
PE34443-24 24" 85.84 73.82 68.67 
PE34443-36 36” 86.68 80.61 74.54 69.34 
PE34443-48 > 87.52 81.39 75.27 70.02 
PE34443-60 60" -36 82.17 75.99 70.69 
PE34443-72 72" 89.20 82.96 76.71 71.36 
PE34443-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE3104-12 2 $80.00 $74.40 $68.80 $64.00 
PE3104-24 24" 80.34 74.72 69.09 64.27 
PE3104-36 36” 80.68 75.03 69.38 64.54 
PE3104-48 48” 81.02 75.35 69.68 64.82 
PE3104-60 60" 81.36 75.66 69.97 65.09 
PE3104-72 72" 81.70 75.98 70.26 65.36 
PE3104-XX Any Price Upon Request 

75 OHM, RG59B/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34441-12 12” $85.00 $79.05 $73.10 $68.00 
PE34441-24 24" 85.34 79.37 73.39 68.27 
PE34441-36 36"- 85.68 79.68 73.68 68.54 
PE34441-48 48" 86.02 80.00 73.98 68.82 
PE34441-60 60" 86.36 80.31 74.27 69.09 
PE34441-72 72" 86.70 80.63 74.56 69.36 
PE34441-XX Any Price Upon Request 

93 OHM, RSAZAS: COAX 
Model No. Length 1-24 50-99 100 + 
PE34449-12 12" $85.00 oo. $73.10 $68.00 
PE34449-24 24" 85.34 79.37 73.39 68.27 
PE34449-36 36" 85.68 79.68 73.68 68.54 
PE34449-48 48" 86.02 80.00 73.98 68.82 
PE34449-60 60" 86.36 80.31 74.27 69.09 
PE34449-72 72" 86.70 80.63 74.56 69.36 
PE34449-XX Any Price Upon Request 

50 OHM, RG141A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34439-12 12” $82.00 $76.26 $70.52 $65.60 
PE34439-24 24" 85.00 79.05 73.10 68.00 
PE34439-36 36” 88.00 81.84 75.68 70.40 
PE34439-48 438” 91.00 84.63 78.26 72.80 
PE34439-60 60" 94.00 87.42 80.84 75.20 
PE34439-72 72" 97.00 90.21 83.42 77.60 
PE34439-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U beeraes BOUsLE SMELDED 


Model No. Length -49 50-9 100 + 
PE3334-12 12" Hor or 40 coe $64.00 
PE3334-24 24" 82.20 76.45 70.69 65.76 


PE3334-36 36" 84.40 78.49 72.58 67.52 
PE3334-48 438" 86.60 80.54 74.48 69.28 
PE3334-60 60" 88.80 82.58 76.37 71.04 
PE3334-72 72" 91.00 84.63 78.26 72.80 
PE3334-XX Any Price Upon Request 


56 OHM, RG213/0 COAX 


Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE3395-12 i ty eeu $79.05 $73.10 $68.00 
PE3395-24 24" 85.84 79.83 73.82 68.67 
PE3395-36 36" 86.68 80.61 74.54 69.34 
PE3395-48 43" 87.52 81.39 75.27 70.02 
PE3395-60 60" 88.36 82.17 75.99 70.69 
PE3395-72 72" 89.20 82.96 76.71 71.36 
PE3395-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


SC MALE TO SC MALE 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTER 


Model No. 

PE3409-12 12". $85.00 

PE3409-24 24" 88.00 

PE3409-36 36" 91.00 

PE3409-48 48” 94.00 

PE3409-60 60" 97.00 

PE3409-72 72" 100.00 93.00 86.00 80.00 
PE3409-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG217/U — DOUBLE SHIELDED 


Model _No. ‘Length 25-49 = 50-99 100 + 
PE34445-12 12" Gh $111.60 $103.20 $96.00 
PE34445-24 24" 122.00 ° 104. 97.60 
PE34445-36 36” 124.00 115.32 106.64 99.20 
PE34445-48 _48" 126.00 117.18 108.36 100.80 
PE34445-60 60” 128.00 119.04 110.08 102.40 
PE34445-72 72" 130.00 120.90 111.80 104.00 
PE34445-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG218/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 550-99 100 + 


PE34451-12 12” $190.00 $176.70 $163.40 $152.00 
PE34451-24 24 195.00 -35 167.70 . 156.00 
PE34451-36 36" 200.00 186.00 172. 160.00 
PE34451-48 48" 205.00 190.65 176.30 164.00 
PE34451-60 = 210.00 195.30 180.60 168.00 
PE34451-72 q2" 215.00 199.95 184.90 172.00 


PE34451-XX "Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-246 25-49 50-99 


4 100 + 
PE3348-12 12" $80.00 $74.40 $68.80 $64.00 
PE3348-24 24” 81.10 75.42 69.75 64.838 
PE3348-36 36" 82.20 76.45 70.69 65.76 
PE3348-48 48" 83.30 77.47 71.64 66.64 
PE3348-60 60" 84.40 78.49 72.58 ~ 67.52 
PE3348-72 Jan 85.50 79.52 73.53 68.40 
PE3348-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, Peceriint pe DOUBLE SHIELDED 


Model _No. 25-49 50-99 100 + 
PE34447-12 oa sent $90.21 $83.42 $77.60 
PE34447-24 24" 117.00 108.81 100.62 . 
PE34447-36 36" 137.00 127.41 117.82 109.60 
PE34447-48 438" 157.00 146.01 135.02 125.60 
PE34447-60 60" 177.00 164.61 . 141.60 
PE34447-72 72" 197.00 183.21 169.42 157.60 
PE34447-XX Any Price Upon Request 


2 OHM, Aaareip es. DOUBLE SHIELDED 
25-49 50-99 


+ 
fener Ma $79.05 $73.10 00 
PE3416-24 ba 92.00 3 5 

PE3416-36 36" 99.00 92.07 85.14 79.20 
PE3416-48 438” 106.00 98.58 91.16 84. 
PE3416-60 60" 113.00 105.09 97.1 ° 
PE3416-72 72" 120.00 111.60 103.20 . 
PE3416-XX Any Price Upon Request 


50 mages oe RECOO/S COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34453-12 — $80.00 $74.40 $68.80 $64.00 
PE34453-24 24" 82.20 76.45 70.69 65.76 
PE34453-36 36" 84.40 78.49 72.58 67.52 
PE34453-48 48" 86.60 80.54 74.48 69.28 
PE34453-60 60” 88.80 82.58 76.37 71. 
PE34453-72 te” 91.00 84.63 78.26 72.80 
PE34453-XX Any Price Upon Request . 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


a 
ort 4 
ch), 


“ee 


£ 


Mi get an 5. my 


an 


bax, Ah 


MMCX PLUG TO MMCX PLUG MMCX PLUG TO MMCX PLUG 96 
RIGHT ANGLE 


50 OHM, RG174A/U COAX . 50 OHM, RGIT4A/U COAX 


Model No. Length 1-24 =. 25-49 50-99 = 100 + Model_No. Length 1-24 =25-49 50-99 100 + 
PE34879-12 i2* $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 PE34881-12 12" $28.00 $26.04 $24.08 $22.40 
PE34879-24 24" 22.22 20.66 19.11 17.78 PE34881-24 24 28.22 26.24 24.27 22.58 
PE34879-36 36" 22.44 20.87 19.30 17.95 PE34881-36 36" 28.44 26.45 24.46 22.75 
PE34879-48 48" 22.66 21.07 19.49 ~ 18.13 PE34881-48 48” 28.66 26.65 24.65 22.93 
PE34879-60 60" 22.88 21.28 19.68 18.30 PE34881-60 60" 28.88 26.86 24.84 23.10 
PE34879-72 72" 23.10 21.48 19.87 18.48 PE34881-72 72" 29.10 27.06 25.03 23.28 
PE34879-XX Any Price Upon Request PE34881-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, Rg1788/¥ -Gaax 50 OHM, RG178B/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-4 550-99 100 + Model_No. Length 1-24 =. 25-49 0-99 100 + 
PE34598-12 12" $23.00 $21. 39 «$19.78 $18.40 PE34883-12 12" $29.00 $26.97 $24.94 $23.20 
PE34598-24 24" 23.80 22.13 20.47 19.04 PE34883-24 24" 29.80 27.71 25.63 23.84 
PE34598-36 36" 24.60 22.88 21.16 19.68 PE34883-36 36" 30.60 28,46 26.32 24.48 
PE34598-48 48" 25.40 23.62 21.84 20.32 PE34883-48 48" 31.40 29.20 27.00 25.12 
PE34598-60 60" 26.20 24.37 22.53 20.96 PE34883-60 60" 32.20 29.95 27.69 25.76 
PE34598-72 f2% 27.00 25.11 23.22 21.60 PE34883-72 gas 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE34598-XX Any Price Upon Request PE34883-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX ~ 50 OHM, RGISEAS COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-9: 100 + Model _ No. Length 1-24 25-49 50-9 100 + 
PE34885-12 12” $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 PE34889-12 bal oan 00 $26.04 $24.08 $22.40 
PE34885-24 24" 22.80 21.20 19.61 18.24 PE34889-24 24" 28.80 26.78 24.77 23.04 
PE34885-36 36" 23.60 21.95 20.30 18.88 PE34889-36 36" 29.60 27.53 25.46 23.68 
PE34885-48 48" 24.40 22.69 20.98 19.52 PE34889-48 48" 30.40 28.27 26.14 24.32 
PE34885-60 60" 25.20 23.44 oe 20.16 PE34889-60 60" 31.20 29.02 26.83 24.96 
PE34885-72 72" 26.00 24.18 22.36 20.80 PE34889-72 72" 32.00 29.76 27.52 25.60 
PE34885-XX Any Price Upon Request PE34889-XX Any Price Upon Request 
- $0 OHM, paren COAX 50 OHM, RG196A/U COAX 

Model No. Length 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34891-12 12" os $21.39 $19.78 $18.40 PE34893-12 a2” $29.00 $26.97 $24.94 $23.20 
PE34891-24 24) 23.80 22.13 20.47 19.04 "PE34893-24 24" 29.80 27.71 25.63 23.84 
PE34891-36 36" 24.60 22.88 21.16 19.68 PE34893-36 36" 30.60 28.46 26.32 24.48 
PE34891-48 43" 25.40 23.62 21.84 20.32 PE34893-48 48" 31.40 29.20 27.00 25.12 
PE34891-60 60" 26.20 24.37 22.53 20.96 PE34893-60 60" 32.20 29.95 27.69 25.76 
PE34891-72 12°: 27.00 25.11 23.22 21.60 PE34893-72 72" 33.00 30.69 28.38 26.40 
PE34891-XX Any Price Upon Request PE34893-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, Resi6/U COAX 50 OHM, RG31 he, COAX 


Model_No. = Length * 1:24 24 «625-49 50-99 = 100+ Model_No. = Length 1-24 «25-49, 50-99 100 + 
PE34240-12 42" $22.00 $20.46 $18.92 $17.60 PE34895-12 12" $28.00 $26.04 $24.08 $22.40 
PE34240-24 24" 22.80 21.20 19.61 18.24 PE34895-24 24" 28.80 26.78 24.77 23.04 
PE34240-36 36” 23.60 21.95. 20.30 18.88 PE34895-36 36" 29.60 27.53 25.46 23.68 
PE34240-48 48" 24.40 22.69 20.98 19.52 PE34895-48 48" 30.40 28.27 26.14 24.32 
PE34240-60 60" 25.20 23.44 21.67 20.16 PE34895-60 60" 31.20 29.02 26.83 24.96 
PE34240-72 72" 26.00 24.18 22.36 20.80 PE34895-72 72" 32.00 29.76 26.52 25.60 
PE34240-XX Any Price Upon Request PE34895-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG188A/U COAX 


Model _No. = Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 550-99 100 + 
PE34069-12 12" $28.00 $26.04 $24.08 $22.40 PE34887-12 12" $28.00 $26.04 $24.08 $22.40 
PE34069-24 24" 28.22 26.24 24.27 22.58 PE34887-24 24" 28.80 26.78 24.77 23.04 
PE34069-36 36" 28.44 26.45 24.46 22.75 PE34887-36 36" 29.60 27.53 25.46 23.68 
PE34069-48 48" 28.66 26.65 24.65 22.93 Scares ae ape tl peat eree 
- E ry, . ; 4. 23.1 _ bs * a 
PE340¢9-72 0" 29.10 27. 06 35.03 23:28 PE34887-72 72" 32.00 29.76 27.52 25.60 
PE34069-XX Any Price Upon Request PE34887 -XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RGITERY COAX 50 OHM, RG316/U COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model _No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34374-12 12% $29.00 $26.97 $24.94 $23.20 ' PE34122-12 12" $28.00 $26.04 $24.08 $22.40 
PE34374-24 24" 29.80 27.71 25.63 23.84 PE34122-24 24" 28.80 26.78 24.77 23.04 
PE34374-36 36" 30.60 28.46 26.32 24.48 PE34122-36 36" 29.60 27.53 25.46 23.68 
PE34374-48 48" 31.40 29.20 27.00 25.12 PE34122-48 48" 30.40 28.27 26.14 24.32 
PE34374-60 60" 32.20 29.95 27.69 25.76 PE34122-60 60" 31.20 29.02 26.83 24.96 
PE34374-72 12 33.00 30.69 28.38 26.40 PE34122-72 72" 32.00 29.76 27.52 25.60 
PE34374-XX Any Price Upon Request PE34122-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE; (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


97 REVERSE POLARITY SMA MALE 
TO STANDARD BNC MALE 


Model _No. 
PE35207-12 
PE35207-24 
PE35207-36 
PE35207-48 
PE35207-60 
PE35207-72 
PE35207-XX 


50 OHM, RG58C/U COAX: 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $25.00 $23.25 
24" 25.34 23.57 21.79 20.27 
36" 25.68 23.88 22.08 20.54 
48” 26.02 24.20 22.38 20.82 
60" 26.36 24.51 22.67 21.09 
72" 26.70 24.83 22.96 21.36 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. 

PE35209-12 
PE35209-24 
PE35209-36 
PE35209-48 
PE35209-60 
PE35209-72 
PE35209-XX 


Model No. 
PE35211-12 
PE35211-24 
PE35211-36 
PE35211-48 
PE35211-60 
PE35211-72 
PE35211-XX 


Model_ No. 
PE35213-12 
PE35213-24 
PE35213-36 
PE35213-48 
PE35213-60 
PE35213-72 
PE35213-XX 


Model _No. 
PE35215-12 
PE35215-24 
PE35215-36 
PE35215-48 
PE35215-60 
PE35215-72 
PE35215-XX 


Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
a2° $29.00 


: 83 
36” 33.40 31.06 28.72 26.72 


Any Price Upon Request 


50 OHM, RG174A/U COAX 

Length 1-24 25-49 550-99 100 + 
12" $28.00 $26.04 
24" 28.22 26.24 24.27 22.58 
36" 28.44 26.45 24.46 22.75 
48” 28.66 26.65 24.65 22.93 
60” 28.88 26.86 24.84 23.10 
rt be 29.10 27.06 25.03 23.28 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG178B/U COAX 
Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
$38.70 » $36.00 


Any Price Upon Request 


50 OHM, Rarsene COAX 


Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $28.00 $26. 04 $24.08 $22.40 
24" 28.80 26.78 24.77 23.04 
36” 29.60 27.53 25.46 23.68 
43" 30.40 28.27 26.14 24.32 
60” 31.20 29.02 26.83 24.96 
72" 32.00 29.76 27.52 25.60 
Any Price Upon Request 


50 OHM, Ba223/0 COAX, posers SHIELDED 


REVERSE POLARITY SMA MALE 


Model No. 
PE34727-12 
PE34727-24 
PE34727-36 
PE34727-48 
PE34727-60 
PE34727-72 
PE34727-XX 


TO STANDARD N MALE 


50 OHM, RGS8C/U COAX 

Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
12" $29.00 $26.97 
24" 29.34 27.29 25.23 23.47 
36" 29.68 27.60 25.52 23.74 
48" 30.02 27.92 25.82 24.02 
60" 30.36 28.23 26.11 24.29 
72" 30.70 28.55 26.40 24.56 
Any Price Upon Request 


1 1- 25- 50-99 100 + 
£34361-12 = $29.00 $26.97 $24.94 $23.20 
PE34361-24 24 31.20 29.02 26. 24. 
PE34361-36 36" 33.40 31.06 28.72 26.72 
PE34361-48 48" 35.60 33.11 30.62 28.48 
PE34361-60 60" 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE34361-72 72" 40.00 37.20 34.40 32.00 
PE34361-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RGITAN8 COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35221-12 12” a $30.69 $28.38 $26.40 
PE35221-24 24 33.22 30. 28.57 26.58 
PE35221-36 36" 33.44 31.10 28.76 26.75 
PE35221-48 48" 33.66 31.30 28.95 26.93 
PE35221-60 60" 33.88 31.51 29.14 27.10 
PE35221-72 72" 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE35221-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG178B/U COAX 
Mode? No. Length 1-24 25-49 50-9! 100 + 
PE35223-12 12" $41.00 $38.13 $35.26 $32.80 
PE35223-24 24" 41.80 38.87 35.95 33.44 
PE35223-36 36" 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE35223-48 48" 43.40 40.36 37.32 34.72 
PE35223-60 60" 44.20 41.11 38.01 35.36 
PE35223-72 72" 45.00 41.85 38.70 36.00 
PE35223-XX Any Price Upon Request 
50 eee, RG188A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35225-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE35225-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE35225-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
PE35225-48 48" 35.40 32.92 30.44 28.32 
PE35225-60 60" 36.20 33.67 31.13 28.96 
PE35225-72 i a 37.00 34.41 31.82 29.60 
PE35225-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. "Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35217-12 12” $29.00 $26.97 $24.94 $23.20 PE35227-12 12" $29.00 $26.97 $24.94 $23.20 
PE35217-24 24" 30.10 27.99 25.89 24.08 PE35227-24 24" 30.10 27.99 25.89 24.08 
PE35217-36 36" 31.20 29.02 26.83 24.96 PE35227-36 36" 31.20 29.02 26.83 24.96 
PE35217-48 48" 32.30 30.04 27.78 25.84 PE35227-48 48” 32.30 30.04 27.78 25.84 
PE35217-60 60" 33.40 31.06 28.72 26.72 PE35227-60 60" 33.40 31.06 28.72 26.72 
PE35217-72 72" 34.50 32.09 29.67 27.60 PE35227-72 We 34.50 32.09 29.67 27.60 
PE35217-XX Any — Price Upon Request PE35227-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 50 On, RGS16/6 COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 25-49 50-99 100 + 
PE35219-12 vied $28.00 $26.04 $24.08 $22.40 PE34770-12 12" ae $30.69 $28.38 $26.40 
PE35219-24 24" 28.80 26.78 24.77 23.04 PE34770-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE35219-36 36" 29.60 27.53 25.46 23.68 PE34770-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
PE35219-48 48" 30.40 28.27 26.14 24.32 PE34770-48 48" 35.40 32.92 30.44 28.32 
PE35219-60 60" 31.20 29.02 26.83 24.96 PE34770-60 60" 36.20 33.67 31.13 28.96 
PE35219-72 72" 32.00 29.76 27.52 25.60 PE34770-72 e+e 37.00 34.41 31.82 29.60 
PE35219-XX Any Price Upon Request PE34770-XX Any Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


; 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM 


WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


REVERSE POLARITY TNC MALE 
TO STANDARD TNC MALE 


Model No. 
PE35228-12 
PE35228-24 
PE35228-36. 
PE35228-48 
PE35228-60 
PE35228-72 
PE35228-XX 


50 OHM, RG58C/U COAX 

Length 1-24 25-49 550-99: 100 + 
12" $21.00» $19.53. $18.06 = $16.80 
24" 21. 19.85 18.35 17.07 
36" 21.68 20.16 18.64 17.34 
48" 22.02 20.48 18.94 17.62 
60" 22.36 20.79 19.23 17.89 
72" 22.70 21.11 19.52. 18.16 
Any Price Upon Request 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model_No. 
PE35230-12 
PE35230-24 
PE35230-36 
PE35230-48 
PE35230-60 
PE35230-72 
PE35230-XX 


Model _No. 
PE35232-12 
PE35232-24 
-  PE35232-36 
PE35232-48 
PE35232-60 
PE35232-72 
PE35232-XX 


Model No. 
PE35234-12 
PE35234-24 
PE35234-36 
PE35234-48 
PE35234-60 
PE35234-72 
PE35234-XX 


Length 
24" - 


1-24" 


$21.00 
23.20 
25.40 
27.60 


* 29.80 


32.00 


Length 1- 
12" $45.00 
24" 45.84 
36" 46.68 
4g" 47.52 
60" 48.36 
ie 49.20 

ly 


Length 


25-49 
$19.53 53 
21.58 
23.62 
25.67 


27.71 | 


29.76 


Price Upon Request 


50 OHM, RG213/U COAX 
1-24 25-49 


$41.85 
42.63 
43.41 
44.19 
44.97 
45.76 


50-99 100 + 
$18.06 $16.80 
19.95 18.56 
21.84 20.32 
23.74 22.08 
25.63 23.84 
27.52 25.60 
50-99 100 + 
$38.70 $36.00 
39.42 36.67 
40.14 37.34 
40.87 38.02 
41.59 38.69 
42.31 39.36 


Price Upon Request 


50 OHM, Sadan revise poate SHIELDED 


55. 
Price hsp Request 


100 + 
eet $36.00 
41.28 38.40 
43.86 40.80 
46.44 43.20 
49.02 - 45.60 
51.60 48.00 


50 OHM, RGrese COAX, DOUBLE SHIELDED 


REVERSE POLARITY TNC MALE 98 
TO STANDARD SMA MALE 


Model No. 
PE34853-12 
PE34853-24 
PE34853-36 
PE34853-48 
PE34853-60 
PE34853-72 
PE34853-XX 


50 OHM, RG142B/U GOAN, ont ete 


Model No. 
PE34854-12 
PE34854-24 
PE34854-36 
PE34854-48 
PE34854-60 
PE34854-72 
PE34854-XX 


Model No. 
PE35242-12 
PE35242-24 
PE35242-36 
PE35242-48 
PE35242-60 
PE35242-72 
PE35242-XX 


Model _No. 
PE35244-12 
PE35244-24 
PE35244-36 
PE35244-48 
PE35244-60 
PE35244-72 
PE35244-XxXX 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE sirgorainiel 


50 OHM, RGS8C/U COAX 


Length 
12" 


Length 


1-24 
$29.00 
29.34 
29.68 
30.02 
30.36 
30.70 


1-24 


25-49 
$26.97 
27.29 
27.60 
27.92 
28.23 
28.55 


Price-Upon Request 


es 7 
29.02 
31.06 
33.11 
35.15 
37.20 


Price Upon Request 


26.40 


50 OHM, RG178B/U roan 


Length 
EF ps 


1-24 


25-49 
$36.27 
37.01 
37.76 
38.50 
39.25 
39.99 


Price Upon Request 


50 OHM, RAISSAS COAX 


Length 


1-24 


25-49 
$30.69 
31.43 
32.18 
32.92 
33.67 
34.41 


Price Upon Request 


100 + 
$23.20 
24.96 
26.72 
28.48 
30.24 
32.00 


Model_ No. Length 1-24" = =25-49 50-99 100 + Model_ No. "Length 1-24 25-49 100 + 
PE35236-12 12" $21.00 $19.53 $18.06 $16.80 PE34397-12 12" $29.00 $26.97 cae $23.20 
PE35236-24 24" 22.10 20.55 19.01 17.68 PE34397-24 24" 30.10 27.99 25.89 24.08 
PE35236-36 36" 23.20 21.58 19.95 18.56 PE34397-36 36" 31.20 29.02 26.83 24.96 
PE35236-48 48" 24.30 22.60 20.90 19.44 PE34397~48 48" 32.30 30.04 27.78 25.84 
PE35236-60 60" 25.40 23.62 21.84 20.32 PE34397-60 60" 33.40 31.06 28.72 26.72 
PE35236-72 fe" 26.50 24.65 22.79 21.20 PE34397-72 4a 34.50 32.09 29.67 27.60 
PE35236-XX Any Price Upon Request PE34397-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35238-12 12" $26.00 $24.18 $22.36 $20.80 PE34396-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE35238-24 24" 26.80 24.92 23.05 21.44 PE34396-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE35238-36 36" 27.60 25.67 23.74 22.08. PE34396-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
PE35238-48 48" 28.40 26.41 24.42 22.72 PE34396-48 48” 35.40 32.92 30.44 28.32 
PE35238-60 60" 29.20 27.16 25.11 23.36 PE34396-60 60" 36.20 33.67 31.13 28.96 
PE35238-72 72" 30.00 27.90 25.80 24.00 PE34396-72 72" 37.00 34.41 31.82 29.60 
PE35238-XX Any Price Upon Request PE34396-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS COAX 50 OHM, RG400/U COAX, greene SHIELDED 
Model No. Length 1- 24 25-49 50-99 100 + Model_ No. ‘Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35240-12 12" $45.00 $41.85 $38.70 $36.00 PE35246-12 12" $29.00 $26.97 $24.94 $23.20 
PE35240-24 24" 45.80 42.59 39.39 36.64 PE35246-24 24" 31.20 29.02 26. 24.96 
PE35240-36 36" 46.60 43.34 40.08 37.28 PE35246-36 36" 33.40 31.06 28.72 26.72 
PE35240-48 48” 47.40 44.08 40.76 37.92 PE35246-48 48" 35.60 _ 33.11 30.62 28.48 
J PE35240-60 60" 48.20 44.83 41.45 38.56 PE35246-60 60" 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE35240-72 72" 49.00 45.57 42.14 39.20 PE35246-72 72" 40.00 37.20 34.40 32.00 
PE35240-XX Any Price Upon Request PE35246-XX Any E Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


4 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7454 


99 REVERSE POLARITY TNC MALE 
TO STANDARD BNC MALE 


50 OHM, EeSGY COAX 


Model_No. Length 25-49 0-99 8 §=100 + 
PE35229-12 12" ates = $19.53 $18.06 $16.80 
PE35229-24 24" 21.34 19.85 18.35 17.07 
PE35229-36 36" 21.68 20.16 18.64 17.34 
PE35229-48 48" 22.02 20.48 18.94 17.62 
PE35229-60 60" 22.36 20.79 19.23 17.89 
PE35229-72 72" 22.70 21.11 19.52 18.16 
PE35229-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, Batten COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99 100 + 


PE35231-12 12" $21.00 $19.53 $18.06 $16.80 
PE35231-24 24" 23.20 21.58 - 19.95 18.56 
PE35231-36 36" 25.40 23.62 21.84 20.32 
PE35231-48 438" 27.60 25.67 23.74 22.08 
PE35231-60 60" 29.80 27.71 25.63 23.84 
PE35231-72 72" 32.00 29.76 27.52 25.60 
PE35231-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, ered A soa 


Model_No. — Length 1-24 50-99 = 100 + 
PE35233-12 a2% $45.00 oe $38.70 $36.00 
PE35233-24 24" 45.84 42.63 39.42 36.67 
PE35233-36 36" 46.68 43.41 40.14 37.34 
PE35233-48 48" 47.52 44.19 40.87 38.02 
PE35233-60 60" 48.36 44.97 41.59 38.69 
PE35233-72 72" 49.20 45.76 42.31 39.36 
PE35233-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG214/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Mode) No. Length 1-24 25-49 = 50-99 += :100 


+ 


. 


PE34520-12 12" $45.00 $41.85 $38.70 $36.00 
PE34520-24 24" 48.00 44.64 41.28 38.40 
PE34520-36 36" 51.00 47.43 43.86 40.80 
PE34520-48 438" 54.00 50.22 46.44 43.20 
PE34520-60 60" 57.00 53.01 49.02 45.60 
PE34520-72 Fy oy 60.00 55.80 51.60 48.00 
PE34520-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SeELOED 


Model _No. ‘Length 1:24 = 25-49 50-99 100 + 
PE35235-12 12" $21.00 $19.53 $18.06 $16.80 
PE35235-24 24" 22.10 20.55 19.01 17.68 
PE35235-36 36" 23.20 21.58 19.95 18.56 
PE35235-48 48" 24.30 22.60 20.90 » 19.44 
PE35235-60 » 60” 25.40 23.62 21.84 20.32 
PE35235-72 72" 26.50 24.65 22.79 21.20 
PE35235-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RESIGN COAX 


Model No. Length 1-24 25-49 = 0-99 100 + 
PE35237-12 12% sabe $24.18 $22.36 $20.80 
PE35237-24 24" 26.80 24.92 23.05 21.44 
PE35237-36 36” 27.60 25.67 23.74 22.08 
PE35237-48 48" 28.40 26.41 24.42 22.72 
PE35237-60 60" 29.20 27.16 25.11 23.36 
PE35237-72 72" 30.00 27.90 25.80 24.00 
PE35237-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50:99 100 + 


PE35239-12 12” $45.00 $41.85 $38.70 $36.00 
PE35239-24 24” 45.80 42.59 39.39 36.64 
PE35239-36 36" 46.60 43.34 40.08 37.28 
PE35239-48 48" 47.40 44.08 40.76 37.92 
PE35239-60 60" 48.20 44.83 41.45 38.56 
PE35239-72 72" 49.00 45.57 42.14 39.20 
PE35239-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM 


Pi 


REVERSE POLARITY TNC MALE 
TO STANDARD N MALE 


OHM, RES8C/U CO 
Model No Length 1-2 25-49 50-99 100 + 
PE34554-12 12" $27.00 $25.11 $23.22 $21.60 
PE34554-24 24" 27.34 25.43 23.51 21.87 
PE34554-36 36" 27.68 25.74 23.80 22.14 
PE34554-48 s 28.02 +06 24.10 22.42 
PE34554-60 60" 28.36 26.37 24.39 22.69 
PE34554-72 72" 28.70 26.69 24.68 22.96 
PE34554-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U oe DOUBLE SHIELDED 
Model_No. = Length 25-49 50-99 100 + 
PE34573-12 12" eae $25.11 - $23.22 $21.60 
PE34573-24 24" 29.20 27.16 25.11 . 23.3% 
PE34573-36 36" 31.40 29.20° 27.00 . 25.12 
PE34573-48 48” 33.60 31.25 28.90 26.88 
PE34573-60 a 35.80 33.29 30.79 28.64 
PE34573-72 cer 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE34573-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG178B/U COAX 

Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE35241-12 12° $40.00 $37.20 $34.40 $32.00 
PE35241-24 24" 40.80 37.94 35.09 32.64 
PE35241-36 36" 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE35241-48 48” 42.40 39.43 36.46 33.92 
PE35241-60 60" 43.20 40.18 37.15 34.56 
PE35241-72 72" 44.00 40.92 37.84 35.20 
PE35241-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 
Model No. ~ Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


PE35243-12 12" $39.00 $36.27 $33.54 $31.20 
PE35243-24 24" 39.80 - 37.01 34.23 31.84 
PE35243-36 36" 40.60 37.76 34.92 32.48 
PE35243-48 438" 41.40 38.50 35.60 33.12 
PE35243-60 60" 42.20 39.25 36.29 33.76 
PE35243-72 72" 43.00 39.99 36.98 34.40 
PE35243-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model _ No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE35245-12 12° $27.00 $25.11 $23.22 $21.60 
PE35245-24 24" 28.10 26.13 24.17 22.48 
PE35245-36 36" 29.20 27.16 25.11 23.36 
PE35245-48 48" 30.30 28.18 26.06 24.24 
PE35245-60 60" 31.40 29.20 27.00 25.12 
PE35245-72 a2 32.50 30.23 27.95 26.00 
PE35245-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 

Model No. Length 1-24° 25-49 50-99 100 + 
PE35247-12 12" $39.00 $36.27 $33.54 $31.20 
PE35247-24 24" 39.80 37.01 34.2 31.84 
PE35247-36 36" 40.60 37.76 34.92 32.48 
PE35247-48 48" 41.40 38.50 35.60 33.12 
PE35247-60 60” 42.20 39.25 36.29 33.76 
PE35247-72 yt soil 43.00 39.99 36.98 34.40 
PE35247-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, PE-B3199, VERY LOW LOSS COAX 
Model No. Length 1-24 625-49 50-99 100+ 


PE35249-12 ‘12" $39.00 $36.27 $33.54 $31.20 
PE35249-24 24" 39.80 37.01 34.23 31.84 
PE35249-36 36" 40.60 37.76 34.92 32.48 
PE35249-48 48" 41.40 38.50 35.60 33.12 
PE35249-60 60" 42.20 39.25 36.29 33.76 
PE35249-72 72" 43.00 39.99 36.98 34.40 
PE35249-XX Any Price Upon Request 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM > 


We 


a 
‘ 
s 


100 
REVERSE POLARITY SMA MALE REVERSE POLARITY SMA MALE 


To STANDARD SMA MALE TO STANDARD TNC MALE 


| ) 


50 OHM, ReSSG/U ear 50 OHM, RG58C/U COAX 
Model _No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ Model_No. — Length 1-24 25-49 ~~ 50-99. 100+ 
PE34116-12 ae $32.00 $29. 76 «$27.52 $25.60 PE35214-12 12" $29.00 $26.97 $24.94 $23.20 
PE34116-24 — 24" 32.34 30.08 27.81 25.87 PE35214-24 24" 29.34 27.29 25.23 23.47 
PE34116-36 36" 32.68 30.39 28.10 26.14 PE35214-36 36" 29.68 27.60 25.52 23.74 
PE34116-48 43" 33.02 30.71 28.40 26.42 PE35214-48 48" 30.02 27.92 25.82 24.02 
' PE34116-60 60” 33.36 31.02 28.69 26.69 PE35214-60 60" 30.36 28.23 26.11 24.29 
PE34116-72 pcre” 33.70 31.34 28.98 26.96 PE35214-72 q20 30.70 28.55 26.40 24.56 
PE34116-XX - Any Price Upon Request E PE35214-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U SOAK, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, RG142B/U SOM, paras SHIELDED 
Model _No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model _No. Length 50-99 = 100+ — 
PE34614-12 x22 Ara 00 $31.62 $29.24 ' $27.20 PE35216-12 12* coe i gra fe $24.94. $23.20 
PE34614-24 24" 36.20 33.67 31.13 28.96 - -:PE35216-24 24" 31.20 . - 29.02 26.83 24.96 
PE34614-36 36" 38.40 35.71 33.02 30.72 PE35216-36 36" 33.40 31.06 28.72 26.72 
PE34614-48 48" 40.60 37.76 34.92 32.48 PE35216-48 48" 35.60 33.11 30.62 28.48 
PE34614-60 ~ 60" 42.80 39.80 36.81 34.24 PE35216-60 60” 37.80 35.15 32.51 30.24 
PE34614-72 72" 45.00 41.85 38.70 36.00 PE35216-72 72" 40.00 37.20 34.40 32.00 
PE34614-XX _ Any Price Upon Request PE35216-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG174A/U COAX 
Model_No. — Length 1-24 25-49 50-99 = 100 + Model_No. — Length 1-24 8=625-49 50-99 100 + 
PE34331-12 a2* $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 PE35218-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE34331-24 24" 33.22 30.89 28.57 26.58 PE35218-24 24" 33.22 30.89 28.57 26.58 
PE34331-36 36" 33.44 31.10 28.76 26.75 PE35218-36 36" 33.44 31.10 28.76 26.75 
PE34331-48 4g" 33.66 31.30 28.95 26,93 PE35218-48 _ 4g" 33.66 31.30 28.95 26.93 
PE34331-60 60" 33.88 31.51 29.14 27.10 PE35218-60 60" 33.88 31.51 29.14 27.10 
PE34331-72 Jer 34.10 31.71 29.33 27,28 PE35218-72 72". 34.10 31.71 29.33 27.28 
PE34331-XX Any Price Upon Request PE35218-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, Ret TSEY One 50 OHM, sae be oe 
Model_No. Length 1-24- 25-49 50-99' 100 + Model_No. Length 50-99 100 + 
PE35208-12 12" tae $40.92 $37.84 $35.20 PE35220-12 12" aes - SAB 7 $33.54 $31.20 
PE35208-24 24" 44.80 41.66 38.53 35.84 PE35220-24 24" 39.80 37.01 34.23. 31.84 
PE35208-36 36" 45.60 42.41 39.22 36.48 PE35220-36 36" 40.60 37.76 34.92 - 32.48 
PE35208-48 48" 46.40 43.15 39.90 37.12 PE35220-48 48" 41.40 38.50 35.60 33.12 
PE35208-60 - 60" 47.20 43.90 40.59 37.76 PE35220-60 60" 42.20 39.25 36.29 33.76 
PE35208-72 72" 48.00 44.64 41.28 38.40 PE35220-72 72" 43.00 39.99 36.98 34.40 
? PE35208-XX _ Any Price Upon Request PE35220-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG188A/U COAX 50 OHM, RG188A/U COAX 
Model _No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + Model_No. = Length 1-24 25-49 50-99 = 100+ 
PE35210-12 wa" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 PE35222-12 12" — $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE35210-24 24" 33.80 31.43 29.07 27-04 PE35222-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE35210-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 PE35222-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
PE35210-48 43” 35.40 32.92 30.44 .» 28.32 PE35222-48 48" 35.40 32.92 30.44 28.32 
PE35210-60 60" 36.20 33.67 31.13 .2 28.96 PE35222-60 60" 36.20 33.67 31.13 28.96 
PE35210-72 72" 37.00 34.41 31.82 29.60 PE35222-72 72" 37.00 34.41 31.82 29.60 
PE35210-XX Any Price Upon Request PE35222-XX Any. Price Upon Request 
50 OHM, RG228/0 COAX, DOUBLE SHIELDED ‘50 OHM, RGE223/U COAX, DOUEIE ee 
Model No. ength 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 50-99 100 + 
PE34398-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 PE35224-12 12" oat o = 7 $24.94 $23.20 
PE34398-24 24" 34.10 31.71 29.33 27.28 PE35224-24 24" 30.10 27.99 25.89 24.08 
PE34398-36 36" 35.20 32.74 30.27 28.16 PE35224-36 36" - 31.20 29.02 26.83 24.96 
z PE34398-48 48" 36.30 33.76 31.22 29.04 PE35224-48 48" 32.30 30.04 27.78 25.84 
: PE34398-60 60" 37.40 34.78 32.16 29.92 PE35224-60 60" 33.40 31.06 28.72 26.72 
PE34398-72 72" 38.50 35.81 33.11 30.80 PE35224-72 nes 34.50 32.09 29.67 27.60 
PE34398-XX Any Price Upon Request PE35224-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/0 COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ Model No. Length 1-24 25-49 0-99 100 + 
PE35212-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 — $26.40 PE35226-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE35212-24 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 PE35226-24 = 24" 33.80 31.43 29.07 27.04 
PE35212-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 PE35226-36 36" 34.60 32.18 29.76 27.68 
PE35212-48 438" 35.40 32.92 30.44 28.32 _ PE35226-48 48" 35.40 32.92 30.44 28.32 
PE35212-60 60" 36.20 33.67 31.13 28.96 PE35226-60 60" 36.20 33.67 31.13 28.96 
PE35212-72 72" 37.00 34.41 31.82 29.60 PE35226-72 72” 37.00. 34.41 31.82 29.60 
PE35212-XX Any Price Upon Request PE35226-XX Any Price Upon Request 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
“TELEPHONE; (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


101 


REVERSE THREAD SMA MALE TO 
REVERSE THREAD SMA MALE 


50 OHM, RG58C/U COAX 
Model No. Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
PE35349-12 12" $34.00 $31.62 $29.24 $27.20 
PE35349-24 24" 34.34 31.94 29.53 27.47 
PE35349-36 36" 34.68 32.25 29.82 27.74 
PE35349-48 48" 35.02 32.57 30.12 28.02 
PE35349-60 60" 35.36 32.88 30.41 28.29 
PE35349-72 72" 35.70 33.20 30.70 28.56 
PE35349-XX Any Price Upon Request ' 


50 OHM, RG 1428/0 COAX, pouBis a nab 


Model No. Length 25-49 100 + 
PE35353-12 12” a $33. 48 ae $28.80 
PE35353-24 24" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE35353-36 36" 40.40 37.57 34.74 32.32 
PE35353-48 48” 42.60 39.62 36.64 34.08 
PE35353-60 60" 44.80 41.66 38.53 35.84 
PE35353-72 72°. 47.00 43.71 40.42 37.60 
PE35353-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG174A/U COAX 
Model No. — Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE35357-12 12" $35.00 00 $32.55 $30.10 $28.00 
PE35357-24 24" 35.22 32.75 30.29 28.18 
PE35357-36 36" 35.44 32.96 30.48 28.35 
PE35357-48 48” 35.66 33.16 30.67 28.53 
PE35357-60 60" 35.88 33.37 30.86 28.70 
PE35357-72 Tf + 36.10 33.57. 5° 305. 28.88 
PE35357-XX Any Price Upon Request- 
50 OHM, RG178B/U COAX 

Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35361-12 12" $46.00 $42.78 $39.56 $36.80 
PE35361-24 24" 46.80 43.52 40.25 37.44 
PE35361-36 36" 47.60 44.27 40.94 38.08 
PE35361-48 438" 48.40 45.01 41.62 38.72 
PE35361-60 60" 49.20 45.76 42.31 39.36 
PE35361-72 72" 50.00 46.50 43.00 40.00 
PE35361-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE35365-12 12" $35.00 $32.55 $30.10 $28.00 
PE35365-24 24" 35.80 33.29 30.79 28.64 
PE35365-36 ~ 36" 36.60 34.04 31.48 29.28 
PE35365-48 48" 37.40 34.78 32.16 29.92 
PE35365-60 60" 38.20 35.53 32.85 30.56 
PE35365-72 hi a 39.00 36.27 33.54 31.20 
PE35365-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, marzay COAX, DOUBLE SHELBED" 


REVERSE THREAD SMA MALE TO 
STANDARD SMA MALE 


ss] 


50 OHM, RGS8C/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE35351-12 12" $33.00 $30.69 $28.38 $26.40 
PE35351-24 24" 33.34 31.01 28.67 26.67 
PE35351-36 36" 33.68 31.32 28.96 26.94 
PE35351-48 48" 34.02 31.64 29.26 27.22 
PE35351-60 60" 34.36 ‘ 31.95 29.55 27.49 
PE35351-72 72" 34.70 32.27 29.84 27.76 
PE35351-XX Any Price Upon Request : 


50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model No. Length 1-24 25-49 «50-99-1000 + 


PE35355-12 12" $35.00 $32.55 $30.10 $28.00 
PE35355-24 24" 37.20 34.60 31.99 29.76 
PE35355-36 36" 39.40 36.64 33.88 31.52 
PE35355-48 48" 41.60 38.69 35.78 33.28 
PE35355-60 60" 43.80 40.73 37.67 35.04 
PE35355-72 ver 46.00 42.78 39.56 36.80 
PE35355-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG174A/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


PE35359-12 12" $34.00 $31.62 $29.24 $27.20 
PE35359-24 24" 34.22 31.82 29.43 27.38 
PE35359-36 36" 34.44 32.03 29.62 27.55 
PE35359-48 48” 34.66 32.23 29.81 27.73 
PE35359-60 60" 34.88 32.44 30.00 27.90 
PE35359-72 72" 35.10 32.64 30.19 28.08 
PE35359-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, ner reay om 


Model_No. Length 1-24 50-99 =: 100 + 
PE35363-12 12" $45.00 ng $38.70 $36.00 
PE35363-24 24" 45.80 42.59 39.39 36.64 
PE35363-36 36" 46.60 43.34 40.08 37.28 
PE35363-48 48" 47.40 44.08 40.76 37.92 
PE35363-60 60" 48.20 44.83 41.45 38.56 
PE35363-72 72° 49.00 45.57 42.14 39.20 
PE35363-XX Any Price Upon Request 


50 OHM, RG188A/U COAX 
Model _No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


PE35367-12 12" $34.00 $31.62 $29.24 $27.20 
PE35367-24 24" 34.80 32.36 29.93 27.84 
PE35367-36 36” 35.60 33.11 30.62 28.48 
PE35367-48 438" 36.40 33.85 31.30 29.12 
PE35367-60 60” 37.20 34.60 31.99 29.76 
PE35367-72 72" 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE35367-XX Any y Price Upon Request 


50 OHM, RG223/U COAX, DOUBLE SHIELDED 


Model_No. Length 1-24 = 25-49 50-99 00 + Model No. “Lenath 1:24 25-49 50-99 100 + 
PE35369-12 - 12" $35.00 $32.55 $30.10 Are PE35371-12 12" $34.00 $31.62 $29.24 $27.20 
PE35369-24 24" 36.10 33.57 31.05 28.88 PE35371-24 24" 35.10 32.64 30.19 28.08 
PE35369-36 36" 37.20 34.60 31.99 29.76 PE35371-36 36" 36.20 33.67 31.13 28.96 
PE35369-48 48" 38.30 35.62 32.94 30.64 PE35371-48 48" 37.30 34.69 32.08 29.84 
PE35369-60 60” 39.40 36.64 33.88 31.52 PE35371-60 60" 38.40 35.71 33.02 30.72 
PE35369-72 72" 40.50 37.67 34.83 32.40 PE35371-72 72" 39.50 36.74 33.97 31.60 
PE35369-XX Any Price Upon Request PE35371-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG316/U COAX 50 OHM, RG316/U COAX 
Model _ No. Length 1-24 25-49 50-9: 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE35373-12 12" °° $35.00 $32.55 $30.10 $28.00 PE35375-12 1 de $34.00 $31.62 $29.24 $27.20 
PE35373-24 24" 35.80 33.29 30.79 28.64 PE35375-24 24" 34.80 32.36 29.93 27.84 
PE35373-36 36" 36.60 34.04 31.48 29.28 PE35375-36 36" 35.60 33.11 30.62 28.48 
PE35373-48 48" 37.40 34.78 32.16 29.92 PE35375-48 438" 36.40° 33.85 31.30 29.12 
PE35373-60 60" 38.20 35.53 32.85 30.56 PE35375-60 60" 37.20 34.60 31.99 29.76 
PE35373-72 72" 39.00 36.27 33.54 31.20 PE35375-72 0b age 38.00 35.34 32.68 30.40 
PE35373-XX Any Price Upon Request PE35375-XX Any Price Upon Request 
o 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM 


WEB ADDRESS: PAST ERNACK.COM 


3/4”-20 THREADED TWINAX 102 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES : 
te . CABLE ASSEMBLIES MALE TO MALE TWINAXIAL COMPUTER CABLE 
SIMILAR TO BELDEN 9207 


PASTERNACK ENTERPRISES. PE—B7029 


100 OHM, PE-B7029 TWINAXIAL CABLE 
Model __No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


Model No. PE-B7029 


oe St eae te 
PE3930-60 60" 37.50 34.88 32.25 30.00 NOMINAL IMPEDANCE: 100 Ohms 
PE3930-90 90” 40.00 -—«-37.20. 34.40 ~—«-32.00 NOMINAL DIAMETER:  .330 Inches 


PE3930-120 120" 42.50 39.53 36.55 34.00 
PE3930-180 180" 47.50 44.18 40.85 38.00 
PE3930-300 300" 57.50 53.48 49.45 46.00 


PE3930-600 600" 82.50 76.73 70.95 66.00 PRICE PER FOOT 


PE3930-900 900" 107.50 99:98 92.45 86.00 100-499 FT 500-999 FT 1,000 FT + 
PE3930-1200 1200" 132.50 123.23. 113.95 ~ 106.00 
PE3930-XXXX Any Price Upon Request -50/ft -47/ft -43/ft 


Model No. PE4347 
TWINAX FEMALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A05 


Model No. PE4104 Model No. PE4105 Model No. PE4346 
TWINAX MALE FOR BELDEN 9207 TWINAX FEMALE BULKHEAD | TWINAX FEMALE FOR BELDEN 9207 
~ OR EQUAL CABLE SOLDER CUP CONTACT OR EQUAL CABLE 
* MOUNTING HOLE B07 


25-49 


1-24 25-49 1-24 -24 25-49 
$8.95 $8.32 $12.95 $12.04 $15.95 $14.83 
50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 

-16 $11.14 $10.36 : 


BNC TWINAX 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE4234 
BNC TWINAX PLUG, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG108A/U, 
78 OHM BALANCED CABLE 
OR EQUAL 


Model No. PE4235 

BNC TWINAX JACK, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG108A/U, 
78 OHM BALANCE CABLE 

OR EQUAL 


CABLE ASSEMBLIES PLUG T0 PLUG 


1-24 25-49 
$10.95 $10.18 
50-99 100+ 
$9.42 $8.76 


PE4237 


78 OHM, RG108A/U TWINAXIAL CABLE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 


Model No. PE4236 Model No. 


PE3480-18 18" $65.00 $60.45 $55.90 $52.00 BNC TWINAX PLUG, CLAMP BNC TWINAX JACK, CLAMP 
PE3480-36 36 65.75 61. 56.5 52.60 ATTACHMENT FOR RG108A/U, ATTACHMENT FOR RG108A/U, 
PI -60 60" 66.75 62.08 57.41 53.40 78 OHM BALANCED CABLE (as a 

Pi -90 90" 68.00 63.24 58.48 54.40 OR EQUAL 


PE3480-300 300” 76.75 71.38 66.01 61.40 
PE3480-600 600" 89.25 . 76.76 71.40 
PE3480-900 $00” 101.75 94.63 87.51 81.40 


78 OHM BALANCED CABLE 
OR EQUAL 

. 1-24 25-49 

Price Upon Request. . 


Model No. PE44116 
BNC TWINAX JACK, RIGHT 


ANGLE, P.C. MOUNT 
MOUNTING HOLE HO1 


Model No. PE44115 
BNC TWINAX JACK, P.C. 
MOUNT, MOUNTING HOLE HO1 


Model No. PE44114 
BNC TWINAX JACK, BULKHEAD 
CLAMP ATTACHMENT FOR 

RG108A/U, 78 OHM BALANCED 
CABLE OR EQUAL 
MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE4324 
, BNC. TWINAX JACK, PANEL 

MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE AQ3 


' Model No. PE4238 
IC TWINAX JACK, BULKHEAD 
SOLDER CUP CONTACT 
- MOUNTING HOLE B04 


sae ee 1-24 25-49 
$17.95 $16.69 

100 50-99 100+ 

56 7.96 $15.44 $14.36 


; PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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103 FME CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE44146 Model No. PE44147 Model No. PE44148 Model No. PE44149 Model No. PE9696 
FME JACK, CRIMP ATTACHMENT | FME JACK, CRIMP ATTACHMENT | FME JACK, CRIMP ATTACHMENT | FME PLUG BULKHEAD, FRONT FME PLUG TO FME PLUG 
FOR RG58 FOR RGSS, RG142, RG223 & FOR RG174, RG188, RG316 MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 


D TERY = il 
ocete: 
S009 


MOUNTING HOLE B04 


[ees 
a) 


iB ees 


o 
ei 
y aE BS aren ‘| 


RG400 
im 
al |e 


1-2 25-49 1-24 ae 1-24 25-49 1-24 25-49. 
$3.95 $3.67 $3.95 $3.67 $3.95 3.67 ~ $3.95 3.67 
50-99 100+ 50-99 100+ 50-99 100+ 50-99 100 + 
$3.40 $3.16 $3.40 9 $3.1 3.40 3.16 3.40 3.1 

Model No. PE9697 Model No. PE9698 Model No. PE9699 Model No. PE9700 
FME PLUG TO BNC MALE FME PLUG TO BNC MALE FME PLUG TO TNC MALE FME PLUG TO TNC MALE 


RIGHT ANGLE RIGHT ANGLE 


+ 
5.12 4.76 - 
Model No. PE9702 Model No. PE9703 Model No. PE9704 Model No. PE9705 Model No. _PE9706 
FME PLUG TO SMA MALE FME PLUG TO SMA FEMALE FME PLUG TO N ee FME PLUG TO MINI UHF MALE FME PLUG TO MINI UHF MALE 


RIGHT ANGLE 


LOIN 
S585 


1-24 25-49 
$6.95 $6.46 
50-99 100. : 50-99 
5.98 $5. $ $6.36 


FME JACK TO FME JACK FME JACK TO BNC MALE : 
re = {f1 


50 OHM, RGS8C/U COAX 50 OHM, RG5S8C/U COAX 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE34856-12 12" $12.00 $11.16 $10.32 $9.60 PE34862-12 12" $12.00 $11.16 $10.32 $9.60 
PE34856-24 24" 12.34 11.48 10.61 -87 PE34862-24 24 12 11.48 10.61 9.87 ~ 
PE34856-36 36" 12.68 11.79 10.90 10.14 PE34862-36 a 12.68 11.79 10.90 10.14 
PE34856-48 48” 13.02 12.11 = 11.20 10.42 PE34862-48 48” 13.02 -ll 11.20 e 
PE34856-60 60" 13.36 12.42 11.49 10.69 PE34862-60 is 13.36 12.42 11.49 10.69 
PE34856-72 Ut 13.70 12.74 11.78 10.96 PE34862-72 72" 13.70 12.74 11.78 10.96 
PE34856-XX Any Price Upon Request PE34862-XX Any Price Upon Request 
50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 50 OHM, RG142B/U COAX, DOUBLE SHIELDED 
Model_No. = Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model _No. = Length 1-24 = 25-49 50-99 100 + 
r PE34858-12 12" $16.00 $14.88 $13.76 $12.80 PE34864-12 12" $16.00 $14.88 $13.76 $12.80 
PE34858-24 24" 18.20 16.93 15.65 14.56 PE34864-24 24" 18.20 16.93 15.65 14.56 
PE34858-36 36" 20.40 18.97 17.54 16.32 PE34864-36 36" 20.40 18.97 17.54 16.32 
PE34858-48 48" 22.60 21.02 19.44 18.08 PE34864-48 48" 22.60 21.02 19.44 18.08 : 
PE34858-60 60" 24.80 23.06 21.33 19.84 PE34864-60 60" 24.80 23.06 21.33 19.84 
PE34858-72 72" 27.00 25.11 23.22 21.60 PE34864-72 72" 27.00 25.11 23.22 21.60 
PE34858-XX Any Price Upon Request PE34864-XX Any Price Upon Request 
3 
50 OHM, RG174A/U COAX 50 OHM, RG174A/U COAX 
Model_No. Length 1-24 25-4! 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100.+ 
PE34860-12 12" $16.00° $14.88 $13.76 $12.80 PE34866-12 12° $16.00 $14.88 $13.76 $12.80 
PE34860-24 24" 16.22 15.08 13.95 12.98 PE34866-24 24" 16.22 15.08 13.95 12.98 
PE34860-36 36" 16.44 . 15.29 14.14 13.15 PE34866-36 36" 16.44 15.29 14.14 13.15 
PE34860-48 48" 16.66 15.49 14.33 13.33 PE34866-48 438" 16.88 15.70 14.52 13.50 
PE34860-60 60" 16.88 15.70 14.52 13.50 PE34866-60 60" 17.10 15.90 14.71 13.68 
PE34860-72 72" 17.10 15.90 14.71 13.68 PE34866-72 72" 17.32 16.11 14.90 13.86 
PE34860-XX Any Price Upon Request PE34866-XX Any Price Upon Request 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PAST ERNACK.COM 


75 OHM TNC CONNECTORS 104 
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PRICE 
Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES | ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE44161 RG6 CLAMP $13.95 $12.97 $12.00 $11.16 
PE44162 RG6 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE44163 RG11, RG216 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PEAG164 RG11 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44165 RG59 CLAMP 8595.2.) 832) 27.702 7.16 
PE44166 RG59 CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE44167 RG179, RG187 CLAMP 8.95. 8532" 7.70" 7.16 
PE44168 RG179, RG187— CRIMP 8.95 8899s PIO a 7.98 
PEAS169 RG6 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE44170 RG11, RG216 CLAMP 23.95 22.27 20.60 19.16 
PEA4171 RG5S9 CLAMP 17.95 16.69 15.44 ~- 14.36 
PEQ4172 RG179, RG187 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE44173 RG6 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE4G174 RG11, RG216 CLAMP 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE44175 RESO CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE44176 RG179, RG187 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
MOUNTING HOLE BOG 
No. -PE44177 Model No. PE44178 Model No. PE44179 Model No. PE44180 Model No. PE44181 
5 OHM TNC” FEMALE "75 OHM TNC” FEMALE, PANEL | "75 OHM TNC” FEMALE 75 OHM TNC" FEMALE "75 OHM TNC” FEMALE 
BULKHEAD, SOLDER CUP MOUNT, #3-56 TAPPED HOLES | BULKHEAD, ISOLATED GROUND — | BULKHEAD, SOLDER CUP BULKHEAD, ISOLATED GROUND 
CONTACT . SOLDER CUP CONTACT - | SOLDER CUP CONTACT CONTACT SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE BOS MOUNTING HOLE A03 MOUNTING HOLE B04 MOUNTING HOLE B04 MOUNTING HOLE B06 
1-24 25-49 1-24 1-24 25-49 
$8.95 $8.32 8.95 : $8.95 j $11.95 $11.11 
2 100 +. 100 50-99 50-99 100 + 
7.70. $7.16 $7.70 $10.28 $9.56 
# MEETS FCC PART 15.203 REQUIREMENTS ‘ 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES PRTC’ 
gee Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100+ 
ee aie PE44182. RGSS, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP $8.95 $8.32 $7.70 $7.16 
ee chee PE44183 ——-RGSB CRIMP 8195 68.32 -.:,.7.70.2-2.-7.16 
Se racinenT PE44184 ——-RG174, RG188, RG316 CRIMP 8:95) 8.32.) 7.70 | 7.16 
PE44185. —«RG178, RG196 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
gee THREAD PE44186 RGSS, RG141, RG142, RG2Z23, RG400 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
SMA MALE PE44187 RGSS , CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
RIGHT ANGLE PE44188 —-RG174, RG188, RG316 CRIMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE44189 —-RGI78, RG196 CRIMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE44190 —«RGSS, RG141,°RG142, RG2Z23, RG400 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE44191 —-RG5B CRIMP . 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE44192 —«RG174, RG188, RG316 CRIMP 11.95. 11.11 10.28 . 9.56 
PE44193 —«-RG178, RG196 CRIMP 16.95. 15.76 14.58 13.56 
PE44194 «RGSS, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 13.95 12.97. 12.00 11.16 
PE44195 RGSS CRIMP 13.95 12.97. 12.00 11.16 
PE44196 —-RG174, RG188, RG316 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
‘ PE44197 —«-RG178, RG196 CRIMP J . : : 
ar TACHMENT MOUNTING HOLE B02 


' Model No. PE44198 Model No. PE44199 Model No. PE44200 Model No. PE44201 Model No. PE44202 
REVERSE THREAD SMA FEMALE REVERSE THREAD SMA FEMALE jf REVERSE THREAD SMA FEMALE REVERSE THREAD SMA FEMALE REVERSE THREAD SMA FEMALE 


P.C. MOUNT 
MOUNTING HOLE DO1 


4 HOLE PANEL MOUNT END LAUNCH FOR .062" THICK | END LAUNCH FOR .062" THICK 
SOLDER CUP CONTACT BOARD, .030" ROUND CONTACT } BOARD, TAB CONTACT .020” X 


RIGHT ANGLE, P.C. MOUNT 
MOUNTING HOLE DO1 


| MOUNTING HOLE. AOL -010" 
“1-24 25-49 1-24 25.49 
$12.95 $12.04 reed $13.90 
50-99 100 + + 
$12.86 $11.96 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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UHF CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


PRICE 

y Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES. ATTACHMENT METHOD 1-2 25-49 oat 100 + ~ 
UHF MALE PE44050 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 5.95 5.53 §.12 4.7 
FOR CABLE _ PE4295 RG8, RG213 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
ATTACHMENT PE4020 RG8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 SOLDER (PL259) 3.95 3.67 3.40 3.16 
PE44051 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 6.95 6,46 5.98 5.56 
PE44052 RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RGA00 CLAMP 5.95 5.53 5.12 4.76 
3} PE44053 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 3.95 3.67 3.40 3.16 
PE4069 RG58 CRIMP 3.95 3.67 3.40 3.16 
PE4073 RG59, RG6Z CRIMP 3.95 3.67 3.40 3.16 
PE44054 BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOO4RML CRIMP 5.95 5.53 5.12 4.76 
UHF FEMALE PE44055 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
FOR CABLE PE44056 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
ATTACHMENT PE44057 RG55, RG141, RG142, RG223, RG4I CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
RG58 ¢ CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 


} PE44058 


Model No. PE4012 
UHF FEMALE PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A05 
(S0-239) 


Model No. 


Model No. PE4342 
MINI UHF MALE, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG58 


Model No. PE44083 
MINI UHF FEMALE, CRIMP 

ATTACHMENT FOR RG55, RG141 
RG142, RG223 & RG400 


Model No. 


Model No. PE44088 
MINI UHF MALE, PUSH ON 

CRIMP ATTACHMENT FOR RG55, 
RG141, RG142, RG223 
RG400 


Model No. 


UHF ADAPTER FOR USE 
WITH PE4020 FOR RGS9 


Model No. PE4521 
MINI UHF MALE, CRIMP 


ATTACHMENT FOR RG55, 
RG141, RG142, RG223 & 


MINI UHF FEMALE, CRIMP | 
ATTACHMENT FOR RG5S8 


MINI UHF FEMALE BULKHEAD 
FRONT MOUNT . 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 ts 


PE4021 Model No. PE4022 


UHF ADAPTER FOR USE 
WITH PE4020 FOR RG5S8 


i 


MINI UHF CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE44059 
UHF FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B12 


Model No. PE44060 
UHF FEMALE BULKHEAD, REAR 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B12 


Model No. PE4644 Model No. PE44081 _| Model No. PE44082 
MINI UHF FEMALE BULKHEAD MINI UHF MALE, RIGHT ANGLE | MINI UHF MALE, RIGHT ANGLE 


REAR MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


a 


Model No. PE44085 

MINI UHF FEMALE, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG174, 
RG188 & RG316 


CRIMP ATTACHMENT FOR RG55, 
RG141, RG142, RG223 & 


CRIMP ATTACHMENT FOR RG5S8 


PE44084 Model No. PE440 
MINI UHF FEMALE BULKHEAD 
CRIMP ATTACHMENT FOR RGSS, 


RG141, RG142, RG223 & 
RG400 


PE 
MINI UHF FEMALE BULKHEAD 

CRIMP ATTACHMENT FOR RG58 
MOUNTING HOLE B05 


MOUNTING HOLE B05 


PE44089 Model No. PE44090 
MINI UHF MALE, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG174, 


RG188 & RG316 


Model No. PE 1 
MINI UHF FEMALE, PANEL : 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE A18 


MINI UHF FEMALE, P.C. MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE DOS . 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
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MCX CONNECTORS 106 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


1 No. PE4551 Model No. PE4552 Model No. PE4553 Model No. PE4554 Model No. PE4555 
_ MCX PLUG, CRIMP ATTACHMENT {| MCX PLUG, CRIMP ATTACHMENT | MCX PLUG, RIGHT ANGLE MCX PLUG, RIGHT ANGLE MCX JACK, P.C. MOUNT 
FOR RG174, RG188 & RG316 FOR RG178 & RG196 | CRIMP ATTACHMENT FOR CRIMP ATTACHMENT FOR MOUNTING HOLE D04 


RG174, RG188 & RG316 RG178 & RG196 


1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 1-24 25-49 

$6.95 $6.46 $6.95 $6.46 $8.95 $5.95 $5.53 

50- 100 + 50-99 100 + 50-99 50-99 100 + 

5.98 $5.56 $5.98 $5.56 $7.70 5.12 $4.76 
Model No. PE4556 Model No. PE4559 Model No. PE4560 Mode? No. PE4561_ Model No. PE4562 
MCX JACK, RIGHT ANGLE MCX PLUG, P.C. MOUNT MCX JACK, RIGHT ANGLE MCX JACK BULKHEAD MOUNT MCX JACK, CRIMP ATTACHMENT 
P.C. MOUNT MOUNTING HOLE D04 BULKHEAD MOUNT MOUNTING HOLE B01 FOR RG174, RG188 & RG316 
MOUNTING HOLE D04 MOUNTING HOLE B01 

1-24 25-4 1-24 25-49 1-24 25-49 

$7.95 $7.39 $21.95 $20.41 $8.95 $8.32 

50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 

6.84 $6.36 $18.88 $17.56 7.70 $7.16 


lel No. PE4876 
MCX PLUG, SOLDER 
ATTACHMENT FOR RG405, 
PE-SR405AL & PE-SR405FL 


Model No. PE4877 
MCX PLUG, RIGHT ANGLE 
SOLDER ATTACHMENT FOR 
RG405, PE-SR405AL & 

PE-SR405FL 


Model No. PE4878 
MCX PLUG, CRIMP ATTACHMENT 
FOR RG188-DS & RG316-DS 


Model No. PE4879 
MCX PLUG, RIGHT ANGLE 
CRIMP ATTACHMENT FOR 

RG188-DS & RG316-DS 


Model No. PE4880 
MCX PLUG, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG58 


1-24 25-49 1-24 25-49 
$6.95 $6.46 $8.95 $8.32 

50-99 100 + 50-99 100 + 

5.98 $5.56 7.70 $7.16 
Model No. PE4881 — Mode] No. PE4882 Model No. PE4883 Model No. PE4884 Model No. PE4885 
MCX PLUG, CRIMP ATTACHMENT | MCX PLUG, RIGHT ANGLE MCX PLUG, RIGHT ANGLE MCX JACK, CRIMP ATTACHMENT | MCX JACK, CRIMP ATTACHMENT 
FOR RG55, RG142, RG223 CRIMP ATTACHMENT FOR RG58 | CRIMP ATTACHMENT FOR RG55, | FOR RG178 & RG196 FOR RG188-DS & RG316-DS 
& RG400 ; RG142, RG223 & RG400 

1-24 25-49 1-24 25-49 

$8.95 $8.32 $8.95 $8.32 

50-99 . 100 + 50-99 100 + 

7.70 $7.16 7.70 $7.16 


Model No. PE4890 
MCX JACK, RIGHT ANGLE 


Model No. PE4886 
MCX JACK BULKHEAD, CRIMP 


Model No. PE4888 
MCX JACK BULKHEAD, CRIMP 


Model No. PE4889 


Model No. PE4887 
MCX JACK, SURFACE MOUNT 


MCX JACK BULKHEAD, CRIMP 


ATTACHMENT FOR RG178 ATTACHMENT FOR RG174, ATTACHMENT FOR RG188-DS % SURFACE MOUNT 
& RG196 RG188-& RG316 & RG316-DS 
eS | 

om 
1-24 25-49 hea) 
$9.95 $9.25 IRS 
50-99 100+ jcc 
$8.56 $7.9 jf 


Model No. PE4895 

MCX JACK, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE Al? 


Model No. PE4894 
MCX JACK, 2 HOLE PANEL 
MOUNT, .200” EXTENDED 
DIELECTRIC 

MOUNTING HOLE C03 


Model No. PE4892 
MCX JACK, END LAUNCH FOR 
-062" THICK BOARD 

-019" ROUND CONTACT 


Model No. PE4891 

MCX JACK, 2 HOLE PANEL 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE C03 


Model No. PE4893 
MCX JACK, END LAUNCH FOR 
-042" THICK BOARD 

-019" ROUND CONTACT 


ee 


1-24 75-49 25-49 J 1-24 25.49 || 
$6.95 $6.46 $6.46 | | | $9.95 $9.25 i 
0-99 100+ , | | | 50-99 100 + 
a 5.56 "56 ll ek 8.56 $7.96 
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SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


PRICE : 
Model_No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-4 50-99 ie +>: 
"75 OHM PE4S97 RG6 CLAMP $11.95 $11.11 $10.28 9.5 
BNC" MALE PE4598 RG6 = CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
FOR CABLE PE4599 RG11, RG216 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
ATTACHMENT |T]TTTTTTTTHITHIII} P4600 RG11 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4601 RG59 CLAMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4602 RG59 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4603 RG179, RG187 CLAMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4604 RG179, RG187 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4633 BELDEN 8218, PE-B8128 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4634 BELDEN 8281, PE-B1828 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
"75 OHM PE4605 RG6 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
BNC" MALE PE4606 RG11, RG216 CLAMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
RIGHT ANGLE PE4607 RGS9 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
FOR CABLE PE4608 RG59 : CRIMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
ATTACHMENT PE4609 RG179, RG187 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4610 RG179, RG187 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
"75 OHM HWE PE4611 RG6 CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
BNC" FEMALE PE4612 RG11, RG216 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
FOR CABLE PE4613 RGS9 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
ATTACHMENT = ) PE4614 RG59 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4615 RG179, RG187 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4616 RG179, RG187 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
“75 OHM PE4635 RG6 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
BNC” FEMALE | PE4636 RG11, RG216 CLAMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
BULKHEAD PE4637 RG59 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
FOR CABLE | PE4638 RG59 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
ATTACHMENT PE4639 RG179, RG187 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 — 
PE4640 RG179, RG187 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4641 BELDEN 8218, PE-B8128 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4642 BELDEN 8281, PE-B1828 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
USE MOUNTING HOLE B06 
Model No. PE4617 Model No. PE4618 Model No. PE4619 Model No. PE4620 Model No. PE4621 
"75 OHM BNC” FEMALE, PANEL | "75 OHM BNC” FEMALE, PANEL 75 OHM BNC” FEMALE "75 OHM BNC” FEMALE 75 OHM BNC" FEMALE 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT MOUNT, TURRET TERMINAL BULKHEAD MOUNT FOR UP TO BULKHEAD MOUNT FOR UP TO BULKHEAD, REAR.MOUNT 
#3-56 TAPPED HOLES 1/8” PANEL THICKNESS 1/4" PANEL THICKNESS HERMETICALLY SEALED 


MOUNTING HOLE A07 
pois 


MOUNTING HOLE A03 SOLDER CUP CONTACT 


MOUNTING HOLE B05 


SOLDER CUP CONTACT 


MOUNTING HOLE B04 s 


Model No. PE462 
"75 OHM BNC" MALE, PANEL 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A07 


= 


Model No. PE4630 
"75 OHM BNC" FEMALE, PANEL 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A02 

$11.95 $11.11 


P| siocee Sets 
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MOUNTING HOLE B06 


1-24 
$4.95 
50-99 100+ 
4.26 


Model No. _PE4624 
"75 OHM BNC” FEMALE 
BULKHEAD, FRONT MOUNT 
HERMETICALLY SEALED 


MOUNTING HOLE B04 : 
: 2 


Model No. PE4629 
"75 OHM BNC" FEMALE 


BULKHEAD, ISOLATED GROUND 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE4622 
"75 OHM BNC” FEMALE 
RIGHT ANGLE BULKHEAD 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B13 


Model No. PE4623 
"75 OHM BNC"-FEMALE, PANEL 
MOUNT, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG59 
MOUNTING HOLE A03 


Model No. PE4626 

"75 OHM BNC" FEMALE 
BULKHEAD, ISOLATED GROUND 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


-24 25-4 
$5.95 5.53 
50- 100 + 

5.12 4.76 


Model No. 4627 
"75 OHM BNC” MALE BULKHEAD 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


Model No. PE4628 
"75 OHM BNC" FEMALE 


RIGHT ANGLE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE Al6 


Model No. PE4631 
"75 OHM BNC" FEMALE 
PANEL MOUNT, 1" SQ. FLANGE 


SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE AOS 


} 


e 
1-24 25.49 


C ORS 108 
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a PRTC E 
Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE4243 RG8, RG9, RGI1, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP $16.95 ©.$15.76 $14.58 $13.56 
PE4950.—t RGS8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP/HIGH VOLTAGE 24.95 23.20 21.46 19.96 
PE4518 RG8, RG213 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4375 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4951 RG14, RG217 CLAMP 24.95 23.20 21.46 19.96 
PE4242 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4445 | RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4517 RG58 CRIMP 14,95 13.90 12.86 11.96 
PE4952 RG59, RG62 CLAMP 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE4953 RG174, RG188, RG316 CLAMP 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE4954 RG218 CLAMP 39.95 37.15 34.36 31.96 
(MALE PE4244 RG8, RGO, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 39.95 37.15 34.36 31.96 
RIGHT ANGLE PE4955 RG8, RG213 CRIMP 39.95 37.15 34.36 31.96 
FOR CABLE PE4949 RGO, RG214, RG225, RG393 CRIMP 39.95 37.15 34.36 31.96 
ATTACHMENT PE4957 RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 39.95 37.15 34.36 31.96 
PE4958 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 : CRIMP 39.95 37.15 34.36 31.96 
PE4959 } RG58 CRIMP 39.95 37.15 34.36 31.96 
- PE4960 RG8, RG9, RG11, RGZ13, RGZ214, RG225, RG393 CLAMP 27.95 25.99 24.04 22.36 
PE4961 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 27.95 25.99 24.04 22.36 
PE4962 RG59, RG6Z CLAMP 27.95 25.99 24.04 22.36 
PE4963 RG14, RG217 CLAMP 27.95 25.99 24.04 22.36 
PEQ964 RGB, RG9, RG11, RGZ213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 29.95 27.85 25.76 23.96 
PE4965 RG55, RGSS, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 29.95 27.85 25.76 23.96 
PE4966 RG59, RG62 CLAMP 29.95 27.85 25.76 23.96 

USE MOUNTING HOLE B07 

PE4967 RGB, RGI, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 32.95 30.64 28.34 26.36 
PANEL MOUNT PE4968 RG8, RG213 ‘ CRIMP 32.95 30.64 28.34 26.36 
FOR CABLE PE4374 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 32.95 30.64 28.34 26.36 
ATTACHMENT PE4969 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 32.95 30.64 28.34 26.36 
PE4970 RG59, RG62 CLAMP 32.95 30.64 28.34 26.36 


USE MOUNTING HOLE A19 EXCEPT PE4374 USE MOUNTING HOLE A0S 


Model No. PE4971 
C FEMALE BULKHEAD, REAR 
MOUNT, HERMETICALLY SEALED 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B07 


1 No. PE42 
C FEMALE BULKHEAD, REAR 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B07 


Model No. PE4973 

C FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, TURRET TERMINAL 
MOUNTING HOLE B04 


REAR MOUNT, HIGH VOLTAGE 
3000 VOLTS 

SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B07 


Model No. PE44099 
C FEMALE BULKHEAED, FRONT 
MOUNT, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG55, RG58, RG141, 
RG142, RG223, RG400 
MOUNTING HOLE B15 


Model No. PE44097 
C MALE BULKHEAD, FRONT 

MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


Model No. PE44117 

C FEMALE, 4 HOLE PANEL MOUNT 
HIGH VOLTAGE 3000 VOLTS 
SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE A14 


Model No. PE44098 

C FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG59, RG62 
MOUNTING HOLE B15 


Hoge! No. PE44096 
MALE, 4 HOLE PANEL MOUNT 


SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A14 


50-99 
$28.34 
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SMA CONNECTORS 
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PRICE 
Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
SMA MALE PE4332 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 - CLAMP $44.95 $41.80 $38.66 $35.96 
FOR CABLE PE4027 RG55, RG58, RG142, RG223, RG400 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
ATTACHMENT PE4008 RG55, RG142, RG223, RG400 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4576 RG55, RG142, RG223, RG400 ‘CRIMP(CAPTIVE CONTACT) 9.95 9.25 8.56 7.96- 
PE4587 RG55, RG58, RG142, RG223, RG400 SOLDER(CAPTIVE CONTACT) 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4037 RG55, RG58, RG142, RG223, RG400 SOLDER 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4215 RG5SB CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4577 RG5B CRIMP(CAPTIVE CONTACT) 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4294 RG59, RG62 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4026 RG174, RG188, RG316 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4003 RG174, RG188, RG316 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4036 RG174, RG188, RG316 SOLDER — 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4589 RG174, RG188, RG316 CRIMP(CAPTIVE CONTACT) 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4590 RG174, RG188, RG316 SOLDER(CAPTIVE CONTACT) 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4214 RG178, RG196 CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE4398 RG178, RG196 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4213 RG178, RG196 SOLDER 10.95 10.18 - 9.42 8.76 
PE4399 RG180, RG195 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4578 RG180, RG195 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4400 RG188-DS, RG316-DS CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 — 
PE4401 RG188-DS, RG316-DS CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4402 RG188-DS, RG316-DS SOLDER 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4403 RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL a SOLDER/CLAMP 25.95 24.13 22.32 20.76 -— 
PE4907 RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL (.250" DIRECT SOLDER 29.95 27.85 25.76 23.96 
PE4007 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141") SOLDER(WITHOUT CONTACT) 4.50 4.19 3.87 3.60 
PE4112 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL pod SOLDER (WITH CONTACT) 5.00 4.65 4.30 4.00 
PE4005 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SOLDER . 4.50 4.19 3.87 3.60 
PE4918 PE-020SR (.020" SEMI-RIGID) SOLDER 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE4917 PE-034SR (.034" SEMI-RIGID) SOLDER 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE4404 PE-047SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL (.047") SOLDER 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE44203 PE-142LL CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4085 PE-142SLL CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
SMA MALE PE4029 RG55, RGS8, RG142, RG223, RG400 CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
RIGHT ANGLE PE4002 RG55, RG142, RG223, RG400 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76. 
FOR CABLE PE4039 RG55, RG58, RG142, RG223, RG400 SOLDER 10.95 10.18 9.42 8.76 
ATTACHMENT PE4405 RG5S8 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4327 RG59, RG62 CRIMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE4028 RG174, RG188, RG316 CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE4009 RG174, RG188, RG316 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4038 RG174, RG188, RG316 SOLDER 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4108 RG178, RG196 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4296 RG178, RG196 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4406 RG178, RG196 SOLDER 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4579 RG180, RG195 CLAMP 13.95 12.97. 12.00 11.16 
PE4580 RG180, RG195. CRIMP 13.95 12.97 12.00 12.16 
PE4407 RG188-DS, RG316-DS CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE4408 RG188-DS, RG316-DS CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4409 -RG188-DS, RG316-DS SOLDER 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4932 RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL (.250") SOLDER 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE4083 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL ie SOLDER 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE4025 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085") SOLDER 15.95. 116.83 13.72. 2) 12.76 
PE4920 PE-020SR (.020" SEMI-RIGID) SOLDER 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE4919 PE-034SR (.034" SEMI-RIGID) SOLDER 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE4410 PE-047SR, PE-SRO47AL, PE-SROA7FL (.047") SOLDER 23.95 22.27 20.60 19.16 
SMA FEMALE PE4411 RGB, RG9, RG11, RG213, RGZ14, RG225, RG393 CLAMP 54.95 51.10 47.26 43.96 
FOR CABLE PE4031 RG55, RG58, RG142, RG223, RG400 CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
ATTACHMENT PE4412 RG55, RG142, RG223, RG400 CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4041 RG55, RG58, RG142, RG223, RG400 SOLDER 8.95 8.32 7.70 7.16 
PEAQ13 RG58 CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4326 RG59, RG62 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4030 RG174, RG188, RG316 CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4414 RG174, RG188, RG316 CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4040 RG174, RG188, RG316 SOLDER 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4325 RG178, RG196 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4591 RG178, RG196 CLAMP 13:95... 12.97 21200 S1L 18 
PE4592 RG178, RG196 SOLDER 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4415 RG188-DS, RG316-DS CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE4416 _RG188-DS, RG316-DS GRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
RG188-DS, RG316-DS SOLDER 9.95 9.25 8.56 7.96 
RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL (.250") SOLDER 14.95 13.90 12.86 11.96 
RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141") SOLDER 6.95 6.46 5.98 5.56 
RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085") SOLDER 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE-020SR (.020" SEMI-RIGID SOLDER 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE-034SR (.034" SEMI-RIGID SOLDER 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE4418 PE-O47SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL (.047") SOLDER 19.95 18.55 17.16 15.96 
d 
a 
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| SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES Aaa 
SMA FEMALE Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ~ ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
ates PEGO33 RG55, RG58, RG142, RG2Z3, RG400 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
FOR CABLE PE4419 RG55, RG142, RG223, RG400 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
“ATTACHMENT PE4353 RGSS, RG58, RG142, RG2Z3, RG400 SOLDER 10.95 10.18 9.42 ~ 8.76 
; PE4420 ‘RGSS CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PEG914 RG59, RG6Z _ CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PEGO32 RG174, RG188, RG316 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PEA427 RG174, RG188, RG316 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4188 RG174, RG188, RG316 SOLDER 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4187 RG174, RG188, RG316 CRIMP(CAPTIVE CONTACT) 11.95 11.11 10.28 9.56 
| PEG428 RG174, RG188, RG316 SOLDER(CAPTIVE CONTACT) 11.95 11.11 10.28 9.56 
| PE4421 RG178, RG196 CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
= Hy PeES422 RG178, RG196 CRIMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
PES423 RG178, RG196 SOLDER 15.95 14.83 13.72 12.76 
PES424 RG188-DS, RG316-DS CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
PEQ425 RG188-DS, RG316-DS CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4426 RG188-DS, RG316-DS - SOLDER 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4931 RG401, PE-SRAO1AL, PE-SR401FL (.250") SOLDER 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE4120 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL pee SOLDER 7.95 7.39 , 6.84 6.36 
PEG119 RGAOS, PE-SR405AL, PE-SR40SFL (.085" SOLDER 7.95 7.39 ‘6.84 6.36 
PEAS24 PE-020SR (.020" SEMI-RIGID) SOLDER 32.95 30.64 28.34 26.36 
PEG923 PE-034SR (.034" SEMI-RIGID) _ SOLDER 32.95 30.64 28.34 26.36 
PE4581 PE-047SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL (.047") SOLDER 27.95 25.99 24.04 22.36 
SMA FEMALE PEG196 RG402, PE-SR40ZAL, PE-SR40ZFL (.141") SOLDER 11.95 11.11 10.28 9.56 
2 HOLE PEG197 RGGOS, PE-SR405AL, PE-SRA0SFL (.085") SOLDER 11.95 11.11 10.28 9.56 
“PANEL MOUNT PE4547 PE-047SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL (.047") SOLDER 13.95 12.97 12.00 11.16 
— MOUNTING HOLE C01 
|| 
| 
! 
FE 
PEGO34 RG174, RG188, RG316 CLAMP 25.95 24.13 22.32 © 20.76 
PE4035 RGSS, RGS8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE4I21 RG4O2, PE-SR40ZAL, PE-SR40ZFL (.141" SOLDER 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4122 RG40S, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SOLDER 14.95 13.90 12.86 * 11.96 
PEQ548 PE-O47SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL (.047") SOLDER 15.95 14.83 13.72 12.76 
MOUNTING HOLE AO1 
Model No. BOARD THICKNESS CONTACT SIZE 1-24 25-49 50-99 100 + 
PES4206 -031" : -030" ROUND 9.95 - 9.25 8.56 7.96 
PE44204 042" -030" ROUND 9.95 9.25 8.56 7.96 
PES4205 047" -030" ROUND 9.95 9.25 8.56 7.96 
PEG542 062" -030" ROUND 9.95 9.25 8.56 = 7.96 
PE44207 042" -020" X .010" TAB 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE44208 -047" -020" X .010" TAB 9.95 9.25 8.56 7.96 
PEG543 062" -020" X .010" TAB 9.95 9.25 8.56 7.96 
H 
Ff 
U 
4 
“SMA FEMALE Model No. BOARD THICKNESS CONTACT SIZE 1-24 25-49 50-99 100 + 
"BULKHEAD PE44211 042 -030" ROUND 12.95 12.04 11.14 10.36 
END LAUNCH PE44212 -062" -030" ROUND 12.95 12.04 11.14 10.36 
: PE44213 -042" -020" X .010" TAB 12.95 12.04 11.14 10.36 
PEG4214 062" -020" X .010” TAB 12.95 12.06 11.14 10.36 
| 
rr MALE Model No. BOARD THICKNESS CONTACT SIZE 1-24 25-49 50-99 100+ 
END LAUNCH PES4209 -042" .030" ROUND 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4912 -062" -030" ROUND 13.95 12.97 12.00 11.16 
ie _ PE44210 042" .020" X .010" TAB 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4913 062" .020" X .010" TAB 13.95 12.97 12.00 11.16 
u u 
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111 SMA CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE4000 Model No. PE4001 Model No. PE4004 Model No. PE4099 Model No. PE4101 
SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL SMA FEMALE, 2 HOLE PANEL SMA FEMALE, 2 HOLE PANEL SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL SMA FEMALE BULKHEAD, REAR 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT MOUNT, STUB CONTACT MOUNT, SOLDER CUP CONTACT MOUNT, STUB CONTACT MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE AOL EXTENDED DIELECTRIC MOUNTING HOLE CO1 -590" EXTENDED’DIELECTRIC MOUNTING HOLE B02 
MOUNTING HOLE CO1 MOUNTING HOLE AO1 

1-24 25-49 1-24 25-49 

$6.95 $6.46 . ‘ : : $6.95 $6.46 

50-99 100 + 50-99 100+ 

$5.98 $5.56 . z . ° . : 5.98 5.56 


Model No. PE4118 Model No. PE4123 Model No. PE4124 
SMA FEMALE, RIGHT ANGLE SMA FEMALE, RIGHT ANGLE SMA MALE, 4 HOLE PANEL 


Model No. PE4125 


Model No. PE4117 
SMA MALE, 2 HOLE PANEL 


SMA FEMALE, P.C. MOUNT 


MOUNTING HOLE 001 P.C. MOUNT 4 HOLE PANEL MOUNT MOUNT, SOLDER CUP CONTACT | MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE D01 SOLDER CUP CONTACT MOUNTING HOLE AO1 MOUNTING HOLE CO1 
MOUNTING HOLE AQ1 
1-24 25-49 1-24 1-24 25-49 
$8.95 $8.32 : ; 3 5 $10.95 $10.18 
50-99 100 + : 100 + 0-99 100 + 
7.70 $7.16 $9. $8.76 é fom 8.76 


Model No. PE4186 

SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, FLUSH DIELECTRIC 
REMOVABLE TAB CONTACT 


MOUNTING HOLE AOI a 
: 0 + 


Model No. PE4218 
SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, 1" FLANGE 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE HOLE A0S 


Model No. PE4127 
SMA MALE, 2 HOLE PANEL 
MOUNT, STUB CONTACT 

- 330" EXTENDED DIELECTRIC 
MOUNTING HOLE C01. 


Model No. PE4128 

SMA FEMALE, 2 HOLE PANEL 
MOUNT, STUB CONTACT 

-590" EXTENDED DIELECTRIC 


MOUNTING HOLE CO1 cm 


Model No. PE4217 

SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, .5" FLANGE, .012" 
WIDTH SLOT IN CONTACT 


MOUNTING HOLE AQ1 a 


Model No. PE4354 

SMA MALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B02 ce 
Model No. PE4527 

SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, .687” FLANGE 


SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A04 


Model No. PE4126 

SMA MALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, STUB CONTACT 

+330" EXTENDED DIELECTRIC 


MOUNTING HOLE AOL 
1-24 25-49 
$10.95 $10.18 
50-99 100 + 
$9.42 8.76 


Model No. PE4190 
SMA FEMALE, STRIPLINE 
END LAUNCH, CAPTIVE 

TAB CONTACT, 1/8" GROUND 
PLANE SPACING 


Model No. PE4189 
SMA FEMALE BULKHEAD 
-050”" DIA. STUB CONTACT 


MOUNTING HOLE FO1 
1-24 25-49 
$7.95 7.39 
50-99 1006+ 
6.84 $6.36 


Model No. PE4219 
SMA FEMALE BULKHEAD 
FRONT MOUNT 

SOLDER CUP CONTACT 


MOUNTING HOLE B02 
1-24 © 25-49 
$6.95 $6.46 
0-9 

3 9 $556 


Model No. PE4524 
SMA FEMALE BULKHEAD 


P.C. MOUNT 
MOUNTING HOLE DO1 
1-24 25-49 
$9.95 ae 

itt $7. 


Model No. PE4529 

Sa FEMALE BLES FEMALE BULKHEAD, REAR 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
WITH O-RING 

MOUNTING HOLE B02 


Model No. PE4216 
SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, 1" FLANGE, .012" 
WIDTH SLOT IN CONTACT 
MOUNTING HOLE AOS 


Model No. PE4220 

SMA FEMALE, RADIUS RIGHT 
ANGLE, 4 HOLE PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE AO1 


Model No. PE4300 
SMA FEMALE, RIGHT ANGLE 
BULKHEAD, SOLDER CUP 
CONTACT 

MOUNTING HOLE B02 


Model No. PE4370 

SMA FEMALE, 2 HOLE PANEL 
MOUNT, FLUSH DIELECTRIC 
REMOVABLE TAB CONTACT 
MOUNTING HOLE CO1 


8 


Model No. PE4528 
SMA FEMALE BULKHEAD 

REAR MOUNT, .020" DIA. 
STUB CONTACT, HERMETICALLY 
SEALED WITH O-RING 


MOUNTING HOLE Plies 


1-24 25-49 

$23.95 $22.27 

50-99 100+ — 
$20.60 $19.16 


Model No. PE4525 
SMA MALE, P.C. MOUNT 
MOUNTING HOLE DO1 


Model No. PE4526 
SMA MALE, RIGHT ANGLE 
P.C. MOUNT 

MOUNTING. HOLE-DO1 


1-24 25-49 1-24 25-4! 1-24 3-32 
$10.95 $10.18 $7.95 7.39 $9.95 
50-99 100+ 50-99 100+ 50-9 ae : 
$9.42 $8.76 $6.84 $6.36 8.56 


- 
‘ 
— 
b. 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


| Model No. PE4530 

SMA FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, .020" DIA. STUB 
CONTACT, HERMETICALLY 

| SEALED WITH O-RING 

| MOUNTING HOLE FO1 


‘Model No. PE4535 

SMA FEMALE, STRIPLINE 
END LAUNCH, CAPTIVE - 
TAB CONTACT, 1/4" 
GROUND PLANE SPACING 


Model No. PE4540 

SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, 020" DIA STUB 
CONTACT, HERMETICALLY 

| SEALED WITH O-RING 


|’MOUNTING HOLE AO01 
| 1-24 25-49 
$15.95 $14. 

| 50-99 100 + 


3 72 


Model No. PE4549 
| SMA FEMALE BULKHEAD 
| SOLDER CUP git 
} MOUNTING HOLE FO01 


is 

| 1-24 25-49 
+ $10.95 $10.18 
| 50-99 100 + 
$9.42 $8.76 


| Model No. PE44237 
“SMA FEMALE, RIGHT ANGLE 
_ 2 HOLE PANEL MOUNT 
90° DIRECTION 
} +590 EXTENDED DIELECTRIC 
MOUNTING HOLE C01 


‘SMA CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model-No. PE4531 

SMA MALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, .020" DIA. STUB 
CONTACT, HERMETICALLY 
SEALED WITH O-RING 


MOUNTING HOLE FO1 
1-24 25-49 
$17.95 $16.69 
50-99 100 + 
$15.44 $14.36 


Model No. PE4536 

SMA FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, .380" MOUNTING HOLE 
SOLDER CUP CONTACT 


MOUNTING HOLE ee 


Model No. PE4541 


SMA MALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, .020" DIA. STUB 
CONTACT, HERMETICALLY 
SEALED WITH O-RING 
MOUNTING HOLE A01 


i 


Model No. PE4910 ~ 
SMA FEMALE, SURFACE MOUNT 


Model No. PE44238 

SMA FEMALE, RIGHT ANGLE 
2 HOLE PANEL MOUNT 

+45° DIRECTION 

«590 EXTENDED DIELECTRIC 
MOUNTING HOLE C01 


1-24 
$22.95 
50-99 
$19.74 


Model No. PE4532 

SMA FEMALE BULKHEAD 
-020" DIA. STUB CONTACT 
HERMETICALLY SEALED 
MOUNTING HOLE FO1 


1-24 25-49 
$11.95 $11.11 
50-99 100 + 
$10.28 $9.56 


Model No. PE4537 

SMA FEMALE, .500" X .375" 
4 HOLE PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE E01 


Model No. PE4544 

SMA MALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, .380” MOUNTING HOLE 
WITH SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


1-24 

$14.95 

50-99 
$12.86 $11.96 


Model No. PE4911 
SMA FEMALE, RIGHT ANGLE 
SURFACE MOUNT 


100 + 
$12.00 00 $11.16 
Model No. PE44239 
SMA FEMALE, RIGHT ANGLE 
2 HOLE PANEL MOUNT 
-45° DIRECTION 
-590 EXTENDED DIELECTRIC 
MOUNTING HOLE C01 


Model No. PE4533 

SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, .687". FLANGE, STUB 
CONTACT, .590" EXTENDED 
DIELECTRIC 

MOUNTING HOLE A04 


1-2 25-49 
$9.95 9.25 
50-99 100 + 
$8.56 7.96 


Model No. 
SMA FEMALE, 
4 HOLE PANEL MOUNT, STUB 
CONTACT, .590" EXTENDED 
DIELECTRIC 

MOUNTING HOLE E01 


PE4538 


Model No. PE4545 

SMA FEMALE BULKHEAD 
RIGHT ANGLE, P.C. MOUNT 
MOUNTING HOLE DO1 


Model No. PE44235 
SMA FEMALE, SURFACE MOUNT 
END LAUNCH 


Model No. PE44240 

SMA FEMALE, PRESS MOUNT 
-010" X .020" TAB CONTACT 
MOUNTING HOLE FO7 


500" X .375" 


112 


Model No. PE4534 
SMA FEMALE, STRIPLINE 
END LAUNCH, CAPTIVE 
TAB CONTACT, 1/16" 
GROUND PLANE SPACING 


1-24 
$24.95 
50-99 
$21.46 $19.96 96 


Model No. PE4539 

SMA FEMALE, .500" X .375" 
4 HOLE PANEL MOUNT 

FLUSH DIELECTRIC 
REMOVABLE TAB CONTACT 
MOUNTING HOLE £01 


1-24 25-49 
$11.95 $11.11 
50-99 100 + 


$10.28 $9.56 
Model No. PE4546 


SMA FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, 1” FLANGE 

FLUSH DIELECTRIC 
REMOVABLE TAB CONTACT 
MOUNTING HOLE A05 


25-49 


Model No. PE44236 


SMA FEMALE, RIGHT ANGLE 
4 HOLE PANEL MOUNT 

-590" EXTENDED DIELECTRIC 
MOUNTING HOLE A01 


Model No. PE44241 

SMA FEMALE, PRESS MOUNT 
-030" ROUND CONTACT 
MOUNTING HOLE F07 


-24 25-49 
$8.95 $8.32 
50-99 100 + 

7.70 $7.16 


PLEASE CONTACT OUR ENGINEERING DEPARTMENT FOR 


| ALL YOUR SPECIAL REQUIREMENTS AT (949) 261-1920. 


*_PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
| TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


113° SMA FIELD REPLACEABLE CONNECTORS 


067¢ 
(4 HOLES) 


FLANGE ACCEPTS EMI/RFI PRICE i 
Model_No. CONNECTOR STYLE PIN SIZE GASKET 1-24 25-49 50-99 100+ ~ 
PE44000 FEMALE 1 -012 YES _ $11.95 $11.11 $10.28 $9.56 © 
PE44001 FEMALE 1 015 YES 16.95 15.76 14.58 13.56 © 
PE44002 FEMALE 1 018 YES 11.95 1.11 - 10.28 9.56 
PE44003 FEMALE 1 -020 NO 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE44004 FEMALE 1 -036 NO 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE44005 MALE 1 012 VES. 13.95: — 12.97) 22.002 17,.16 
PE44006 MALE 1 015 YES 13.95. 12.97 12.00 11.16 
PE44007 MALE 1 = .018 YES 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE44008 MALE 1 020 NO 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE44009 MALE 1 036 NO 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE44010 FEMALE 2 012 YES 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE44011 FEMALE 2 015 YES 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE44012 FEMALE 2 018 YES 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE44013 FEMALE 2 020 NO 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE44014 FEMALE 2 036 NO 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE44015 FEMALE RIGHT ANGLE 2 012 YES 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE44016 FEMALE RIGHT ANGLE 2 -015 YES 21.95 20041 18.88 17.56 
PE44017. FEMALE RIGHT ANGLE 2 018 YES 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE44018 MALE 2 -012 YES 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44019 MALE 2 -015 YES 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44020 MALE 2 018 YES 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44021 MALE 2 020 NO 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE44022 MALE 2 036 NO 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE44023 FEMALE 3 012 YES 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE44024 FEMALE 3 015 YES 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE44025 FEMALE 3 018 YES 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE44026 FEMALE 3 020 NO 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE44027 FEMALE 3 036 NO 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE44028 MALE 3 012 YES 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44029 _MALE 3 -015 YES 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44030 MALE 3 -018 YES 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44031 MALE 3 -020 NO 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE44032 MALE 3. -036 NO 9.95 9.25 8.56 7.96 


SOLDER IN HERMETIC SEALS FIELD REPLACABLE CONTACTS FOR USE WITH 
CONNECTORS WITHOUT SEALS 


eee eel 


PRICE PER PACKAGE OF 5 . 
1-24 PACKS* 25-49 PACKS* 50-99 PACKS* 100+ PACKS* 


$10.95 $10.18 $9.42 $8.76 
*SOLD IN PACKS OF 5 PCS. 
PRICE PER PACKAGE OF 5 3 PRICE PER PACKAGE OF 5 
1-24 PACKS* 25-49 PACKS* 50-99 PACKS*, 100+ PACKS* Model No. 1-24 PACKS* 25-49 PACKS* 50-99 PACKS* 100+ PACKS* 
$10.95 $10.18 $9.42 $8.76 PE1003-1 $10.95 $10.18 © $9.42 $8.76 
*SOLD IN PACKS OF 5 PCS. ~  *SOLD IN PACKS OF 5 PCS. 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. ; 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


7/16 CONNECTORS ore a 


| SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


| PRICE 
/16" MALE ; -. Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
OR CABLE PE4567 RG8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 54.95 51.10 47.26 43.96 
TVACHMENT PE4570 RG8, RG213 CRIMP 65.95 61.33 56.72 52.76 
PE4571 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 65.95 61.33 56.72 52.76 
PE4566 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223 & RG400 CLAMP 54.95 51.10 47.26 43.96 
PE4568 RG55, RG142, RG223, RG400 CRIMP 54.95 51.10 47.26 43.96 
PE4569 RG53 CRIMP 54.95 51.10 47.26 43.96 
PE44276 RG217 CLAMP - 65.95 61.33 56.72 52.76 
PE44277 RG218 CLAMP 69.95 65.05 60.16 55.96 
PE44278 RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL SOLDER/CLAMP - 64.95 60.40 55.86 51.96 
PE44279 : RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL ‘ SOLDER/CLAMP 64.95 60.40 55.86 51.96 
PE44280. RG8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 89.95 83.65 77.36 71.96 
WOR CABLE : PE44281 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 89.95 83.65 77.36 71.96 
) TTACHMENT PE44282 RG217 CLAMP < 99.95 92.95 85.96 79.96 
thy 
| /16" FEMALE 4 
OR CABLE RGB, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 65.95 61.33 56.72 52.76 
| TTACHMENT RG8, RG213 CRIMP 74.95 69.70 64.46 59.96 
RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 74.95 69.70 64.46 59.96 
RG55,-RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 65.95 61.33 56.72 52.76 
RG55, RG142, RG223, RG400 CRIMP 65.95 61.33 56.72 52.76 
RG58 CRIMP — 65.95 61.33 56.72 52.76 
RG217 CLAMP 75.95 70.63 65.32 60.76 
RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL_- SOLDER/CLAMP 74.95 69.70 64.46 59.96 
RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL SOLDER/CLAMP 74.95 69.70 64.46 59.96 


Model No. PE4573 
7/16" FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE A21 


Model No. PE4574 
7/16" FEMALE, 4 HOLE PANEL 

MOUNT, WITH THREADED 

CONTACT, MOUNTING HOLE A21 


Model No. PE44291 
7/16" FEMALE, 4 HOLE 
PANEL MOUNT, CLAMP 
ATTACHMENT FOR RG8, RGS 
RG213, RG214, RG225 & 


RG393 
MOUNTING HOLE A21 
1-24 25-49 
$79.95 $74.35 
50-99 100 + 
$68.76 $63. 


1.6/5.6 CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE44292 
.| 7716" FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG217 

MOUNTING HOLE A21 


$38.66 


& 


Model No. PE44265 
1.6/5.6 PLUG RIGHT ANGLE 
CLAMP ATTACHMENT FOR RG59 


Model No. PE44262 
..6/5.6 PLUG, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG179 


Model No. PE44263 
1.6/5.6 PLUG, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG59 


Model No. PE44264 
1.6/5.6 PLUG RIGHT ANGLE 
CLAMP ATTACHMENT FOR. 

RG179 & RG187 


Model No. PE44266 
1.6/5.6 JACK BULKHEAD 
CRIMP ATTACHMENT FOR 
RG179 & RG187 

MOUNTING HOLE G04 


Model No. PE44270 
1.6/5.6 JACK BULKHEAD 


P.C. MOUNT 
MOUNTING HOLE D06 
MOUNTING HOLE FOS 
1-24 25-49 
$9.25 $8.95 $8.32 
100 + 100 + 50-99 100 + 
7.96 7.96 $7.70 7.16 


ts PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 ~—Ss IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
| TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Model No. PE44271 
1.6/5.6 JACK RIGHT ANGLE 
P.C. MOUNT 

MOUNTING HOLE D06 


Model No. PE44268 
| 1.6/5.6 JACK BULKHEAD 
RIGHT. ANGLE, CRIMP™ 
ATTACHMENT FOR 
RG179 & RG187 
MOUNTING HOLE G04 


Model No. PE44269 
1.6/5.6 JACK BULKHEAD 
RIGHT ANGLE, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG59 
MOUNTING HOLE G04 


25-49 


115 


50 OHM BNC CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


’ 


Palla 
i, ett Tie Sree CR rare 


PRICE 
Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 
BNC MALE PEQ377_—_ RG6 . CLAMP $7.95 $7.39 $6.84 
FOR CABLE PE4109 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 7.95 7.39 84 6.36 
ATTACHMENT PE4378 RG8, RG213 CRIMP 11.95 11.11 10.28 = 
PE4379 RG8X, PE-TO42RML CLAMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4351 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4023 RG55, RGS8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 3.50 3.26 3.01 2.80 
PE4044 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 3.50 3.26 3.01 2.80 
PE4016 RG58 CRIMP 3.50 3.26 3.01 2.80. 
PE4381 RG58 PLENUM CRIMP 6.95 - 6.46 5.98 5.56 
PE4024 RG59, RG62 CLAMP 4.25 3.95 3.66 3.40 
PE4018 RG59, RG62 CRIMP 3.50 3.26 3.01 2.80. 
PE4382 RG59 PLENUM CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4084 RG174, RG188, RG316 CLAMP 5.95 5.53. 5.120 4 
PE4043 RG174, RG188, RG316 CRIMP 5.95 5.53 5:12 4.76 
PE4643 RG178, RG196 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4384 RG178, RG196 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4383 RG180, RG195, BELDEN 8218, PE-B8128 CLAMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4247 RG180, RG195, BELDEN 8218, PE-B8128 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4385 RG188-DS, RG316-DS CRIMP 7.95 7.39 6.84 ° 
PE4380 RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL (.250" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 14,95 13.90 12.86 11.96 
PE4908 RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL (.250”" SEMI-RIGID DIRECT SOLDER 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE4206 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4650 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141” SEMI-RIGID) DIRECT SOLDER 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4207 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 13.95 12.97 12.00 . 
PE4651 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) - DIRECT SOLDER 13.95 12.97 12.00 
PE4974 PE-047SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL (.047" SEMI-RIGID) DIRECT SOLDER 14.95 13.90 12.86 
PE4210 BELDEN 8281, PE-B1828 CRIMP 6.95 -46 5.98 
PE4386 BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOO4RML CLAMP 8.95 8.32 7.70 
PE44040 PE-TOO2RML 3 CLAMP 8.95 8.32 7.70 
PE44041 PE-TOOZRML CRIMP 8.95 8.32 7.70 
PE44042 PE-TOO3RML CLAMP 8.95 8.32 7.70 
BNC MALE PE4387 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 19.95 18.55 17.16 
RIGHT ANGLE PE4053 - RG55, RGS8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 9.95 9.25 8.56 
FOR CABLE PE4345 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 11.95 11.11 10.28 
ATTACHMENT PE4298 RG58 CRIMP 11.95 11.11 10.28 
PE4320 RG59, RG62 CLAMP 10.95 10.18 9.42 
PE4195 RG59, RG62 CRIMP 11.95 11.11 10.28 
PE4307 RG174, RG188, RG316 CLAMP 12.95 12.04 11.14 
PE4393 RG174, RG188, RG316 CRIMP 13.95 12.97 12.00 
PE4388 RG178, RG196 CLAMP 13.95 12.97 12.00 
PE4396 RG188-DS, RG316-DS a CRIMP 16.95 15.76 14.58 
PE4092 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) DIRECT SOLDER 19.95 18.55 17.16 I. 
PE4102 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) DIRECT SOLDER 19.95 18.55° 17.16 5 
4 
BNC FEMALE PE4212 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 23.95 22.27 20.60 19.16 
FOR CABLE PE4058 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 4.95" 4.60 4.26 3.96 
ATTACHMENT PE4397 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 4.95 4.60 4.26 3.96 
PE4070 RG58 CRIMP 4.95 4.60 4.26 3.96 
PE4057 RG59, RG62 CLAMP 4.95 4.60 4.26 3.96 
PE4308 RG59, RG62 CRIMP 6.95 6.46 §.98'" = Sa 
PE4321 RG174, RG188, RG316 CLAMP 7.95 7.39 6.84 6.36. 
PE4079 RG174, RG188, RG316 CRIMP 7.95 1 7.39 6.84 6.36 
PE4389 RG178, RG196 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4390 RG188-DS, RG316-DS CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4204 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56) 
RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
4 
BNC FEMALE PE4632 RG8, RG9, RG11, RGZ213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 24.95 23.20 21.46 3 
BULKHEAD PE4078 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
FOR CABLE PE4209 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
ATTACHMENT PE4208 RG5B CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
RG59, RG62 CLAMP 10.95 -.10.18 9.42 8.76 
RG59, RG62 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
RG174, RG188, RG316 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.9% 
RG174, RG188, RG316 CRIMP 7.95." 7130-6 :842° oe 
~RG178, RG196 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
RG188-DS, RG316-DS CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4915 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE4916 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 19.95 17.16 15.96 


, PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


USE MOUNTING HOLE B06 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 


18.55 


U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM | WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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\ 


Model No. 


Model No. § PE4010 
BNC FEMALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 


__ #3-56 TAPPED HOLES 


MOUNTING HOLE A03 


del No. PE4055 
BNC FEMALE, RIGHT ANGLE 


BULKHEAD, SOLDER CUP 


CONTACT, MOUNTING HOLE B13 


Model No. PE4211 
BNC MALE BULKHEAD MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE B04 


PE4183 

HN FEMALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
125 MOUNTING HOLES 
MOUNTING HOLE A08 


50 OHM BNC CONNECTORS * 116 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE4049 
BNC FEMALE BULKHEAD, REAR 
MOUNT, HERMETICALLY SEALED 
MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE4011. 

BNC FEMALE, PANEL MOUNT 
TURRET TERMINAL 
MOUNTING HOLE A07. 


Model No. PE4014 
BNC FEMALE BULKHEAD FOR UP 
TO 1/8" PANEL THICKNESS 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B05 


Model No. PE4015 
BNC FEMALE BULKHEAD FOR UP 
TO 1/4" PANEL THICKNESS 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


Model No. PE4091 
BNC FEMALE BULKHEAD 
ISOLATED GROUND 
SOLDER CUP CONTACT 


MOUNTING HOLE B04 
9 
-60 
+ 
: -96 


Model No. —PE4395 
BNC FEMALE, PANEL MOUNT 
1" SQ. FLANGE, SOLDER CuP 


CONTACT, MOUNTING HOLE A05 
1-2 25-49 

$9. $9.25 

5 + 


100 
$7.96 


Model No. PE4077 
BNC FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, HERMETICALLY SEALED 
MOUNTING HOLE B04 


Model No. PE4082 
BNC MALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE A07 


Model No. PE4056 
BNC FEMALE, PANEL MOUNT 
CLAMP ATTACHMENT FOR RG55, 
RG58, RG141, RG142, RG223 
& RG400, #3-56 TAPPED 
HOLES, MOUNTING HOLE A03 


“| Model No. PE4318 
BNC FEMALE BULKHEAD 
ISOLATED GROUND 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE4394 
BNC FEMALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE A04 


Model No. PE4317 
BNC FEMALE, RIGHT ANGLE 
PANEL MOUNT, SOLDER CUP 
CONTACT, MOUNTING HOLE A16 


HN CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


PRE CoE 
FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
RG8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP $12.95 $12.04 $11.14 $10.36 
RG8, RG213 CRIMP 23.95 22.27 20.60 19.16 
RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 23.95 22.27 20.60 19.16 
RG14, RG217 CLAMP 23.95 22.27 20.60 19.16 
RG17, RG218 CLAMP 39.95 37.15 34.36 31.96 
RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 19.95 18.55 17.16 15.96 
RG55, RG142, RG223, RG4O CRIMP 19.95 18.55 17.16 15.96 
RG58, RG141 . : CRIMP 19.95 18.55 17.16 15.96 
RG59, RG62 CLAMP 21.95 20.41 18.88 17.56 


Model No. PE4481 
HN FEMALE BULKHEAD, REAR 

MOUNT, HERMETICALLY SEALED 
MOUNTING HOLE G03 


Model No. PE4480 
HN MALE, RIGHT ANGLE 
CLAMP ATTACHMENT FOR RG55, 
RG58, RG141, RG142, RG223 
& RG400 SRY 


Model No. PE4230 
HN MALE, RIGHT ANGLE 

CLAMP ATTACHMENT FOR RG8, 
RG9, RG213, RG214, RG225 


Model No. PE4229 
HN FEMALE, CLAMP 
ATTACHMENT FOR RG8, RG9, 
RG213, RG214, RG225 & 
RG393 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM - WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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50 OHM N CONNECTORS 


THESE CONNECTORS WILL NOT MATE WITH “75 OHM N” CONNECTORS 


SEE PAGE 196 PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES PRICE 
sears Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 is 100 + 
eT cance PE4062 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP $4.95 $4.60 $4.26 $3.96 
Te ee PE4132 RGB, RCO, RG11, RGZ13, RG214, RG225, RG3I93 CLAMP(CAPTIVE CONTACT) 5.95 5.53 5.12 4.76 
PE4430 RGB, RG213 CRIMP 7.95 5: <7.39 36.88 1 Ge 
PE@431 RGBX, PE-TO42RML CLAMP 7,95:000 7.39 See 
PE4344 RGBX, PE-TO42RML CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4048 RG, RG214, RG225, RG393 CRIMP 7.95 F392 6B. Oi 
PE4221 RG14, RG217 CLAMP 17:95 16.69 15.44 14.36 
PE4081 RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 4.95 4.60 4.26 3.96 
PE4042 RGSS, RG14i, RG142, RG223, RG400 CRIMP 7.99 s-:.7,38 0 6 
PE4329 RGSS CRIMP 7.96. 7.39. 6.88. 6.36 
PE4331 RG59, RG62 CLAMP 8.95. 8.32 7.70 - 7.36 
PE4432 RG59, RG62 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PEQ224 RG174, RG188, RG316 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4429 RG174, RG188, RG316 CRIMP 3.95... B.38c7 FeO Tall 
PE4647 RG178, RG196 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4433 RG218 CLAMP 32.95 30.64 28.34 26.36 
PE4434 RG401, PE-SRAO1AL, PE-SR4O1FL (.250" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 11:95 11.11 10.28 9.56 
PE4376 RG4O1, PE-SRAO1AL, PE-SR401FL (.250" SEMI-RIGID) SOLDER-PRECISION TYPE 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE4006 RG402, PE-SR402AL, PE-SR40ZFL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4140 RG402, PE-SR4O2AL, PE-SRAOZFL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER-PRECISION TYPE 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4129 RG405, PE-SR40SAL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 11.95 - 11.11 10.28 9.56 
PE4222 RG405, PE-SRAOSAL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER-PRECISION TYPE 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE4133 BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOOGRML CLAMP 4.95, 4.60 4.26 3.96 
PE4550 BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOORML ~- CRIMP 7.95. 7.39. .6.88- 6.36 
PE4934 PE-O47SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL (.047" SEMI-RIGID) SOLDER 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE44043 PE-TOOZRML CLAMP 7.95 7.39 1846.36 
PEAAO4d PE-TOO2RML CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE44045 PE-TOO3RML CLAMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE44046 PE-TOOSRML CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
aoe er PE4136 RGB, RG9, RG213, RGZ14, RG225, RG393 CLAMP 13.95 12.97 12.00 - 11.16 
are PE4482 RGB, RG213 CRIMP 21.95 20.41 18.88 17.56 
icman PEA483 RG9, RG214, RG225, RG393__ CRIMP 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE4135 RGSS, RGSB, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PEAA84 RGSS, RG14i, RG142, RG223, RG400 CRIMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE4485 RGSS CRIMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE4935 RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL (.250" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 17:95 16.69 15.44 14.36 
 PE4936 RGA02, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" Sen-RIGID) SOLDER 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE4937 RG405, PE-SRA05AL, PE-SRAQ5FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE4938 BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOO4RML CLAMP 15.95 14.83 13.72 “ 12.76 
PE4939 BELDEN 9913 & 9914, PE<B3199, PE-B4199, PE-TOO4RML CRIMP 24.95 23.20 21.46 19.96 
Aare PE4061 RGB, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 5.95. 8.53. Re ae 
ae PE40S9 RGB, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP(CAPTIVE CONTACT) 8.95 8.32 7.70 7.16 
PEA435 RGB, RG2i3 CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4191 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 8.95; 8.32.5 7,70... 7.16 
PE4645 RG14, RG217 CLAMP 21.95 20.41 18.88 17.56 
PEAO72. RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 8.95.) 8:32 7.30 oti 
PE4134 RGSS. RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 8.95 832 7.70. 7.16 
PE4436 RGB CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4330 RG59, RG62 CLAMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4437 RG174, RG188, RG316 . CLAMP 10:95 10.18 9.42 8.76 
PEA438 RG174, RG188, RG316 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PEG646 RG218 CLAMP 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE4439 RG4O1, PE-SRA01AL, PE-SR401FL (.250" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4138 RG4O2, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 1.95 11:11 10.28 9.56 
PE4652 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID SOLDER-PRECISION TYPE 14.95 13.90 12.86 , 11.96 
PE4130 RG40S, PE-SRA0SAL, PE-SRA05FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP.- 1.95 11.11 10.28 | 9.56 
PE4653 RG40S, PE-SRA05AL, PE-SRAOSFL (.085" SEMI-RIGID SOLDER-PRECISION TYPE 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4945 PE-O47SR, PE-SRO4TAL, PE-SRO47FL (.047" SEMI-RIGID) SOLDER-PRECISION TYPE 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE4372 BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOOGRML CLAMP 6.95. 4.46. 5.98. 55.56 
N FEMALE PE4223 RGB, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 13.95 12.97. 12.00. 11.16 
BULKHEAD PE4940 RGB, RG213 CRIMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
FOR CABLE PE4941 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
ATTACHMENT PEG114 RGSS, RGSS, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4371 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4440 RGB CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4297 RG59, RG62 CLAMP 11.95 11:11 10.28 9.56 
PEAQ41 RG174, RG188, RG316 CLAMP 11.95. 11.11 10.28 9.56 
PE4442 RG174,, RG188, RG316 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4942 RG4O1, PE-SRAOIAL, PE-SRAO1FL (.250" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PEQ113 RG402, PE-SR4O2AL. PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PEA654 RG402, PE-SRAOZAL, PE-SRAO2FL (.141" SEMI-RIGID SOLDER-PRECISION TYPE 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE4443 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 11:95 11.11- 10.28 9.56 
PE4655 RG405, PE-SR4OS5AL, PE-SRA0SFL (.085" SEMI-RIGID SOLDER-PRECISION TYPE 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE4946 PE-O47SR, PE-SROG7AL, PE-SRO47FL (.047" SEMI-RIGID) SOLDER-PRECISION TYPE 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE4943 BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOO4RML CLAMP 14.95 13.90 186 «11.96 
PE4944 BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOOGRML CRIMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
USE MOUNTING HOLE G01 - 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. ° 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 
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3 50 OHM N CONNECTORS 118 


THESE CONNECTORS WILL NOT MATE WITH “75 OHM N” CONNECTORS 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


: PR I CE 
Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES — ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
ON FEMALE PE4060 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP $8.95 $8.32 $7.70 $7.16 
| PANEL MOUNT =~ PE44065 RG8, RG213 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
FOR CABLE PE44066 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
> ATTACHMENT © PE4141 RG55, RGS8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP f 8.95 8.32. 7.70 7.16 
; PE44068 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44069 RGSS CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44070 RG174, RG188, RG316 CLAMP 10.95 10.18 9.42 - 8.76 
. PE44071 RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL (.250" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 | 12.86 11.96 
PE44072 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14,95 13:90 12.86 11.96 
PE44073 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 


MOUNTING HOLE AOS 


Model No. _PE4328 
N FEMALE, PANEL MOUNT 
-590" EXTENDED DIELECTRIC 
1" SQ. FLANGE SIZE 

-384" DIELECTRIC DIAMETER 
+120" CONTACT DIAMETER 


Model No. PE4137 

N FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
HERMETICALLY SEALED " 
MOUNTING HOLE G01 


i" 


ie 


Model No. PE4131 
N MALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
|] MOUNTING HOLE A05 


Model_ No, PE4139 
N FEMALE BULKHEAD 
REAR MOUNT 

HALF MOON CONTACT 
MOUNTING HOLE G01 


Model No. PE4013 
WN FEMALE, PANEL MOUNT 


| SOLDER CUP CONTACT 
) MOUNTING HOLE A05 


Model No. PE%488 

N FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


i] PE43 
DN FEMALE: PANEL MOUNT 

| .590" EXTENDED DIELECTRIC 
| .500" SQ. FLANGE SIZE 

| .162" DIELECTRIC DIAMETER 
) 050" CONTACT DIAMETER 


' PE4444 Model No. PE4486 Model No. PE4487_ - 
N FEMALE, PANEL MOUNT N FEMALE RIGHT ANGLE N FEMALE, PANEL MOUNT 
-590” EXTENDED DIELECTRIC PANEL MOUNT, SOLDER CUP HERMETICALLY SEALED WITH 
-687" SQ. FLANGE SIZE CONTACT, MOUNTING HOLE AOS | O-RING, SOLDER CUP CONTACT 
-162" DIELECTRIC DIAMETER MOUNTING HOLE AO5 
-050" CONTACT DIAMETER 


Model No. ~PE4491 
N MALE, PANEL MOUNT 

-330" EXTENDED DIELECTRIC 
MOUNTING HOLE AOS 


Model No. PE44074 
N FEMALE, PRESS MOUNT 
-050" DIAMETER CONTACT 
MOUNTING HOLE F06 


Model No. PE4490 
N MALE BULKHEAD, FRONT 

MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04. . 


Model No. E4492 
N FEMALE, PANEL MOUNT 
CAPTURED TAB CONTACT 
+100" LONG, .005” THICK 
BY .120" WIDE 

MOUNTING HOLE A05 


1-24 ia 
$13.95 $12.97 


' Model No. PE4489 

-N MALE BULKHEAD, FRONT 
- MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
~ MOUNTING HOLE G01 


(1-24 25-49 1-24 1-24 25-49 
b gadis $12.97 1$17.95 $16.69 3.95 $7.95 $7.39 
/ 50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 
| $12.00 $11.16 $15.44 $14.36 $12.00 $11.16 6.84 $6.36 


Model No. PE44078 
N FEMALE, 2 HOLE PANEL 
MOUNT, TAB CONTACT 

-005" THICK BY .120" WIDE 


MOUNTING HOLE C04 
- 120" CONTACT DIAMETER 


aa MOUNTING HOLE C04 
-49 
-97 
+ 


PAST ERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Model No. PE44079 
N FEMALE, 2 HOLE PANEL - 
MOUNT, .590" EXTENDED 
DIELECTRIC 

-384" DIELECTRIC DIAMETER 


Model No. PE44076 
N FEMALE, PRESS MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE F06 


Model No. PE44077 
N FEMALE, 2 HOLE PANEL 

MOUNT, SOLDER CUP CONTACT: 
MOUNTING HOLE C04 


Model No. PE44075 
_N FEMALE, PRESS MOUNT 
“TAB CONTACT .005" THICK 
BY .120" WIDE 
j MOUNTING HOLE F06 


119 50 OHM TNC CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES PRICE 
Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 2 100 + 
TNC MALE PE4088 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP $9.95 9.25 8.56 7.96 
FOR CABLE PE4446 RG8, RG213 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
ATTACHMENT PE44063 RG8X, PE-TO42RML CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 5.95 5.53 5.12 4.76 
RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 5.95 5.53 5.12 4.76 
RG58 CRIMP 5.95 5.53 5.12 4.76 
RG59, RG62 CLAMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
RG59, RG62 CRIMP 5.95 5.53 5.12 4.76 
RG174, RG188, RG316 CLAMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
RG174, RG188, RG316 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
RG178, RG196 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 - 
RG401, PE-SR401AL, PE-SR401FL (.250" SEMI-RIGID DIRECT SOLDER 25.95 24.13 22.32 20.76 
RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141™ SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 12.95 12.04 11.14 ~ 10.36 
RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID SOLDER 15.95 14,83 13.72 12.76 
RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP * 12.95 12.04 11.14 10.36 
RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE-047SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL (.047" SEMI-RIGID) DIRECT SOLDER 14.95 13.90 12.86 11.96 — 
BELDEN 9913 & 9914, PE-B3199, PE-B4199, PE-TOO4RML CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE-TOO2RML CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE-TOOZRML . CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96. 
PE-TOO3RML 5 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 — 
TNC MALE PE4146 RG8, RGS, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 19,95 18.55 17.16 15.96 
RIGHT ANGLE PE4054 RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
FOR CABLE PE4450 RG55, RG14i, RG142, RG223, RG400 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
ATTACHMENT PE4451 RG58 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4452 RG59, RG62 CLAMP 15.95 14.83 13.72-. 12.76 
=—— _PE4453 RG59, RG62 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4454 RG174, RG188, RG316 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4455 RG174, RG188, RG316 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4456 RG178, RG196 CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 
TNC FEMALE PE4155 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 19.95 18.55 17.16 15.96 — 
FOR CABLE PE4068 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP z 6.95 6.46 5.98 5.56 
ATTACHMENT PE4457 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4458 RG58 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4459 RG59, RG62 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36. 
PE4460 RG59, RG62 CLAMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4461 RG174, RG188, RG316 CLAMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4462 RG174, RG188, RG316 CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4463 RG178, RG196 CLAMP 9.95 9.25 8.56 - 7.96 — 
PE4145 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4144 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
TNC FEMALE PE4152 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
BULKHEAD PE4153 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
FOR CABLE PE4151 RG58 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
ATTACHMENT PE4464 RG59, RG62 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 — 
PE4465 RG59, RG62 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
RG174, RG188, RG316 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 — 
RG174, RG188, RG316 CRIMP . 42.95 12.04 11.14 10.36 
RG178, RG196 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 5 
RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID SOLDER-PRECISION 36.95 34.36 31.78 29.56 
RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 4 
RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085”" SEMI-RIGID SOLDER-PRECISION 36.95 34.36 31.78 29.56 
RG405,, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 15.95 14.83 13.72 12.76 


USE MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE4065 
TNC FEMALE BULKHEAD 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


Model No. PE4063 
TNC FEMALE BULKHEAD 
SOLDER CUP CONTACT 


MOUNTING HOLE B05 


Model No. PE4064 
TNC FEMALE, PANEL MOUNT 
#3-56 TAPPED HOLES 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A03 


Model No. PE4066 
TNC FEMALE, PANEL MOUNT 
CLAMP ATTACHMENT FOR RG55, 
RG58, RG141, RG142, RG223 
& RG400 #3-56 TAPPED HOLES 
MOUNTING HOLE A03 


Model No. PE4305 
TNC FEMALE BULKHEAD, FRONT 


MOUNT, HERMETICALLY SEALED ; 
MOUNTING HOLE B04 7 


1-24 25-49 
$8.95 $8.32 
50-99 100+ 
$7.70 7.16 


oie 

in 

> 
in 
' 
ie 
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Model No. PE4306 
TNC FEMALE BULKHEAD 
ISOLATED GROUND 
SOLDER CUP CONTACT 


MOUNTING HOLE B04 ~ 


Z 

Model No. { 
: 

i 

1 

| 

PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. : 


PE4468 Model No. PE4469 Model No. PE4470 - 
TNC FEMALE BULKHEAD TNC FEMALE BULKHEAD, REAR TNC MALE, PANEL MOUNT 
ISOLATED GROUND MOUNT, HERMETICALLY SEALED | SOLDER CUP CONTACT 

SOLDER CUP CONTACT MOUNTING HOLE B06 MOUNTING HOLE A07 


MOUNTING HOLE B06 — 


Model No. PE4471 

TNC FEMALE, RIGHT ANGLE 
BULKHEAD, SOLDER CUP 
CONTACT, MOUNTING HOLE B13 


ROOD 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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SHV CONNECTORS | 120 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


PRICE 
Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
SHV PLUG PE4333 RG8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP $20.95 $19.48 $18.02 $16.76 
FOR CABLE PE4A96 RG8, RG213 CRIMP 20.95 19.48 18.02 16.76 
ATTACHMENT PE4349 RG9, RG214, RG225, RG393 CRIMP 20.95 19.48 18.02 16.76 
PE4316 RG55, RGS8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4497 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 20.95 19.48 18.02 16.76 
PE4194 RGSS CRIMP 20.95 19.48 18.02 16.76 
PE4100 RG59, RG62Z CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4343 RG59, RG62 CRIMP 20.95 19.48 18.02 16.76 
PE4498 RG174, RG188, RG316 CLAMP _ 20.95 19.48 18.02 16.76 
SHV JACK BULKHEAD PE44049 RG8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 29.95 27.85 25.76 23.96 
FOR CABLE PE44080 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 “CLAMP 25.95 24.13 22.32 20.76 
ATTACHMENT PE4315 RG59, RG62 CLAMP 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE44093 RG174, RG188, RG316 CLAMP i 26.95 25.06 23.18 21.56 


Model No. PE4499 
SHV JACK BULKHEAD, REAR 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE4500 
SHY JACK BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, HERMETICALLY SEALED 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


Model No. PE4501 
SHV JACK, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE Al5 


Model No. PE44118 
SHV PLUG BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B04 


Model No. PE4239 
SHV JACK BULKHEAD, FRONT 


MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE BO4 


1-2 25-49 1-24 25-49 
$10. $10.18 $21.95 $20.41 
50-99 100+ 

$18.88 $17.56 


“75 OHM N” CONNECTORS 


THESE CONNECTORS WILL NOT MATE WITH STANDARD “50 OHM N” CONNECTORS 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


PRICE 
"75 OHM N" Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
MALE FOR PE4507 RG6 CLAMP $11.95 $11.11 $10.28 | $9.56 
CABLE PE4508 RG6 CRIMP 12.95 12.04 «11.14 ~—-10.36 
ATTACHMENT PE4509 RG11, RG144, RG216- CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4510 RG11, RG144, RG216 CRIMP 12.95 12.04 11.14: 10.36 
PE4511 RG59, RG62 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4512 RG59, RG62 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4513 RG179, RG187 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4656 RG179, RG187 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4514 RG6 CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4515 RG11, RG144, RG216 CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4516 ‘RG59, RG62 CLAMP : 13.95 12.97 12.00 11.16 


Model No. PE4505 
"75 OHM N™ FEMALE BULKHEAD 
FRONT MOUNT, SOLDER CUP 

CONTACT, MOUNTING HOLE G01 


Model No. PE4506 

"75 OHM N” FEMALE BULKHEAD 
FRONT MOUNT, SOLDER CUP 
CONTACT, MOUNTING HOLE FOS 


Model No. PE4503 
"75 OHM N” FEMALE, PANEL 

MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A05 


Model No. PE4504 
"75 OHM N" MALE, PANEL 

MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A05 


Model No. PE4502 

75 OHM N” MALE, RIGHT 
ANGLE, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG11, RG144 & RG216 


1-24 25.49 
$8.95 $8.32 
50-99 100 + 
0. $7.16 
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Model No. PE4231 

SC MALE, CRIMP ATTACHMENT 
FOR RG55, RG141, RG142, 
RG223 & RG400 


SC CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE4519 
SC MALE, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG55, RG58, RG141, 

RG142, RG223 & RG400 


Model No. PE4232 
SC MALE, CRIMP ATTACHMENT 
FOR RG9, RG214, RG225 & 
6393 


Model No. PE4322 
SC FEMALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 

MOUNTING HOLE A13 


Model No. PE4520 

SC MALE, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG8, RG, RG213, RG214, 
RG225 & RG393 


OU 


xx 


2-24 25-49 
$32.95 $30.64 
50-99 
$28.34 


1-24 25-49 
$25.95 $24.13 


50-99 100+ 
$22.32 $20.76 


Model No. PE4980 

SC FEMALE, BULKHEAD 
HERMETICALLY SEALED 
MOUNTING HOLE B11 


Model No. PE4976 
SC MALE, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG14 & RG217 


Model No. PE4977 
SC MALE, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG218 


Model No. PE4978 

SC MALE, RIGHT ANGLE 
CLAMP ATTACHMENT FOR 
RG55, RG58, RG141, RG142, 
RG223 & RG400 


Model No. PE4979 
SC MALE, RIGHT ANGLE 

CLAMP ATTACHMENT FOR RG8, 
RG9, RG213, RG214, RG225 


1-24 25-49 1-24 25-49 
$25.95 $24.13 $25.95 $24.13 
50-99 100 + 100 + 50-99 100 + 
22.32 : $25.76 $23.56 $22.32 $20.76 


3.5mm CONNECTORS (SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES) 


Model No. PE4981 Model No. PE4982 Model No. PE4983 Model No. PE4984 Model No. PE4985 

3.5mm MALE, SOLDER/CLAMP 3.5mm MALE, SOLDER/CLAMP 3.5mm FEMALE, SOLDER/CLAMP {3.5mm FEMALE, SOLDER/CLAMP | 3.5mm FEMALE BULKHEAD 
ATTACHMENT FOR RG402, ATTACHMENT FOR RG405, ATTACHMENT FOR RG402, ATTACHMENT FOR RG405, SOLDER/CLAMP ATTACHMENT 
PE-SR402AL & PE-SR402FL PE~SR405AL & PE-SR405FL PE-SR405AL & PE-SR405FL FOR RG402, PE-SR402AL & 


PE-SR402AL & PE-SR402FL 


PE-SR402FL 
MOUNTING HOLE B02 
1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-4) 1-24 5-49 

$49.95 $46.45 $49.95 $46.45 $49.95 $46.45 $59.95 $55.75 $79.95 $74.35 
50-99 100+ :; 50-99 100+ -99 100 + 50-99 100+ 50-99 100+ 
$42.96 $39.96 $42.96 $39.96 , $42.96 $39.96 ce $51.56 $47.96 $68.76 $63.96 
Mode] No. PE4986 Model No. PE4050 Model No. PE4089 Model No. PE4301 Model No. PE44145 
3.5mm FEMALE BULKHEAD BANANA PLUG WITH SOLDER BANANA PLUG, CRIMP BANANA PLUG, CRIMP BANANA PLUG, CRIMP 
SOLDER/CLAMP ATTACHMENT TURRET TERMINALS ATTACHMENT FOR RG55, ATTACHMENT FOR RG58 ATTACHMENT FOR RG174, 


FOR RG405, PE-SR405AL & 


PE-SR405FL 
MOUNTING HOLE B02 

1-24 25-49 1-24 
$49.95 $46.45 $3.95 
-99 100 + 50-99 
42.96 $39.96 3.40 


RG142, RG223 & RG400 f RG188 & RG316 


1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-4 
$4.95 $4.60 $4.95 $4.60 $6.95 $6.46 
0-99 50-99 - 100 + 50-99 100 + 50- 100 + 
2.96 4.26 $3.96 4.26 $3.96 ites 5.56 
Model No. PE44272 Model No. PE44273 Model No. PE44274 Model No. PE44275 PLEASE CONTACT OUR 
SMP FEMALE, SOLDER SMP FEMALE, SOLDER SMP FEMALE, RIGHT ANGLE SMP FEMALE, RIGHT ANGLE 
ATTACHMENT FOR RG405, ATTACHMENT FOR PE-047SR, SOLDER ATTACHMENT FOR SOLDER ATTACHMENT FOR ENGINEERING DEPARTMENT 
PE-SR405AL & PE-SR405FL PE-SRO47AL & PE-SRO47FL PE-O47SR, PE-SROA7AL & RG405, PE-SR405AL & 
ine seca os FOR ALL YOUR SPECIAL 
REQUIREMENTS AT 
: 1-24 jes : 2-24 R: =a : 1-24 8 tt ie 
11.95 $11.11 11.95 $11.11 16.95 $15.76 6.95 $1 . 
50-99 100 + 50-99 100+. 50-99. 100+ 50-99 (949) 261-1920. 
$10.28 5°56 $10.28 $9.56 $14.58 $13.56 $14.58 sis56 
Model No. PE4233 Model No. PE4348 Model No. PEQ352 Model No. PE4184 


mode! NO. _FEtI29 Model No. PE4184 Model No. re 
GR874, CRIMP ATTACHMENT GR874 REBUILD KIT, BODY, GR874, CRIMP ATTACHMENT SSMA MALE, SOLDER SSMA MALE, SOLDER 


FOR RGS5, RGSS, RG141, 


CONTACT, INSULATOR & 


FOR RG9, RG214, RG225 


ATTACHMENT FOR RG174, ATTACHMENT FOR 


RG142, RG223 & RG400 RETAINING NUT ONLY & RG393 RG188 & RG316 RG178 & RG196 
ia 
1-24 25-49) | == 1-24 25-49 1-24 1-24 25-49 1-24 25.49 
$49.95 8 $24.95 ae ted $1340 us Ba uh “95 pine 11 
el 00 + 50-99 + ~ 50-99 > 
$42.96 $39.96 $21.46 $19.96 $42.96 $10.75 $1005 .00 sioas 5 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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MMCX CONNECTORS : 122 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


No. PE4896 Model No. PE4897 Model No. PE4898 Model No. PE4899 Model No. PE4900 
PLUG, CRIMP MMCX PLUG, CRIMP MMCX PLUG, RIGHT ANGLE MMCX PLUG, RIGHT ANGLE MMCX PLUG, RIGHT ANGLE 
q ATTACHMENT FOR RG174, ATTACHMENT FOR RG178 CRIMP ATTACHMENT FOR CRIMP ATTACHMENT FOR SOLDER ATTACHMENT FOR 
/ RG188 & RG316 RG174, RG188 & RG316 RG178 & RG196 RG405, PE-SR405AL & 


PE-SR405FL 


gees fae 


& RG196 : 
50-99 100 

$7.70 

‘|. Model No. PE4902 Model No. PE4903 Model No. PE4904 
MMCX JACK, CRIMP MMCX JACK, RIGHT ANGLE MMCX JACK, P.C. MOUNT 


ATTACHMENT FOR RG178 P.C. MOUNT, .115" LEGS -115" LEGS 
& RG196 MOUNTING HOLE D03 MOUNTING HOLE DO03 


1 No. PE4901 
MMCX JACK, CRIMP 

ATTACHMENT FOR RG174, 
+ RG188 & RG316 


Model No. PE4905 
MMCX PLUG, P.C. MOUNT 
-115" LEGS 

MOUNTING HOLE D03 


LC CONNECTORS 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE4563 Model No. PE4564 
LC MALE, CLAMP ATTACHMENT LC MALE, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG217 FOR RG8, RG9, RG213, 

RG214, RG225 & RG393 


Model No. PE4565 

LC MALE, CLAMP ATTACHMENT 
FOR RG55, RG58, RG142, 
RG223 & RG400 


ia No. PE4192 Model No. PE4323 
FEMALE, PANEL MOUNT 


LC MALE, CLAMP ATTACHMENT 
) MOUNTING HOLE A12 


FOR RG218 & RG219 
1-24 1-24 25-49 
$49.95 $83.95 $78.07 
j 100 + 50-99 100 + 
H $39.96 


1-24 25-49 
$83.95 $78.07 
50-99 100+ 
$72.20 $67.16 


$72.20 


SSMB CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE4336 

SSMB JACK, BULKHEAD 
CRIMP ATTACHMENT FOR 
RG174, RG179, RG188 & 
RG316, MOUNTING HOLE B10 


Model No. PE4019 
SSMB PLUG, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG178 & 
RG196 


Model No. PE4334 
SSMB PLUG, RIGHT ANGLE 

CRIMP ATTACHMENT FOR RG174, 
RG179, RG188 & RG316 


Model No. PE4335 
SSMB PLUG, RIGHT ANGLE 
CRIMP ATTACHMENT FOR RG178 
&RG196 


i 1 No. PE401 
PLUG, CRIMP 

“ATTACHMENT FOR RG174, 

RG179, RG188 & RG316 


$9.56 


Model No. PE4341 
SSMB JACK, RIGHT ANGLE 
PRINTED CIRCUIT MOUNT 
MOUNTING HOLE 003 


$7.70 $10.28 


Model No. PE4340 
SSMB JACK, PRINTED CIRCUIT 
MOUNT, MOUNTING HOLE D03 


i 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


Model No. PE4339 
SSMB JACK BULKHEAD, FRONT 
MOUNT, MOUNTING HOLE B10 


‘(Model No. PE4337 
“SSMB JACK BULKHEAD, CRIMP 
ATTACHMENT FOR RG178 & 

'RG196, MOUNTING HOLE B10 


Model No. PE4338 
SSMB JACK BULKHEAD, REAR 
MOUNT, MOUNTING HOLE B10 


"50-99 
‘$10.28 


me hes 


123 SMB AND SMC CONNECTORS 


STANDARD 50 OHM M39012 INTERFACE AND “75 OHM TYPES” 


Connectors in this catalog that are identified as being SMB are 50 OHM "SNAP ON” connectors that interface with M39012 SMB connectors. Those 
connectors that are indentified as being SMC are 50 OHM "SCREW ON” connectors that interface with M39012 SMC connectors. Those connectors 
identified as being "75 OHM SMB" or "75 OHM SMC” connectors are 75 OHM connectors that are larger than M39012 SMB and SMC connectors; thus they 
will NOT mate with the 50 OHM SMB and 50 OHM SMC connectors or "MINI 75 OHM SMB” connectors. Those connectors identified as being "MINI 75 OHM 
SMB" connectors are smaller than the standard "75 OHM SMB” connectors; thus they will NOT mate with standard "75 OHM SMB"; but they will mate to 
50 OHM SMB connectors. ; 


CONNECTOR SEX: Unlike most other series of coaxial connectors, in the SMB, SMC, "75 OHM SMB” and "75 OHM SMC” series, the PLUG contains the 
FEMALE contact and the JACK contains the MALE contact. 


PRICE 
Model No. CONNECTOR SERIES FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES 1-24 25-49 50- 100 + 
PLUG, CRIMP PE4523 SMB RG58 $9.95 9.25 ~56 7. 
ATTACHMENT PE4593 SMB RG55, RG142, RG223, RG400 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4046 SMB RG174, RG188, RG316 6.00 5.58 5.16 4.80 
PE4080 SMB RG178, RG196 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4558 SMC RG58 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4594 SMC RG55, RG142, RG223, RG400 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4045 SMC RG174, RG188, RG316 6.00 5.58 5.16 4.80 
PE4074 SMC RG178, RG196 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4472 "75 OHM SMB" RG59, RG62 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4248 "75 OHM SMB” RG179, RG187 9.95 -9.25 » 8.56 7.96 
PE4157 "75 OHM SMB” RG180, RG195 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4658 "75 OHM SMC” RG59, RG62 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4249 "75 OHM SMC” RG179, RG187 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4158 "75 OHM SMC” RG180, RG195 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4993 "MINI 75 OHM SMB” RG179, RG187 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4994 "MINI 75 OHM SMB" RG59, RG62 10.95 10.18 9.42 8.76 
PLUG, CLAMP PE4200 SMB RG174, RG188, RG316 6.95 6.46 5.98 5.56. 
ATTACHMENT PE4250 SMB RG178, RG196 ees 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4356 © SMB RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(SEMI-RIGID) 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4201 SMC RG174, RG188, RG316 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE4202 SMC - RG178, RG196 6.95 6.46 5.98 5.56 
; PE4357 SMC RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(SEMI-RIGID) 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4203 "75 OHM SMB” RG59, RG62 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4257 "75 OHM SMB" RG179, RG187 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4258 "75 OHM SMC” RG59, RG62 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4259 "75 OHM SMC" RG179, RG187 10.95 10.18 9.42 8.76 
ci 
s 
PLUG, RIGHT PE4522 SMB RGS8 11.95 11.11 10.28 9.56 
ANGLE, CRIMP PE4595 SMB RG55, RG142, RG223, RG400 11.95 11.11 10.28 9.56 
ATTACHMENT PE4052 SMB RG174, RG188, RG316 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4159 SMB RG178, RG196 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4557 SMC RG58 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4596 SMC RG55, RG142, RG223, RG400 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4051 SMC RG174, RG188, RG316 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4160 SMC RG178, RG196 , 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4251 "75 OHM SMB" RG179, RG187 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4161 "75 OHM SMB" RG180, RG195 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4252 "75 OHM SMC” RG179, RG187 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4162 "75 OHM SMC” RG180, RG195 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4995 “MINI 75 OHM SMB" RG179, RG187 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4996 . "MINI 75 OHM SMB” RG59, RG62 12.95 12.04 11.14 10.36 
3 
PLUG, RIGHT PE4260 SMB RG174, RG188, RG316 7.95 7.39 6.84 6.36 
ANGLE, CLAMP PE4261 SMB RG178, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
ATTACHMENT PE4358 SMB RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(SEMI-RIGID) 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4262 SMC RG174, RG188, RG316 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4263 SMC RG178, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4359 SMC RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(SEMI-RIGID) 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4264 "75 OHM SMB” G59, RG62 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4265 "75 OHM SMB” RG180, RG195 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4266 "75 OHM SMC” RG59, RG62 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4267 "75 OHM SMC” RG180, RG195 12.95 12.04 11.14 10.36 
5 
3 
JACK, CRIMP PE4096 SMB RG174, RG188, RG316 6.95 6.46 5.98 5.56 
ATTACHMENT PE4926 SMB RG178, RG196 6.95 6.46 5.98 5.56 } 
SMC RG174, RG188, RG316 6.95 6.46 5.98 : 5.56 
SMC RG178, RG196 6.95 6.46 5.98 5.56 
“75 OHM SMB” RG179, RG187 11.95 11.11 10.28 9.56 
"75 OHM SMB" RG180, RG195 11.95 11.11 10.28 8. 
"75 OHM SMC" RG179, RG187 11.95 2532 10.28 9. 
PE4164 "75 OHM SMC" RG180, RG195 11.95 11.11 10.28 9.56 
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SMB AND SMC CONNECTORS 


STANDARD 50 OHM M39012 INTERFACE AND “75 OHM TYPES” 


(CONTINUED) 
PRICE 
SACK, CLAMP Model No. CONNECTOR SERIES FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES 1-2 25-49 50-99 100 + 
ATTACHMENT PE4268 SMB RG174, RG183, RG316 $7.95 $7.39 $6.84 $6.36 
PE4269 SMB RG178, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
F PE4360 SMB RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(SEMI-RIGID) 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4270 SMC RG174, RG188, RG316 7.95 7.39 6.84 > 6.36 
: PE4271 SMC RGi78, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4361 SMC RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(SEMI-RIGID) 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4272 "75 OHM SMB" RG59, RG62 13.95 12.97 12.00 11.16 
: PEQ928 "75 OHM SMB" RG179, RG187 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4273 "75 OHM SMB" RG180, RG195 13.95 12.97 12.00 11.16 © 
{ PE4274 "75 OHM SMC” RG59, RG62 13.95 12.97 12.00 11.16 
; PE4929 "75 OHM SMC" RG179, RG187 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4275 "75 OHM SMC" RG180, RG195 13.95 12.97 12.00 11.16 
‘JACK, BULKHEAD SMB RG55, RG142, RG223, RG400 10.95 10.18 9.42 8.76 
CRIMP SMB RG58 10.95 10.18 9.42 8.76 
ATTACHMENT SMB RG174, RG188, RG316 7.95 7.39 6.84 6.36 
SMB RG178, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
SMC RG55, RG142, RG223, RG400 10.95 10.18 9.42 8.76 
SMC RGSS 10.95 10.18 9.42 8.76 
SMC RG174, RG188, 86316 7.95 7.39 6.84 6.36 
SMC RG178, RG196 50 OHM MOUNTING HOLE — 75 OHM MOUNTING HOLE 7.95 7.39 6.84 6.36 
a "75 OHM SMB” RG179, RG187 11.95 11.11 10.28 9.56 
"75 OHM SMB" RG180, RG195 id a 11.95 11.11 10.28 9.56 
"75 OHM SMC" RG179, RG187 11.95 11.11 10.28 9.56 
"75 OHM SMC" RG180, RG195 7 11.95 11.11 10.28 9.56 
SMB RG174, RG188, RG316 7.95 7.39 6.84 6.36 
aaa aagenbog PE4277 SMB RG178, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
| ATTACIBENT PE4362 SMB RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(SEMI-RIGID) 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4278 SMC RG174, RG188, RG316 7.95 7.39 6.84 6.36 
i PE4279 SMC RG178, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
H PE4363 SMC RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(SEMI-RIGID) 9.95 9.25 8.56 7.96 
; PE4280 "75 OHM SMB" RG59, RG62Z 50 OHM MOUNTING HOLE 75 OMM MOUNTING HOLE 5.95 14.83 13.72 12.76 
i PE4925 "75 OHM SMB" RG179, RG187 15.95 14.83 13.72 12.76 
4 PE4281 "75 OHM SMB” RG180, RG195 aly 15.95 14.83 13.72 12.76 
qi PE4282 "75 OHM SMC" RG59, RG62 15.95 14,83 13.72 12.76 
| PEA906 "75 OHM SMC" RG179, RG187 ee 15.95 14.83 13.72 12.76 
i PE4283 "75 OHM SMC" RG180, RG195 15.95 14.83 13.72 12.76 
\JACK, BULKHEAD PE4167 SMB 50 OHM MOUNTING HOLE 75 OHM MOUNTING HOLE My e 3.72 3.44 3.20 
/RECEPTACLE, PE4107 SMC 3.72 3.44 3.20 
YREAR MOUNT, PE4168 "75 OHM SMB" 495 3. 98 8.32 7.70 7.16 
becuract cup PE4169 "75 OHM SMC" 8.95 8.32 7.70 7.16 
477 
nen BULKHEAD PE4170 SMB 50 OHM MOUNTING HOLE 75 OHM MOUNTING HOLE pe 3.72 3.44 3.20 
RECEPTACLE, PE4171 SMC 3.72 3.44 3.20 
FRONT MOUNT, PE4172 "75 OHM SMB" 13 8.32 7.70 © 7.16 
a cup PE4173 "75 OHM SMC" 8.32 7.70 7.16 
i 477 
oR RIGHT ANGLE PE4284 SMB 50 OHM MOUNTING HOLE 75 OHM MOUNTING HOLE Hy a 9.25 8.56 7.96 
PE4285 SMC 9.25 8.56 7.96 
=a PE4286 "75 OHM SMB" $s a: HF 20.41 18.88 17.56 
“FRONT MOUNT, PE4287 "75 OHM SMC” 21.95 20.41 18.88 17.56 
SOLDER CUP 
CONTACT 477 
PLUG, BULKHEAD PE4288 SMB 50 OHM MOUNTING HOLE 75 OHM MOUNTING HOLE re se 6.46 5.98 5.56 
ia Ppecerracue. PE4289 SMC 6.46 5.98 5.56 
Font MOUNT, PE4290 "75 OHM SMB" 4 18. Hs 17.62 16.30 15.16 
“SOLDER CUP PE4291 "75 OHM SMC” 18.95 17.62 16.30 15.16 
“CONTACT 
P ar 
JACK, PRINTED PE4174 SMB 50 & 75 OHM "MINI 75 OHM" 3.72 3.44 3.20 
“carci PE4175 SMC 00, a: . 00 3.72 3.44 3.20 
PE4110 "75 OHM SMB" [i Fou 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4176 "75 OHM SMC" , Bias ie Abe 4 
PE4997 "MINI 75 OHM SMB fw 0460 . : 4 > 
“ Maes nto un, 4 MOLES) 
inca RIGHT ANGLE PE4177 SMB 50 & 75 OHM “MINI 75 OHM” 5.95 5.53 5.12 4.76 
PRINTED CIRCUIT PE4178 SMC £00 a 5.95 5.53 5.12 4.76 
MOUNT PE4179 "75 OHM SMB" : 11.95 11.11 10.28 9.56 
} PE4180 "75 OHM SMC" 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4998 "MINI 75 OHM SMB" Fo 0460 11.95 11.11 10.28 9.56 
Hata c “4 WLES? Te: ms 4 ULES) 
_PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


“TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7454 
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125  §MB AND SMC CONNECTORS 


STANDARD 50 OHM M39012 INTERFACE AND “75 OHM TYPES” 


(CONTINUED) 
PRICE 
PLUG, RIGHT ANGLE Model No. CONNECTOR SERIES MOUNTING HOLES 1-24 25-49 50-99 100+ 
SMB 


PRINTED CIRCUIT PEQ245 200 $9.95 $9.25 $8.56 $7.96 
MOUNT PE4246 SMC 2 TP, az 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4292 | "75 OHM SMB" Oey ks 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE4293_— "75 OHM SMC” pity NS ey 21.95 20.41 18.88 17.56 
ey & 
PLUG, PRINTED MOUNTING HOLES : 
CIRCUIT MOUNT PE4366 5.95 5.53 5.12 4.76 
PE4367 —| fe Te. tare 5.95 5.53 5.12 4.76 
PE4368 a5 OHM SMB" Sw” tad ae mee 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE4369 75 OHM SMC orntiano ares 18.95 17.62 16.30 15.16 
@ & : : 
JACK. SURFACE PE44119 4.95 4.60 4.26 3.96 
PE44120 4.95 4.60 4.26 3.96 
JACK, RIGHT PE44121 6.95 


6.46 
ns = ta] 6.95 6.46 5.98 


JACK, BULKHEAD PE44123 50 OHM "MINI 75 OHM" 9.95 9.25 8.56 7.96 
P.C. MOUNT PE44124 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE44125 oMEKT 75 OHM SMB" pa ; <i 9.95 9.25 8.56 7.96 
srg tio OB a | 
4 TEES) eo see —* (4 HOLES> 


Tl oo Se 
JACK, BULKHEAD PE44126 50 OHM "MINI 75 OHM” 11.95 11.11 10.28 9.56 
RIGHT ANGLE PE44127 one 11.95 11,11 10.28 9.56 
P.C. MOUNT PE44128 “MINI 75 OHM SMB” 11.95 11.11 10.28 9.56 

HY 

ays Fe ® ® 
D466 
7 « eLES) o ao” = TaLes 

7 ® @ 6 ® 

JACK, END LAUNCH PE44129 9.95 9.25 8.56 7.96 


FOR .062" THICK PE44130 9.95- 9.25 8.56 7.96 
BOARD, ROUND PE44131 MINT 75 OHM SMB" 9.95 9.25 8.56 7.96 
CONTACT 

JACK, END LAUNCH PE44132 9.95 9.25 8.56 7.96 
FOR .042" THICK PE44133 9.95 9.25 8.56 7.96 
BOARD, ROUND PE44134 MINI 75 OHM SMB" 9.95 9.25 8.56 7.96 
CONTACT 


JACK, END LAUNCH PE44135 54 9.95 9.25 a 7.96 


FOR .062" THICK PE44136 §.95- 9.25 56 7.96 
BOARD, TAB 
CONTACT = 

Mics i 

PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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SMBANDSMCCONNECTORS =—=s*1226 


STANDARD 50 OHM M39012 INTERFACE AND “75 OHM TYPES” 


CONTINUED PRELE 
ACK, END LAUNCH Model No. LOUREES OS SERLES SERIES ( ) 1-24 25-49 50-99 100+ 
gl PEGAl37 se a $9.95. $9.25 $8.56 $7.96 
mar . 9.95 9.25 8.56 7.96 
ACK, 2 HOLE PE44139 MOUNTING HOLE 9.95 9:25 8.56 7.96 
LANGE, SOLDER PE441. : - 9.95 9.25 8.56 7.96 
UP CONTACT PE44141 ie 75 OHM SMB" 9.95 9.25 8.56 7.96 
0930 
<2 HOLES) 


480 


ACK, 4 HOLE : PE44142 SMB MOUNTING HOLE 9.95 9.25 8.56 7.96 
mir PE44143 SMC re 9.95 9.25 8.56 7.96 
: at 
: 2 Cie 
; 


D SUBMINIATURE COAXIAL CONTACTS 


This series of coaxial contacts fits D Subminiature rectangular shells and are interchangeable with contacts manufactured by other companies. 


CRIMP ATTACHMENT SOLDER ATTACHMENT PRICE 
Model No. Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES 1-24 25-49 50-99 100+ 
FRAIGHT RECEPTACLE PE4837 PE4838 RG55, RG142, RG223, RG400 $6.95 $6.46 5.98 $5.56 
PE4804 RG58, RG141, RG303 §.95° > 5.53 2.5.12 =4.76 
PE4805 RG174, RG187, RG188, RG316 5.9505, S30 tb 19 76 
PE4806 RG178, RG196 5.9578 5.53) 4 512) 76 
PE4807 RG180, RG195 5.95°°° 5,53" 5.12 8.76 
PE4839 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL 7.95: 7.39 6.84 6.36 
PE4840 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL 7.95° 7.39. 6.88 6.36 
PE4841 PE-O47SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL 8:95). B92)". 7-70-7316 
TRAIGHT PLUG PEQ842 PEq843 © RG55, RG142, RG223, RG400 B95 = 8632 7.70. = 7:16 
PE4808 PE4812 RG58, RG141, RG303 75957-49739!" 6:84 6.36 
‘ PE4809 PE4813 RG174, RG187, RG188, RG316 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4810 PE4814 RG178, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
| PE4811 PE4815 RG180, RG195 7.95 027.39 6.84". 6.36 
PE4844 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL 9.95 9.25 8.56 7.96 
, z PE4845 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL 9.95 9.25° 8.56 7.96 
PE4846 PE-047SR, PE-SROA7AL, PE-SROA7FL 10.95 10.18 9.42 8.76 
IGHT ANGLE - PEA847 PE4848 RG55, RG142, RG223, RG400 B.95.° . 8132.0) 7270-7 7.16 
:CEPTACLE PE4816 PE4820 RGS8, RG141, RG303 7.95 7.39. 6.84 6.36 
PE4821 RG174, RG187, RG188, RG316 P95 7-39 6 BA S36 
PE4822.—, RG178, RG196 7.95. 7.39. 6.84 - 6.36 
PE4823 RG180, RG195 7O5¢ CT. 30 6 BS 6 36 
PE4849 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE44033 RG405, PE-SR40SAL, PE-SR405FL 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE44034 PE-047SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44035 PEGS036, RG55, RG142, RG223, RG4O00 $.95° 8:32 e770 A 7516 
PE4824 PE4828 RG5B, RG141, RG303 7.95 72399. 6.8? 6:36 
PE4825 PE4829 RG174, RG187, RG188, RG316 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4826 PE4830 RG178, RG196 7.95 7.39 6.84 6.36 
PEA827 PE4831 RG180, RG195 7.952: 7.39 2 6484 6.36 
PE44037 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE44038 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL 14.95 13.90 12.86 11.96 
cf .76 


PE44039 : PE-047SR, PE-SRO47AL, PE-SRO47FL 15.95 14.83 


Model No. PE4835 
D SUBMINIATURE PLUG, RIGHT 

ANGLE, PRINTED CIRCUIT MOUNT 
MOUNTING HOLE JO1 


Model No. PE4834 
D SUBMINIATURE RECEPTACLE, RIGHT 
ANGLE, PRINTED CIRCUIT MOUNT 

MOUNTING HOLE JO1 


Model No. PE4833 
D SUBMINIATURE STRAIGHT PLUG 
PRINTED CIRCUIT MOUNT 
MOUNTING HOLE JO1 


a 1 No. PE4832 
INIATURE STRAIGHT 
SCEPTACLE, PRINTED CIRCUIT MOUNT 
WNTING HOLE 301 


1:24 25-4 
7.95 $7.39 


Ses $6.36 


; PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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127 MHV CONNECTORS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


PRICE 
Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 ™ 25-49 50-99 
MHV MALE PE4299 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP $15.95 $14.83 $13.72 $12.76 
FOR CABLE PE4493 RG8, RG213 CRIMP * ' 18.95 17.62 16.30 15.16) 
ATTACHMENT PE4350 RG9, RG214 CRIMP : 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE4076 RG55, RGSS, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP - 7.95 7.39 6.84 6.36: 
PE4657 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4093 RG58 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4098 RG59, RG62 CLAMP - 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE4075 RG59, RG62 CRIMP 7.95 7.39 6.84 6.36) 
PE4494 RG174, RG188, RG316 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96) 
PE4933 RG174, RG188, RG316 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56. 
MHV MALE a PE4709 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 23.95 22.27 26.60 19.16 
RIGHT ANGLE PE4226 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
FOR CABLE PE4227 RG59, RG62 CLAMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
ATTACHMENT PE4710 RG174, RG188, RG316 CLAMP : 19.95 18.55 17.16 15.96 
MHV FEMALE PE4373 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 19.95 18.55 17.16 15.96 
FOR CABLE PE4225 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
ATTACHMENT PE44100 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE44102 RG5S8 CRIMP 14.95 13.90 12.8 11.96 
PE4181 RG59, RG62 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE44103 RG59, RG62 ‘ CRIMP es 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE44104 RG174, RG188, RG316 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
S 
os 
.) - 
PE44105 RGB, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP --) 23,95.5. 22.27 20.60 19.16 
PE44106 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE44107 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE44108 RG58 4 CRIMP : 18.95 17.62 16:30 15.16 
PE44109 RG59, RG62 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE44110 RG59, RG62 ~~ CRIMP 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE44111 RG174, RG188, RG316 CLAMP 21.95 20.41 18.88 17.56 
= 
; . id 
USE MOUNTING HOLE B06 P % 
MHV FEMALE PE44112 RG8, RG9, RG11, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 22.95 21.34 19.74 18.36 
PANEL MOUNT PE4313 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13. 
FOR CABLE PE4314 RG59, RG62 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13. 
ATTACHMENT PE44113 RG174, RG188, RG316 CLAMP 21.95 20.41 18.88 17. 


ee 


USE MOUNTING HOLE AO3 EXCEPT PE44112 USES MOUNTING HOLE A05 


Model No. PE4228 Model No. PE4311 Model No. PE4312 
MHY FEMALE, PANEL MOUNT MHV FEMALE BULKHEAD, FRONT | MHV FEMALE BULKHEAD, REAR 


SOLDER CUP CONTACT MOUNT, HERMETICALLY SEALED | MOUNT, TURRET TERMINAL 
MOUNTING HOLE A03 MOUNTING HOLE G02 MOUNTING HOLE B08 


Model No. PE4193 
MHV FEMALE BULKHEAD, FRONT 
MOUNT WITH O-RING SEAL 


SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE.GO2 : 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK: 


Model No. _ PE4495 
MHV FEMALE BULKHEAD, REAR 


MOUNT, HERMETICALLY SEALED 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B06 


1-24 25.49 
$16.95 $15.76 
50-99 100 + 
$14.58 $13.56 


50 OHM REVERSE POLARITY TNC CONNECTORS 


128 


MEETS FCC PART 15.203 REQUIREMENTS 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


PRICE 

= lel_No FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-49 50-99 100 + 
JEVERSE POLARITY PE4659 RG8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 12.95 ~ $12.04 $11.14 $10.36 
‘NC MALE FOR PE4660 RG8, RG213 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
‘ABLE ATTACHMENT PE4661 RG9, RG214 : CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
# PE4662 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
“ PE4663 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
‘ PE4664 RG58 : CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
ec PE4665 RG59, RG62 CLAMP 7.95 7.39 6.84 6.36 
2 PE4666 RGS9, RG62 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 
= PE4667 RG174, RG188, RG316 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 
; PE4668 RG174, RG188, RG316- CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
PE4669 RG178, RG196 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 

PE4670 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL(.141" SEM RIGID) SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

PE4671 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL(.141" SEMI-RIGID SOLDER 17.95 16.69 15.44 14.36 

PE4672 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14,95 13.90 12.86 11.96 

4 PE4673 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(.085" SEMI-RIGID) SOLDER 17.95 16.69 15.44 14.36 
- PE4674 BELDEN 9913, BELDEN 9914, PE-B3199, PE-B4199 CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
/EVERSE POLARITY PE4675 RGS8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 21.95 20.41 18.88 17.56® 
‘NC MALE, RIGHT PE4676 RGSS, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
NGLE FOR CABLE PE4677 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
TTACHMENT  - PE4678 RGS8 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
iB PE4679 RG59, RG62 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE4680 RG174, RG188, RG316 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

PE4681 RG174, RG188, RG316 CRIMP 15.95 14.83 13.72 12.76 

PE4682 RG178, RG196 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 

ee 

EVERSE POLARITY PE4683 RGB, RGO, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 21.95 20.41 18.88 17.56 
IC FEMALE FOR PE4684 RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
ABLE ATTACHMENT PE4685 RGS5, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE4686 RGSS CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 

PE4687 RG59, RG62 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 

PE4688 RG59, RG62 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 

; PE4689 RG174, RG188, RG316 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 

: PE4690 RG174, RG188, RG316 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 

= ~ PE4691 RG178, RG196 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
= PE4692 RG402, PE-SR402ZAL, PE-SR402FL(.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
3 PE4693 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

- 

IVERSE POLARITY PE4694 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 ’ CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
‘C FEMALE PE4695 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
‘LKHEAD FOR PE4696 RG58 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
‘BLE ATTACHMENT PE4697 RG59, RG62 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
a PE4698 RG59, RG62Z CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 
PE4699 RG174, RG188, RG316 CLAMP 14.95 13:90 12.86 11.96 

PE4700 RG174, RG188, RG316 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

PE4701 RG178, RG196 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

PE4702 RG402, PE-SR402ZAL, PE-SR402FL(.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 

PE4703 .RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL(.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 17,95 16.69 15.44 14.36 


Model No. PE4705 
REVERSE POLARITY 


TNC FEMALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A03 


fel No. Pea704 
JERSE POLARITY 


+ FEMALE BULKHEAD 
DER CUP CONTACT 
INTING HOLE BOS 


1-24 
$8.95 


Ie ~100 + 
+ 7.16 


_ PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
SLEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7454 


USE MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE4706 © 
REVERSE POLARITY 
TNC FEMALE BULKHEAD 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING. HOLE B04 


Model No. PE4707 
REVERSE POLARITY 
TNC FEMALE BULKHEAD 
ISOLATED GROUND 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE4708 
REVERSE POLARITY 

TNC MALE, PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A07 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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50 OHM REVERSE POLARITY BNC CONNECTORS 


MEETS FCC PART 15.203 REQUIREMENTS iG 


Model No. PE4761 
REVERSE POLARITY BNC MALE 
BULKHEAD MOUNT, SOLDER 
CUP CONTACT, MOUNTING 
HOLE B04 we MTT, 


Model No. PE4762 

REVERSE POLARITY BNC MALE 
PANEL MOUNT, SOLDER CUP 
CONTACT, MOUNTING HOLE A07 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


Model No. PE4763 
REVERSE POLARITY BNC 
FEMALE, PANEL MOUNT 
+125" MOUNTING HOLES 
‘SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE A04 


POST OFFICE BOX 16759 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES PRICE 

Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-24 25-4 50-99 ies 

REVERSE POLARITY PE4711 RG8, RG9, RG213, RGZ214, RG225, RG393 CLAMP $12.95 $12.04 $11.14 $10.36) 

BNC MALE FOR PE4712 RG8, RG2i3 > CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16. 

CABLE ATTACHMENT PE4713 RGO, RG214 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 

PE4714 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, Res CLAMP 6.95 6.46 5.98 5.56 

PE4715 RGSS, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 

PE4716 RG58 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 

PE4717 RG59, RG62 CLAMP 7.95 7.39 6.84 6.36 

PE4718 RG59, RG62 CRIMP 6.95 6.46 5.98 5.56 

PE4719 RG174, RG188, RG316 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 

PE4720 RG174, RG188, RG316 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36. 

PE4721 RG178, RG196 CLAMP 12.95 12.04 11.14 * 10.36 

PE4722 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14.95. 13.90 12.86 11.96 

PE4723 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL st SEMI-RIGID SOLDER 17.95 16.69 15.44 14.36 

PE4724 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

PE4725 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER 17.95 16.69 15.44 14.36 

PE4726 BELDEN 9913, BELDEN 9914, PE-B3199, PE-B4199 CLAMP 13.95 12.97. 12.00 11.16 

REVERSE POLARITY PE4727 RG8, RG9, RG213, RG214, RG225, RG393 ; CLAMP 21.95 20.41 18.88 17.56 

BNC MALE, RIGHT PEA728 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 

ANGLE FOR CABLE PE4729 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.9% 

ATTACHMENT PE4730 RG58 CRIMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

PE4731 RG59, RG62 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 

PE4732 RG174, RG188, RG316 CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

PE4733 RG174, RG188, RG316 CRIMP 15.95 14.83 13.72 12.76 

PE4734 RG178, RG196 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 

REVERSE POLARITY PE4735 RG8, RGI, RG213, RG214, RG225, RG393 CLAMP 21.95 20.41 18.88 17.56 

BNC FEMALE FOR PE4736 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 8.95 8.32 7.70 7.16 

CABLE ATTACHMENT PE4737 RG55, RG14i, RG142, RG223, RG400 CRIMP 8.95 8.32 7.70 7.16 

PE4738 RG58 CRIMP 8.95 8.32 7:70 - 

PE4739 RG59, RG62 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 

PE4740 RGS9, RG62 CLAMP 9.95 9.25 8.56 7.96 

PE4741 RG174, RG188, RG316 CLAMP 10.95 10.18 9.42 8.76 

PE4742 RG174, RG188, RG316 CRIMP 10.95 10.18 9.42 8.76 

PE4743 RG178, RG196 CLAMP 11.95 11.11 10.28 9.56. 

PE4744 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 12.86 11.96 

PE4745 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL._(.085" SEMI-RIGID) SOLDER/CLAMP 14.95 13.90 12.86 .11.96 

/ ¢ 

xa 

REVERSE POLARITY PE4746 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 12.95 12.04 11.14. 10.36 
BNC FEMALE PE4747 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10. 
BULKHEAD FOR PE4748 RG58 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10. 
CABLE ATTACHMENT PE4749 RG59, RG62 CLAMP 14.95 13.90 12.86 li. 
PE4750 RG59, RG62Z CRIMP 14.95 13.90 12.86 ll. 
PE4751 RG174, RG188, RG316 CLAMP 14.95 13.90 - 86 11. 

PE4752 RG174, RG188, RG316 CRIMP 14.95 13.90 12,86 11.96 

PE4753 RG178, RG196 CLAMP 14.95 13.90 12.86 re 
PE4754 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 17.95 16.69 15.44 14, 

PE4755 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID SOLDER/CLAMP 17.95 16.69 15.44 4.3% 

USE MOUNTING HOLE B06 BR 

Model No. PE47: Model No. PE4757 Model No. PE4758 Model No. PE4759 Model No. PE4760 — * 

REVERSE POLARITY BNC REVERSE POLARITY BNC REVERSE POLARITY BNC REVERSE POLARITY BNC REVERSE POLARITY BNC > 

FEMALE, PANEL MOUNT FEMALE BULKHEAD FOR UP TO FEMALE BULKHEAD FOR UP TO FEMALE, RIGHT ANGLE FEMALE, RIGHT ANGLE, PANEL org 

SOLDER CUP CONTACT 1/8" PANEL THICKNESS 1/4" PANEL THICKNESS BULKHEAD, SOLDER CUP MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 

#3-56 TAPPED HOLES SOLDER CUP CONTACT SOLDER CUP CONTACT CONTACT, MOUNTING HOLE B13 | MOUNTING HOLE Al6 : 

MOUNTING HOLE A03 MOUNTING HOLE BO5 MOUNTING HOLE B04 # 

8 

? 

> 


Model Wo. PE4764 
REVERSE POLARITY BNC 
FEMALE BULKHEAD 
ISOLATED GROUND 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B06 


ATTACHMENT FOR RGSS, RG58, 
RG141, RG142, RG223 & RG4OO 
#3-56 TAPPED HOLES Y 
MOUNTING HOLE A03 


1-24 25-49 1-24 «6925.49 [_ 
$10.95 $10.18 $11.95 $11.11 ee 
+ 50-99 100+ 
ad is $10.28 56 =~. 

IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A... 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.CO 


REVERSE POLARITY SMACONNECTORS —_—_=130 


MEETS FCC PART 15.203 REQUIREMENTS 


_ SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES PRICE 
t Model No. FITS MIL SPEC AND EQUIVALENT CABLES ATTACHMENT METHOD 1-2 25-49 50-99, 100+ 
REVERSE POLARITY PE4766 RG55, RGS8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP $17.95 $16.69 $15.44 $14.36 
"SMA MALE FOR PE4767 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400- CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
CABLE ATTACHMENT PE4768 RG55, RG58, RG141, RG142,; RG223, RG400 SOLDER 9.95 9.25 8.56 7.96 
| PE4769 RG5S8 : CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
: PE4770 RG174, RG188, RG316 $ CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
; PE4771 ~~ RG174, RG188, RG316 CRIMP 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE4772 RG174, RG188, RG316 SOLDER 9.95 9.25 8.56 7.96 
Pe PEAT73«. RG178, RG196 r CLAMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
7 PE4774 RG178, RG196 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
i ie PE4775 RG178, RG196 SOLDER i 13.95 12.97 12.00 11.16 
| PE4776 RG180, RG195 CLAMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
| PE4777 RG180, RG195 CRIMP 12.95 12.04 11.14 10.36 
| PE4778 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER 8.00 7.44 6.88 6.40 
' PE4779 _ RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085”" SEMI-RIGID) SOLDER 7.95 7.39 6.84 6.36 
SS 
VREVERSE POLARITY PE4780 RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
/SMA MALE, RIGHT PE4781 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
ANGLE FOR CABLE PE4782 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 SOLDER 13.95 12.97 12.00 11.16 
> ATTACHMENT PE4783 RG58 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
| z PE4784 RG174, RG188, RG316 CLAMP 18,95 17.62 16.30 15.16 
PE4785 RG174, RG188, RG316 CRIMP 13.95 .12.97 12.00 11.16 
PEG786 RG174, RG188, RG316 SOLDER Seer RISE 12.97 12.00 11.16 
PE4787 RG178, RG196 CLAMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4788 RG178, RG196 . CRIMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
PE4789° RG178, RG196 x SOLDER 17.95 16.69 15.44. 14.36 
PE4790 RG40Z, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER 18.95 17.62 16.30- 15.16 
: PE4791 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085” SEMI-RIGID) SOLDER * 18.95 17.62 16.30 15.16 
SS 
“REVERSE POLARITY PE4792 RG55, RGS8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
1SMA FEMALE FOR PE4793 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
- CABLE ATTACHMENT PE4794 RG55, RG58, RG141, RG142, RG223, RG400 SOLDER 11.95 11.11 10.28 9.56 
| Sa PE4795 RG58 ‘ , CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4796 RG174, RG188, RG316 CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE4797 RG174, RG188, RG316 CRIMP 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4798 RG174, RG188, RG316 SOLDER 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE4799 RG178, RG196 CRIMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE4850 RG178, RG196 : CLAMP 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE4851 RG178, RG196 : SOLDER 16.95 15.76 14.58° 13.56 
PE4852 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER 9.95" 9.25 8.56 7.96 
; PE4853 RG405,; PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER 9.95 9.25 8.56 7.96 
SS SE Be A SSS A RS SENSES 
JREVERSE POLARITY PE4854 RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RG400 CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
|SMA FEMALE PE4855 RG55, RG141, RG142, RG223, RG400 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
/ BULKHEAD FOR .  PE4856 RG55, RG5S8, RG141, RG142, RG223, RG400 SOLDER 13.95 12.97 12.00 11.16 
“CABLE ATTACHMENT PE4857 - RG5S3 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
‘ eS PE4858 RG174, RG188, RG316 : CLAMP 17.95 16.69 15.44 14.36 
F PE4859 RG174, RG188, RG316 CRIMP 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4860. RG174, RG188, RG316 SOLDER 13.95 12.97 12.00 11.16 
PE4861 RG178, RG196 ; CLAMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
. PE4862 RG178, RG196 CRIMP 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE4863 RG178, RG196 : SOLDER 18.95 17.62 16.30 15.16 
PEA864 RG402, PE-SR402AL, PE-SR402FL (.141" SEMI-RIGID) SOLDER 10.95 10.18 9.42 8.76 
PE4865 RG405, PE-SR405AL, PE-SR405FL (.085" SEMI-RIGID) SOLDER 10.95 10.18 9.42 — 8.76 


USE MOUNTING HOLE B02 


| Model No. PE4868 
REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE BULKHEAD, REAR 
MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE B02 


jModel No. PE4866 

REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE, 4 HOLE PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT 
MOUNTING HOLE AO1 


Model No. PE4867 
REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE,’ 2 HOLE PANEL MOUNT 
SOLDER CUP CONTACT ; 
MOUNTING HOLE C01 


Model No. PE4869 
REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE, P.C. MOUNT 

MOUNTING HOLE 001 


Model No. PE4870 
REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE, RIGHT ANGLE, P.C. 
MOUNT, MOUNTING HOLE DO1 


‘Hover No. PE4871 Model No. PE4872 Model No, PE4873 Model No. PE4874 Model No. PE4875 
REVERSE POLARITY SMA REVERSE POLARITY SMA REVERSE POLARITY SMA MALE REVERSE POLARITY SMA REVERSE POLARITY SMA 


FEMALE BULKHEAD, FRONT 
“MOUNT, SOLDER CUP CONTACT 
‘MOUNTING HOLE B02 : 


P.C. MOUNT 
MOUNTING HOLE DO1 


FEMALE, END LAUNCH FOR 
-062" THICK BOARD 
-030" ROUND CONTACT 


FEMALE BULKHEAD, RIGHT 
ANGLE, P.C, MOUNT 
MOUNTING HOLE DO1 


FEMALE BULKHEAD, P.C. 
MOUNT, MOUNTING HOLE DO1 


$ 


1-24 
11.95 
50-99 
$10.28 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 “E-MAIL ADDRESS; SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


4 


2 


Pk eee 


131 94mm CONNECTORS 


¢ SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 
Model No. PE44215 Model No. PE44216 


Model No. PE44217 Model No. PE44218 
2.4mm MALE, SOLDER 2.4mm FEMALE, SOLDER/CLAMP | 2.4mm FEMALE, 2 HOLE PANEL {2.4mm FEMALE, 4 HOLE PANEL 
ATTACHMENT FOR RG405, ATTACHMENT FOR RG405, 


MOUNT, .250”" EXTENDED MOUNT, .250" EXTENDED 
PE-SR405AL & PE-SR405FL PE-SR405AL & PE-SR405FL 


DIELECTRIC DIELECTRIC 


Model No. PE44219 
2.4mm FEMALE, SPARKPLUG 
ACCEPTS .012" DIA. CONTACT 


MOUNTING HOLE C05 MOUNTING HOLE AQ1 


Model No. PE44220 Model No. PE44221 Model No. PE44222 Model No. PE44223 Model No. PE44224 

2.4mm MALE, 2 HOLE PANEL 2.4mm MALE, 4 HOLE PANEL 2.4mm MALE, SPARKPLUG 2.4mm MALE, 2 HOLE PANEL 2.4mm MALE, 4 HOLE PANEL ya 
MOUNT, .250" EXTENDED MOUNT, .250" EXTENDED ACCEPTS .012" DIA. CONTACT | MOUNT, STRIPLINE CIRCUITS MOUNT, STRIPLINE CIRCUITS 
DIELECTRIC DIELECTRIC -003" X .011" TAB CONTACT -003" X .011" TAB CONTACT 
MOUNTING HOLE C05 MOUNTING HOLE a MOUNTING HOLE C05 MOUNTING HOLE AQ1 a 


Model No. PE44225 
2.4mm FEMALE, 2 HOLE PANEL 
MOUNT, STRIPLINE CIRCUITS 
-003" X .011" TAB CONTACT 
MOUNTING HOLE C05 


Model No. PE44226 

2.4mm FEMALE, 4 HOLE PANEL 
MOUNT, STRIPLINE CIRCUITS 
-003" X .011" TAB CONTACT 


MOUNTING HOLE =" 


2.9mm CONNECTORS 7 | : 


SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 

Model No. PE4989 Model No. PE4990 

2.9mm MALE, SOLDER 2.9mm FEMALE BULKHEAD 
ATTACHMENT FOR .118" SOLDER/CLAMP ATTACHMENT 
SEMI-RIGID FOR RG402, PE-SR402AL & 


PE-SR402FL 
MOUNTING HOLE aa 


PLEASE CONTACT OUR ENGINEERING DEPARTMENT FOR 
ALL YOUR SPECIAL REQUIREMENTS AT (949) 261-1920. 


Model No. PE4987 
2.9mm MALE, SOLDER 
ATTACHMENT FOR RG402, 
PE-SR402AL & PE-SR402FL 


Model No. PE4988 
2.9mm MALE, SOLDER 
ATTACHMENT FOR RG405, 
PE-SR405AL & PE-SR405FL 


isi 


Model No. PE4991 
2.9mm FEMALE BULKHEAD ae 
SOLDER/CLAMP ATTACHMENT 

FOR .118" SEMI-RIGID 


MOUNTING HOLE B02 ial 


Model No. PE4992 Model No. PE44227 Model No. PE44228 Model No. PE44229 Model Ho. PES4239 No. PE442 : 
2.9mm FEMALE BULKHEAD 2.9mm FEMALE, SOLDER/CLAMP | 2.9mm FEMALE, SOLDER/CLAMP | 2.9mm FEMALE, 2 HOLE PANEL Fee FEMALE i Qmn FEMALE, 4 HOLE PANEL 
SOLDER/CLAMP ATTACHMENT ATTACHMENT FOR RG402, ATTACHMENT FOR RG405, MOUNT, ACCEPTS .012" DIA. MOUNT, ACCEPTS .012" DIA. eh 
FOR RG405, PE-SR405AL & PE-SR402AL & PE-SR402FL PE-SR405AL & PE-SR405FL CONTACT, MOUNTING HOLE CO1 CONTACT, MOUNTING HOLE AOL 


PE-SR405FL 
MOUNTING HOLE B02 


é 
Bank 
Model No. PE44233 Model No. PE44234 


roaciots ozs, [acers aia oe mcr | PLEASE CONTACT. 
CONTACT, MOUNTING HOLE AOL ; , OUR ENGINEERING — 
DEPARTMENT FOR 
ALL YOUR SPECIAL é 
REQUIREMENTS AT 
(949) 261-1920. 


Model No. PE44231 
2.9mm FEMALE, SPARKPLUG 
ACCEPTS .012" DIA. CONTACT 


Model No. PE44232 
2.9mm MALE, 2 HOLE PANEL 
MOUNT, ACCEPTS .012" DIA. 
CONTACT, MOUNTING HOLE C02 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC * POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


iat JACK TO: 
FEMALE 


SMA MALE 


1.0/2.3 PLUG TO: 


SMA MALE 


85mm FEMALE TO: 
PRECISION 
2.4mm MALE PRECISION 
2.9mm FEMALE PRECISION 
2.9mm MALE PRECISION 


h 85mm ait TO: 
RECISION 


2. 40m MALE | PRECISION 
2.9mm FEMALE PRECISION 
2.9mm MALE PRECISION 


a Ik SERIES: 3 
PRECISION 


FEMALE TO FEMALE PRECISION (8) 


FEMALE TO MALE PRECISION 
MALE TO MALE PRECISION 


B -4mm FEMALE TO: 
: LE PRECISION 


1.85mm MALE PRECISION 
2.9mm FEMALE PRECISION 
2.9m MALE PRECISION _ 
3.5mm FEMALE PRECISION 
3.5mm MALE PRECISION 
Jem PRECISION 

W FEMALE PRECISION 

WN MALE PRECISION 

SMA FEMALE PRECISION 
SMA MALE PRECISON 


oe MALE TO: j 
* FEMALE PRECISION 


1.8mm MALE PRECISION 
2.9mm FEMALE PRECISION 
2.9mm MALE PRECISION 
3.5mm FEMALE FRECISION 
3.5mm MALE PRECISION 
7mm PRECISION 

N FEMALE PRECISION 

W MALE PRECISION 

SMA FEMALE PRECISION 
SMA MALE PRECISON 


aes IN SERS 
LI LE PRECISION 


FEMALE TO FEMALE PRECISION 
FEMALE TO FEMALE PRECISION 
FEMALE TO FEMALE PRECISION 302 


FEMALE TO MALE PRECISION 


FEMALE TO MALE PRECISION 90° 


MALE TO MALE PRECISION 


MALE TO MALE PRECISION 90° 


2.9mm FEMALE TO: 
T.85em WALE PRECISION 
1.8mm FEMALE PRECISION 
2.4mm FEMALE PRECISION 
2.4mm MALE PRECISION 
3.5mm FEMALE PRECISION 
3.Smm MALE PRECISION 
7am PRECISION 

W FEMALE PRECISION 

W MALE PRECISION 


g. 9mm MALE TO: 
LE PRECISION 


1.8mm MALE PRECISION 
2.4mm FEMALE PRECISION 
2.4mm MALE PRECISION 
3.5mm FEMALE PRECISION 
3.5mm MALE PRECISION 
7mm PRECISION 

W FEMALE PRECISION 

W MALE PRECISION 


= IN SERIES: 
LE TO FEMALE PRECISION 


FEMALE TO FEMALE PRECISION 
FEMALE TO FEMALE PRECISION 


FEMALE TO MALE PRECISION 


FEMALE TO MALE PRECISION (8) 


MALE TO MALE PRECISION 


MALE TO MALE PRECISION (8) 


3.5mm FEMALE TO. 
2.4mm FEMALE PRECISION 


2.4mm MALE PRECISION 
2.90m FEMALE PRECISION 
2.9ma MALE PRECISION 
7mm PRECISION 

N FEMALE PRECISION 

N MALE PRECISION 


3.5mm MALE TO: 

~4m FEMALE PRECISION 
2.4mm MALE PRECISION 
2.9mm FEMALE PRECISION 
2.9mm MALE PRECISION 
7mm PRECISION 


PE9693 
PE9690 


PE9691 
PE9692 


PE9675 
PE9674 
PE9668 
PE9666 


PE9673 
PE9672 
PE9665 
PE9667 


PE9453 
PE9640 
PE9452 
PE9451 


PE9675 
PE9673 
PE9456 
PE9455 
PE9652 
PE9651 
PES459 
PE9502 
PE9503 
PE9656 
PE96S4 


PE9674 
PE9672 
PE9454 
PE9457 
PE9650 
PE9649 
PES458 
PE9501 
PE9504 
PE9655 
PE9653 


PE9438 
E9647 
PE9648 
PE9646 
PE9437 
PESH44 
PE9436 
PE9645 


PE9665 
PE9668 
PES456 
PES454 
PE9660 
PE96SE 
PE9461 
PE9664 
PE9663 


PE9666 
PE9667 
PES455 
PE9457 
PE9659 
PE9657 
PE9460 
PE9662 
PES661 


PE9331 
PE9678 
PE9676 
PE9332 
PE9677 
PE9330 
PE9679 


PE9652 
PE96SC 


PE9660- 


PE9659 
PE9325 
PE9323 
PES321 


PE9651 
PE9649 
PE96S8 
PE96S7 
PE9326 


ADAPTER SELECTION LIST 


3.5mm MALE TO (CON'T): 
N FEMALE PRECISION 
N MALE PRECISION 


ie TWINAX_IN SERIES: 


FEMALE TO FEMALE (B) 
T, FEMALE-FEMALE-FEMALE 
T, FEMALE-MALE-FEMALE 


7/16 IX SERIES: 

LE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE (B) 
FEMALE TO MALE 90° 
MALE TO MALE 
T, FEMALE-FEMALE-FEMALE 
T, FEMALE-MALE-FEMALE 


7/16 FEMALE 70: 
7mm PRECISION 


7/16 MALE To: 
7mm PRECISION 
HN FEMALE 
BH FEMALE 


7mm TC: 

2.4mm FEMALE PRECISION 
2.4mm MALE PRECISION 
2.9mm FEMALE PRECTSION 
Z ome 


. MALE PRECISION 
Simm FEMALE PRECISION 
3.5m MALE PRECISION 
7/15 FEMALE PRECISION 
7/16 MALE PRECISION 
BNC FEMALE PRECISION 
BNC MALE PRECISION 
M FEMALE PRECISION 
N BALE PRECISION 
SC FEMALE PRECISION 
SC MALE PRECISION 
SMA FEMALE (P) PRECISION 
SMA FEMALE PRECISION 
SMA MALE PRECISIOK 
SSMA FEMALE PRECISION 
SSMA MALE PRECISION 
TNC FEMALE PRECISION 
TNC MALE PRECISION 


BANANA phus DOUBLE TO: 
BNC FEMALE 
BNC MALE 


BANANA PLUG SINGLE TO: 
BRE FEMALE 


BINDING POST SINGLE TO: 
BNE MALE 


BINDING POSTS DOUBLE TO: 
iC FEMALE 


BNC_IN SERIES: 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TC FEMALE (8) (H 
FEMALE TO FEMALE (B) (H 
FEMALE TO FEMALE (8 
FEMALE TO FEMALE (P. 


-FEMALE TO MALE 


FEMALE TO MALE 90° 
MALE TO MALE 

T, FEMALE-FEMALE-FEMALE 
T, FEMALE-MALE-FEMALE 
T, MALE-FEMALE~FEMALE 
Y, FEMALE-MALE~FEMALE 


C_ FEMALE TO: 
4 JACK 


“75 OHM SMB" PLUG 
“75 GH SMC" JACK 
“75 GiM SMC“ PLUG 
7g PRECISION 
BANANA PLUG DOUBLE 
BARAHA PLUG SINGLE 
BINDING POSTS DOUBLE 
C FEMALE 

€ FEMALE (8) 

C HALE 

fF FEMALE 

F MALE 

GRE74 

HN MALE 

MCK JACK 

KCX JACK (8) 

MCX PLUG 

MHY MALE 


PE9324 
PE9322 


PE9199 
PE9373 
PE9224 
PE9374 


PE9409 
PE9414 
PE9410 
PE9S55 
PE9S56 
PE9557 


PE9S10 
PE9SS9 
PE9180 
PEQ178 
PE9411 
PE9639 
PE9638 


PESSOS 
PE9558& 


PES179 © 


PE95S35 
PE9412 
PE9636 
PE9637 


PE9459 
PE9458 
PEOG61 
PE9460 
PE9325 
PES326 
PE9510 
PE9509 
PE9220 
PE9221 
PE9Z16 
PES217 
PE9328 
PE9329 
PE9327 
PE9214 
PE92i5 
PEQ356 
PES355 
PESZ18 
PE9Z19 


PE9008 
PESOOS 


PE9I75 


PE9169 


PE9OI13 
PESO1I 


PESOS4 
PE9093. 


PE9420 
PES172 
PE9106 
PES269 
PE9085 
PESOOO 
PE9003 
PE9O01 
PEQI74 
PE9484 


PE9231 
PE9Z32 
PE9235 
PESZ36 
PES220 
PE9008 
PE9I75 
PESO13 
PE9S37 
PE9204 
PESO87 
PE9153 
PEQ1S2 
PE9222 
PE9126 
PE9466 
PESS20 
PEQ467 
PE9Q297 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


BNC FEMALE TO (CON'T): 
MINI GHF MALE 

MMCX JACK 

MMCX PLUG 

N FEMALE 

N FEMALE {8 

N FEMALE (B 

N FEMALE (P 

N FEMALE PRECISION 
N MALE 

H MALE (P) 

N MALE 90° 

®% MALE PRECISION 
PHONO PLUG 


REVERSE POLARITY BNC MALE 


SC FEMALE 

SC MALE 

SMA FEMALE 

SMA FEMALE (8 

SMA FEMALE (8. 

SMA FEMALE PRECISION 
SMA ALE 

SMA MALE PRECISION 
SMB JACK 

SMB JACK (B) 

SHB PLUG 

SMB PLUG (B) 

SMC JACK 

SMC JACK (B) 

SMC PLUG 

SSMA MALE 

SSMB JACK 

SSMB PLUG 

TNC FEMALE 

THC FEMALE (B) (H) 
TNC MALE 

ORF FEMALE 

UHF MALE 


BNC MALE TO: 

"75 OHM SMB* JACK 
"75 OHM SMB” PLUG 
“75 OHM SMC” JACK 
“75 OWM SHC™ PLUG 
Juss PRECISION 
BANANA PLUG DOUBLE 
BINDING POST SINGLE 
BINDING POSTS DOUBLE 
€ FEMALE 

€ MALE 

F FEMALE 

F MALE 

GRE7a 

HN FEMALE 

iN MALE 

MCX JACK 

MCX PLUG 

MEV FEMALE 

MINI UNF FEMALE 
MMCX JACK 

MHCX PLUG 

W FEMALE 

WN FEMALE (?) 

N FEMALE 90° 

N FEMALE PRECISION 
WN MALE 

N MALE 90° 

N MALE PRECISION 
PHONG JACK 


REVERSE POLARITY BNC FEMALE 


St MALE 

SHA FEMALE 

SMA FEMALE PRECISION 
SHA MALE 

SMA MALE PRECISION 
SHB JACK 

SMB PLUG 

SMC JACK 

SMC PLUG 

SSMA FEMALE 

SSMA MALE 

SSMB JACK 

SSMB PLUG 

THC FEMALE 

TNC MALE 

UHF FEMALE 

UHF MALE 


“75 OHM BNC" IN SERIES: 
FEMALE TO FEMALE 

FEMALE 10 FEMALE a 
FEMALE 7O FEMALE (I) 
FEMALE TO FEMALE (P) 
FEMALE TO MALE 90° 

MALE TO MALE 

T, FEMALE-MALE-FEMALE 


“75 OWM BNC” FEMALE TO: 
575 OHM N” FEHALE 

“75 OHM N” MALE 

"75 OHM THC MALE 

“MENT 75 OHM SMB" JACK 
"MINI 75 OHM SMB" PLUG 


“7S OWM BNC" MALE TO: 
“75 GHM HN” FEMALE 


“75 GHM N” MALE 
"75 OWM TNC" FEMALE 


PES342 
PE9516 
PE9S19 
PES206 
PES261 
PE9540 
PE9238 
PE9492 
PESOO2 
PE9388 
PES276 
PE9491 
PEQ158 
PE9529 
PE9571 
PESZ00 
PESO75 
PE9185 
PE9407 
E9496 
PESO?74 
PE9495 
PES136 
PES240 
PEQ137 
PE92Z41 
PES149 
PES108 
PE9141 
PES250 
PES3¢4 
PEQ395 
PEO097 
PES483 
PESOS 
PE9S21 
PE9004 


PE9229 
PES230 
PE9Z33 
PEG234 
PE9221 
PE9009 
PES169 
PE9O11 
PEg109 
PESS36 
PE91S0 
PE9152 
PE9223 
PE9129 
PES567 
PEO468 
PES469 
PESA06 
PEQ34) 
PE9SI8 
PE9517 
PE9005 
PE9123 
PESS66 
PES490 
PE9127 
PE9S65 
PE9485 
PESI71 
PESS30 
PEOS6S 
PE9073 
PESG94 
PESO72 
PES493 
PES152 
PES135 
PE9138 
PES139 
PES193 
PES213 
PE9392 
PE9393 
PE9098 
PE9110 
PES107 
PES203 


PEQ3S2 
PEO363 
PEI356 
PES367 
PE9362 
PE9364 
PE9365 


PEO371 
PES369 
PE9631 
PES619 
PE9617 


PE9368 
PES370 
PEI630 
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"75 OHM BNC" MALE YO (CON'T): 
MINI 75 GHM SMB" JACK PE9618 


"MINI 75 OHM SMB” PLUG 


BNC _TWINAX IN SERIES: 
JACK TO JACK 

JACK TO JACK (B) 

PLUG TO JACK 90° 

PLUG TO PLUG 

T, JACK-JACK-JACK 

T, JACK-PLUG-JACK 


C_IN SERIES: 

FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE (8) 
FEMALE TO MALE 90° 

MALE TO MALE 

T, FEMALE-FEMALE-FEMALE 
T, FEMALE-MALE-FEMALE 


C FEMALE TO: 
BRC FEMALE — 
BNC FEMALE {B) 
BNC MALE 
GRE74 

HN MALE 

N FEMALE 

N MALE 

N MALE 90° 
THC MALE 


C€ MALE TO: 
BNC FEMALE 
BNC MALE 
HN FEMALE 
HN MALE 

N FEMALE 
N MALE 
TNC FEMALE 


D SUBMINTATURE IN SERYES: 
PLUG TO PLUG) = 


PLUG TO PLU 
PLUG TO RECEPTACLE 
RECEPTACLE 7O RECEPTACLE 


D SUBMINIATURE PLUG TO: 
SMA FEMALE 
SMA MALE 


D_SUBMINIATURE RECEPTACLE TO: 


SWA FEMALE 
SMA MALE 


£ IN SERIES: 

FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO MALE 90° 
MALE TO FEMALE PUSH-OW 
MALE TO MALE 


F_FEMALE TO: 
*75 OHM N” MALE 
BHC FEMALE 
BAC MALE 

WN MALE 

PAL FEMALE 
PAL MALE 
PHONO JACK 
PHONO PLUG 
UHF FEMALE 
WHF MALE 


F MALE TO: 
IM N" FEMALE 
BNC FEMALE 
BNC MALE 
N FEMALE 
PAL FEMALE 
PAL MALE 


GR874 IN SERIES: 
GR874 TO GR874 90° 
T, GRS74-GR874-GR874 


GR874 TO: 
BNC FEMALE 
BNC MALE 

C FEMALE 
HN FEMALE 
HN MALE 

N FEMALE 
N MALE 
SMA FEMALE 
SMA MALE 


HN IN SERIES: 

EMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE (B) 
FEMALE TO MALE 

FEMALE TO MALE 90° 
MALE TO HALE 

MALE TO MALE 90° 

T, FEMALE-FEMALE-FEMALE 
v, FEMALE-MALE-FEMALE 
T, MALE-FEMALE-MALE 


U.S.A. 


PE9616 


PE9378 
PE9280 
PE9377 
PES376 
PE9Z79 
PE9375 


PE9206 
PE9186 
PE9293 
PE9300 
PE9294 
PE9207 


PESS37 
PE9204 
PE9109 
PE9301 
PES296 
PE9539 
PESi24 
PE9239 
PEQS62 


PESO87 
PE9536 
PESZi2 
PEQS7S 
PE9295 
PES538 
PESSE4 


PEQ6SS 
PESOS? 
PES6589 


PE9S22 
PEQ425 


PESS23 
PEga24 


PEg164 
PES166 
PE9160 
PES159 


PES395 
PE9153 
PES150 
PE9155 
PE9634 
PES635 
PESI6S 
PESIES 
PES167 
PE9I65 


PES3S7 
PEGI53 
PESIS2 
PEQS&9 
PE9632 
PES633 


PES286 
PEQ285 


PESZ22 
PEG223 
PE9SO1 
PE9387 
PES386 
PES256 
peg2s7 
PES260 
PEQ259 


PESSBO 
PES133 
PEQS76 
PES205 
PES2i0 
PEOS77 
PE9574 
PEO575 
PES573 


. I IES A SS SS SSE SS SSS eR SE A SS LS ea 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
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ADAPTE 


R SELECTION LIST 


LE TO: N FEMALE (cOM’T) ae OHM N® MALE TO (CONT): 
PE9S5S PE9343 PESO82 PE9626 
BNC MALE PE9129 FEMALE TO MALE 90° PE9347 SMA MALE (B) PRECISION PE9487 F FEMALE PE9396 
C MALE PE9212 T, FEMALE-FEMALE-FEMALE PE9066 SMA MALE (B) PRECISION PE9488 “MINI 75 OHM SMB" JACK PEQ614 
&R874 PES387 T, FEMALE-MALE-FEMALE PE9065 SMA MALE (P. PE9105 "MINI 75 OHM SMB" PLUG PE9612 
LC MALE PE9181 SMA MALE (P) PRECISION PES497 WN FEMALE . PEO35C 
N FEMALE PE9360 NI_UMF FEMALE TO: SMA MALE PRECISION PE9433 : 
N FEMALE (P) PES5S3 LE PE9341 SMB JACK PE9315 s : 
N MALE PE9125 N MALE PE9064 SMB PLUG PE9316 PE9681 
SMA FEMALE PE9255 TWC MALE PE9345 SMC JACK PE9319 PLUG TO PLUG PE9680 
SHA MALE PE9256 UWF MALE PE9348 SMC PLUG PE9320 
SSMA FEMALE PE9354 AL TO: 
E TO: () LE TO: SSMA MALE PE9353 LE PE9634 
PE95S9 Ic LE PE9342 TNC FEMALE PE9131 F MALE PE9632 
BNC FEMALE PE9126 W FEMALE PE9183 TNC FEMALE (B PE9482 
BNC MALE PE9S67 TNC FEMALE PE9346 TWC FEMALE (P. PE9552 TO: 
C FEMALE PE9Z96 UHF FEMALE PE9344 TNC FEMALE (P) PRECISION PE9450 PESE35 
C MALE PE9579 TNC FEMALE PRECISION PESA49 F MALE PE9633 
GRE74 PE9386 MMCX_IN SERIES: TWC MALE PE9O89 
LC FEMALE PE9413 Ry) JACK PE9523 TNC MALE 90° PE9263 CK TO: 
MMY FEMALE PE9264 JACK TO JACK (B) PE9522 TNC MALE PRECISION PE9447 PESI71 
N FEMALE PE9194 JACK TO PLUG PE9480 UME FEMALE PE9385 F FEMALE PES168 
N MALE PE9SS4 UHF MALE PE9112 
SMA FEMALE PE9253 MMCX_JACK TO:. , PLUG TO: 
SMA MALE PE9254 Ul PE9516 SMALE To: PE9153 
TWC MALE PESS63 BNC MALE PE9518 ‘i LE PRECISION PE9503 F FEMALE PES163 
MCX JACK PE9S26 2.4mm MALE PRECISION PE9504 a 
IN SERIES: MCX PLUG PE9S28 2.9mm FEMALE PRECISION PE9G63 R ITY BHC F TO: 
FEMME Te 0 FEMALE PES419 SMA FEMALE PE9477 2.9mm MALE PRECISION PE9661 PESS30 
FEMALE TO MALE 90° PES398 SMA MALE PES478 3.5mm FEMALE PRECISION PE9321 
MALE TO MALE PE9569 3.5mm MALE PRECISION PE9322 (a TY BNC MALE TO: 
MACX PLUG TO: 7/16 FEMALE PES178 PE9529 
c LE TO: BRC FEMAL! PE9S19 7/16 MALE PEQS35 
ite PE9413 BNC MALE PE9517 "75 OMM N" FEMALE PES349 REVERS, I PLUG TO: 
N FEMALE PE9298 MCX JACK PE95S25 7mm PRECISION PE9217 PESS81 
N MALE PE9299 MCX PLUG PE9527 BNC FEMALE PE9002 
SMA FEMALE PE9475 BNC FEMALE (P) PE9388 REVE! RITY N SERIES: 
LC MALE TO: SMA MALE PE9476 BNC FEMALE 90° PE9278 PBMC TO FEMALE maces BLES: 9592 
HN FEMALE PE9181 BNC FEMALE PRECISION PE9491 FEMALE TO FEMALE (B) PESS93 
W FEMALE PE9237 IN SERIES: BNC MALE PES127 FEMALE TO MALE PE9591 
LE TO FEMALE PE9006 BNC MALE 90° PE9S6S FEMALE TO MALE 90° PES594 
X IN SERIES: FEMALE TO FEMALE (8) (H PE9128 BNC MALE PRECISION PEO489 MALE TO MALE PESS9O 
ecto oa PE9S24 FEMALE TO FEMALE (8) (H PE9333 C FEMALE PE9I24 
JACK TO JACK (B) PE9474 FEMALE TO FEMALE (B) (I PE9382 C FEMALE 90° PE9239 ERSE POLARITY SHA TO: 
JACK TO PLUG PE9479 FEMALE TO FEMALE (B) 90° PE9S41 € MALE PE9538 ul PE9606 
FEMALE TO FEMALE (B) PRECISION PE9500 F FEMALE PEQ155 REVERSE POLARITY THC MALE PE9607 
MCX JACK TO: FEMALE TO FEMALE (P PE9173 GR874 PE9257 SMA MALE PE9534 
BNC FEMALE PE9466 FEMALE TO FEMALE (P) PRECISION PE9429 HN FEMALE PE9125 TNC FEMALE PE9S99 
BNC FEMALE (8) PE9520 FEMALE TO FEMALE 90° PE93S9 Hit MALE PE9SS4 TNC MALE PE9S98 
BNC MALE PE9468 FEMALE TO FEMALE PRECISION PE9428 LC FEMALE PE9299 
MMCX JACK PE9S26 FEMALE-FEMALE-FEMALE-FEMALE § PE9548 MCX JACK PE9464 REV LARI TO: 
MMCK PLUG PE9525 FEMALE~FEMALE-FEMALE-MALE PE9549 MCX PLUG PE9465 EI RI EMA PE9604 
N FEMALE PE9462 FEMALE TO MALE PE9311 MINI UHF FEMALE PE9064 REVERSE POLARITY TNC MALE PE960S 
N MALE PE94S4 FEMALE TO MALE (B) PES595 SC FEMALE PE9196 SMA FEMALE PE9S33 
SMA FEMALE PES470 FEMALE TD MALE (QD) PE9S47 SC MALE PE9570 TNC FEMALE PE9S96 
SMA MALE PE9472 FEMALE TO MALE (R) PRECISION PE9515 SHA FEMALE PE9081 TNC MALE PE9S97 
TWC FEMALE PE9S44 FEMALE TO MALE 90° PE9086 SMA FEMALE (QD) PE9684 ‘ 
TWC FEMALE (B) PE9S21 FEMALE TO MALE PRECISION PE9426 SMA FEMALE (B. PEQ551 REVERSE POLARITY TNC_FEMA\ A 
TWC MALE PE9542 MALE TO MALE PE9007 SMA FEMALE (P PE9275 REVERSE POLARITY Souk FEMALE E9606 
MALE TO MALE 90° PE9198 SMA FEMALE (P) PRECISION PE9498 REVERSE POLARITY SMA MALE PE9604 
MCX PLUG TO: MALE TO MALE PRECISION PE9427 SMA FEMALE PRECISION PE9430 SMA FEMALE PE9603 
PE9467 T, FEMALE-FEMALE-FEMALE PE9101 SHA MALE PE9080 SMA MALE PE9600 
BNC MALE PES469 T, FEMALE-MALE-FEMALE PE9102 SMA MALE (P) PRECISION PE9499 TWC MALE PE9S32 
MMCX JACK PE9528 T, MALE-FEMALE-FEMALE PE9431 SMA MALE PRECISION PE9431 
MMCX PLUG PE9S27 T, MALE-MALE-MALE PE9390 SMB JACK PE9313 REVERSE POLARITY TNC me fu 
W FEMALE PE9463 SMB PLUG PE9314 T U PE9607 
N MALE PES465 N_FEMALE TO: SMC JACK PE9317 REVERSE POLARITY SMA MALE PE9605 
SMA FEMALE PES471 2.4mm FEMALE PRECISION PE9502 SMC PLUG PE9318 SMA FEMALE PE9GO2 
SMA MALE PES473 2.4mm MALE PRECISION PEQSOL SSMA FEMALE PE9352 SMA MALE PE9601 
TNC FEMALE PESS4S 2.9mm FEMALE PRECISION PE9664 SSMA MALE PE9351 TNC FEMALE PESS31 
TWC MALE PES543 2.9mm MALE PRECISION PE9662 TNC FEMALE PE9O9O 
3.5mm FEMALE PRECISION PE9323 TNC FEMALE 90° PES55O REVERSE THREAD SMA FEMALE TO: 
Pv IN SERIES, 3.5mm MALE PRECISION PE9324 TWC FEMALE PRECISION PE9448 MALE PE9682 
LE PE9267 7/16 FEMALE PEgIac TWC MALE PE9130 
FEMALE TC FEMALE (B) (H) PE9268 7/16 MALE PESI79 TNC MALE PRECISION PE9446 EVERSE THREAD SMA MALE TO: 
FEMALE TO MALE 90° PE9266 "75 OHM N” MALE PE9350 UHF FEMALE PES111 FEMALE PE9683 
T, FEMALE-MALE-FEMALE PE92Z11 Jum PRECISION PE9216 UHF MALE PE9213 
BNC FEMALE PE9206 Sc_IN SERIES: 
Mav LE TO: BNC FEMALE (B PES261 "75 OHM _N" IN SERIES: LE TO FEMALE PE9404 
PE9406 BNC FEMALE (B PE9540 FEMALE TO FEN EMALE PE9306 FEMALE TO FEMALE (B)- PE9S73 
BN MALE PE9Z64 BNC FEMALE (P PE9238 FEMALE TO FEMALE (3) {i PE9416 FEMALE TO MALE PE95S72 
SHY JACK PE9339 BNC FEMALE PRECISION” PE9492 FEMALE TO FEMALE (8) (I PE9417 FEMALE TO MALE 90° PE9405 
SHV PLUG PE9265 BNC MALE PE9005 FEMALE TO MALE PE9391 MALE TO MALE PE9403 
BNC MALE (P) PE9123 FEMALE TO MALE 90° PE9307 T, FEMALE-MALE-FEMALE PE9225 
Mav MALE TO: BHC MALE 90° PE95S66 MALE TO MALE PES308 
BNC FEMALE — PE9297 BNC MALE PRECISION PE9490 CFI TO: 
SHV JACK PE9335 C FEMALE PE9539 "75 OHM N" FEMALE TO: CJ PE9328 
SHY PLUG PE9340 C MALE PE9295 "75 OHM BNC™ FEMALE PE9371 BNC FEMALE PESS71 
F MALE PE9389 "75 OHM BNC” MALE PE9368 N FEMALE . PE9292 
“MINI_75 OHM SMB" _IN SERIES: GR874 PES258 "75 OHM SMB" JACK PES583 N MALE PES196 
TACK TO rs a Bea re PE9608 HN FEMALE PE9360 "75 OHM SMB™ PLUG PESS8S 
JACK TO JACK (B) PEQ611 HN FEMALE (P} PE9553 “75 OWM SMC" JACK PE9587 MALE TO; 
JACK TO PLUG PE9610 HN MALE - PES194 "75 OHM SMC" PLUG PES589 om ‘on PE9329 
PLUG TO PLUG PE9609 LC FEMALE PE9298 "75 OHM TNC™ FEMALE PE9629 BNC FEMALE PE9200 
LC MALE PE9237 "75 OWM TNC" MALE PE9628 BNC MALE PESS68 
"MINI 75 OHM SMB” JACK TO: MCX JACK PE9462 F MALE PE9397 N FEMALE PE9277 
"75 OWM BNC” FEMALE = PE9629 MCX PLUG PE9463 "MINI 75 ORM SMB” JACK PE9615 H MALE PE9S7O 
"75 OHM BHC” MALE PE9618 MINI UHF MALE PE9183 "MINI 75 OWM SMB" PLUG PE9613 
"75 OHM N" FEMALE PE9615 SC FEMALE PE9292 W MALE PES349 SHY 14 SERIES: 
"75 OHM N" MALE PE9614 SC MALE PE9277 JACK JACK PES337 
SMA FEMALE PE9083 "75 OHM N" TO: JACK TO JACK (B) (H) PE9336 
“MINI _75 OHM 7 PLUG TO: : SMA FEMALE (B PE9252 “F-OHN BHC FEMALE PE9369 JACK TO PLUG 90° PE9338 
PE9617 SMA FEMALE (B PE9408 "75 OHM BNC” MALE PE9370 T, JACK-PLUG-JACK PE9249 
"75 OHM BHC" MALE PE9616 SMA FEMALE (B) PRECISION PE9435 "75 OHM SMB" JACK PE9582 
"75 OHH N" FEMALE PE9613 SMA FEMALE (B) PRECISION PE9486 "75 OWM SMB" PLUG PE9S84 SHV JACK TO: 
"75 ORM N™ MALE PE9612 SMA FEMALE (? PE9104 "75 OWM SMC" JACK PE9S86 inv Pace PEO239 
“ SMA FEMALE (P) PRECISION PESA34 "75 OHM SMC" PLUG PE9S88 MAY MALE PE9335 
SMA FEMALE PRECISION PE9432 "75 OWM TNC" FEMALE PE9627 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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~ SHV PLUG TO: 
MHV FEMALE 
MHV MALE 


ea IN_ SERIES: 
Li! LE 


FEMALE TO. FEMALE 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE 90° 

FEMALE TO FEMALE PRECISION 


(I) 
) 


DwKowWwoo 


FEMALE TO FEMALE PRECISION (P) 
FEMALE TO FEMALE PRECISION 90° 


FEMALE TO MALE 

FEMALE TO MALE (B) 

FEMALE TO MALE (QD) 

FEMALE TO MALE (R) 

FEMALE TO MALE 45° 

FEMALE TO MALE 90° 

FEMALE TO MALE PRECISION (P) 
- FEMALE TO MALE PRECISION 

FEMALE TO MALE PRECISION 90° 

MALE TO MALE 

MALE TO MALE (R) 

MALE TO MALE 90° 

MALE TO MALE PRECISION 

MALE TO MALE PRECISION ( P ) 

MALE TO MALE PRECISION 90° 

T, FEMALE-FEMALE-FEMALE 

T, FEMALE-MALE-FEMALE 

T, MALE-FEMALE-MALE 

T, MALE-MALE-MALE 


SMA FEMALE TO: 

1.072:3 JACK 

1.0/2.3 PLUG 

2.4mm FEMALE PRECISION 
2.4mm MALE PRECISION 
7/16 MALE 

7mm (P) PRECISION 

7mm PRECISION 

BNC FEMALE 

BNC FEMALE (B 

BNC FEMALE (B 

BNC FEMALE PRECISION 
BNC MALE 

BNC MALE PRECISION 

D SUBMINIATURE PLUG 

D SUBMINIATURE RECEPTACLE 


PRECISION 
PRECISION 


FEMALE PRECISION 
FEMALE PRECISION 
MALE 
MALE (QD) 
MALE (B 
MALE (P 
MALE (P) PRECISION 
W MALE PRECISION 
REVERSE POLARITY SMA MALE 
REVERSE POLARITY TNC FEMALE 
REVERSE POLARITY TNC MALE 
REVERSE THREAD SMA MALE 
SMB JACK 
SMB PLUG 
SMC JACK 
SMC PLUG 
SMP FEMALE PRECISION 
_ SMP MALE PRECISION 
SSMA FEMALE 
SSMA MALE 
SSMB PLUG 
TNC FEMALE 
TNC FEMALE ff 
TNC FEMALE (P. 
TNC FEMALE PRECISION 
TNC MALE 
TNC MALE PRECISION 
UHF MALE 


SMA MALE TO: 
1.0/2.3 JACK 
1.0/2.3 PLUG 
2.4mm FEMALE PRECISON 
2.4mm MALE PRECISON 
7/16 FEMALE 

_ 7mm PRECISION 
BNC FEMALE 
BNC FEMALE PRECISION 
BNC MALE 
BNC MALE PRECISION 
D SUBMINIATURE PLUG 


B 
B 
FEMALE (B. 
B 
P 
P 


PE9265 
PE9340 


PE9O70 
PE9071 
PE9620 
PE9067 


(H) PE9184" 
PRECISION PE9SO8 


PE9380 
PE9312 
PE9274 
PE9485 
PE9507 
PE9670 
PE9643 
PE9103 
PE9621 
PE9S46 
PE9262 
PE9381 
PESO68 
PE9671 
PE9506 
PE9641 
PE9069 
PE9273 
PE9418 
PE9505 
PE9669 
PE9642 
PE9246 
PE9182 
PE9247 
PE9379 


PE9693 
PE9691 
PE9656 
PE9655 
PE9412 
PE9327 
PE9214 


. PE9075 


PES185 
PE9407 
PE9496 
PE9073 
PE9494 
PE9422 
PE9423 
PE9260 
PE9255 
PE9253 
PE9470 
PE9471 
PE9477 
PE9475 
PE9083 
PE9252 
PE9408 
PE9435 
PE9486 


PE9104 - 


PE9434 
PE9432 
PESO81 
PE9684 
PEQSS1 
PES275 
PE9498 
PE9430 
PE9533 
PE9603 
PE9602 
PE9683 
PE9143 
PE9142 
PE9147 
PE9146 
PE9514 
PE9512 
PE9399 
PE9188 
PE9402 
PE9079 
PE9251 
PE9276 
PE9442 
PE9077 
PE9440 
PE9415 


PE9690 
PE9692 
PE9654 
PE9653 
PE9411 
PE9215 
PE9074 
PES495 
PE9072 
PE9493 
PE9425 


ADAPTER SELECTION LIST 


SMA MALE TO (CON'T): 

D SUBMINIATURE RECEPTACLE 
GR874 

HN FEMALE 

HN MALE 

MCX. JACK 

MCX PLUG 

MMCX JACK 

MMCX PLUG 

N FEMALE 

N FEMALE (B) PRECISION 

WN FEMALE (B) PRECISION 

N FEMALE (P 

N FEMALE (P) PRECISION 

N FEMALE PRECISION 

N MALE 

N MALE (P) PRECISION 

N MALE PRECISION - 
REVERSE POLARITY MCX PLUG 
REVERSE POLARITY SMA FEMALE 
REVERSE POLARITY TNC FEMALE 
REVERSE POLARITY TNC MALE 
REVERSE THREAD SMA FEMALE 
SMB. JACK 

SMB PLUG 

SMC JACK 

SMC PLUG 

SMP FEMALE PRECISION 

SMP MALE PRECISION 

SSMA FEMALE 

SSMA MALE 

SSMB JACK 

TNC FEMALE 

TNC FEMALE (P) 

TNC FEMALE PRECISION 

TNC MALE oe 

TNC MALE PRECISION 

UHF FEMALE 


SMB_IN SERIES: 
JACK TO JACK 
JACK TO JACK (B) 
PLUG TO JACK 

PLUG TO PLUG 

T, JACK-JACK-JACK 
T, JACK-PLUG-JACK 
T, PLUG-JACK-JACK 
T, PLUG-PLUG-PLUG 


SMB_JACK TO: 


~ BNC FEMALE 


BNC FEMALE (B) 
BNC MALE 

W FEMALE 

W MALE 

SMA FEMALE 
SMA MALE 

SMC JACK 

SMC PLUG 


SMB PLUG TO: 
BNC FEMALE 
BNC FEMALE (B) 
BNC MALE 

N FEMALE 
MALE 

SMA FEMALE 
SMA MALE 

SMC JACK 

SMC PLUG 


“75 OHM SMB" IN SERIES: 
JACK TO JACK 

PLUG TO PLUG 

T, JACK-PLUG-JACK 


“75 OHM SMB" JACK TO: 
75 GHM N* FEMALE 
“75 OHM N" MALE 

BNC FEMALE 

BNC MALE 


"75 OHM SMB" PLUG TO: 
75 OHM N" FEMALE 
"75 OHM N” MALE 

BNC FEMALE 

BNC MALE 


SMC_IN SERIES: 
JACK TO JACK 
‘SACK TO JACK (8) 
JACK TO PLUG 90° 
PLUG TO JACK 

PLUG TO PLUG 

T, JACK-JACK-JACK 
T, JACK-PLUG-JACK 
T, PLUG-PLUG-PLUG 


PEQ424 
PE9259 
PE9256 
PE9254 
PE9472 
PE9473 
PES478 
PE9476 
PE9082 
PE9487 
PE9488 
PE9105 
PE9497 
PE9433 
PE9080 
PE9499 
PE9431 
PE9581 
PE9534 
PE9600 
PE9601 
PE9682 
PE9145 
PE9144 
PE9149 
PE9148 
PE9513 
PEQS11 
PE9063 
PE9187 
PE9401 
PE9078 
PE9384 
PE9Q441 
PE9076 
PE9439 
PE9400 


PE9116 
PE9122 
PE9120 
PE9118 
PE9302 
PE9243 
PE9309 
PE9310 


PE9136 
PE9240 
PE9132 
PE9315 
PE9313 
PE9143 
PE9145 
PE9283 
PE9284 


PE9137 
PE9241 
PE9135 
PE9316 
PE9314 
PE9142 
PE9144 
PE9282 
PE9281 


PE9248 
PE9271 
PE9245 


PE9583 
PE9582 
PE9231 
PE9229 


PEQS&5 
PE9584 
PE9232 
PE9230 


PE9115 
PE9121 
PE9303 
PE9119 
PE9117 
PE9304 
PE9242 
PE9305 


PLEASE CONTACT OUR 
ENGINEERING DEPARTMENT 
FOR ALL YOUR SPECIAL 
ADAPTER REQUIREMENTS AT 


(949) 261-1920. 


SMC_JACK TO: 
BNC FEMALE 
BNC FEMALE (B) 
BNC MALE 

WN FEMALE 

WN MALE 

SMA FEMALE 
SMA MALE 

SMB JACK 

SMB PLUG 

TNC MALE 


SMC_PLUG TO: P 
BNC FEMALE 

BNC MALE 

N FEMALE 

W MALE 

SMA FEMALE 

SMA MALE 

SMB JACK 

SMB PLUG 


"75 OHM SMC" IN SERIES: 
JACK TO JACK 

JACK TO JACK (B) 

PLUG TO PLUG 

T, JACK-PLUG-JACK 


"75 OHM SMC" JACK TO: 
75 OHM N" FEMAL' 

"75 OHM N" MALE 

BNC FEMALE 

BNC MALE 


"75 OHM SMC" PLUG TO: 
*75 OHM N" FEMALE 

"75 OHM N" MALE 

BNC FEMALE 

BNC MALE 


SMP_IN SERIES: 
FEMALE TO FEMALE 


SMP_FEMALE TO: 
MA FEMALE PRECISION 
SMA MALE PRECISION 


SMP_MALE TO: 
SMA FEMALE PRECISION 
SMA MALE PRECISION 


SSMA_IN SERIES: 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE (B) 
FEMALE TO MALE 90° 
MALE TO FEMALE 

MALE TO MALE 


SSMA_FEMALE TO: 
7mm PRECIST 
BNC MALE 

N FEMALE 

N MALE 

SMA FEMALE 

SMA MALE 

SSMA MALE (QD) 


SSMA_MALE TO: 
7mm PRECISION 
BNC FEMALE 

BNC MALE 

N FEMALE 

WN MALE 

SMA FEMALE 

SMA MALE 

SSMA FEMALE (QD) 


SSMB_JACK TO: 
BNC FEMALE 
BNC MALE 

SMA MALE 


SSMB_ PLUG TO: 
BNC FEMALE 
BNC MALE 

SMA FEMALE 


INC_IN SERIES: 
FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE (B {i 
FEMALE TO FEMALE (B) (I 
FEMALE TO FEMALE (P 
FEMALE TO FEMALE PRECISION 
FEMALE 10 MALE 

FEMALE TO MALE (QD) 

FEMALE TO MALE PRECISION 
MALE TO FEMALE 90° 

MALE TO MALE 

MALE TO MALE 90° 

MALE TO MALE PRECISION 

T, FEMALE-FEMALE-FEMALE 
T, FEMALE-MALE-FEMALE 

T, MALE-FEMALE-FEMALE 


TNC_FEMALE TO: 
7 FEMALE 
7/16 MALE 

7mm PRECISION 


PE9140 
PE9108 
PE9138 
PE9319 
PE9317 
PE9147 
PE9149 
PE9283 
PE9282 
PE9226 


PE9141 
PE9139 
PE9320 
PE9318 
PE9146 
PE9148 
PE9284 
PE9281 


PE9227 
PE9228 
PE9272 
PE9244 


PE95S87 
PE9S86 
PE9235 
PE9233 


PE9589 
PE9588 
PE9236 
PE9234 


PE9686 


PE9514 
PE9513 


PE9512 
PE9511 


PE9192 
PE9189 
PE9334 
PE9358 
PE9357 


PE9356 
PE9191 
PE9354 
PE9352 
PE9399 
PE9063 
PE968S 


PE9355 
PE9250 
PE9213 
PE9353 
PE9351 
PE9188 
PE9187 
PE9685 


PE9394 
PE9392 
PES401 


PE9395 
PE9393 
PE9402 


PE9099 
PE9154 
PE9287 


“PE9288 


PEQ444 
PE9270 
PE9561 
PE9443 
PE9100 
PE9O91 
PE9560 
PE944S 
PE9289 
PE9195 
PE9290 


PE9639 
PE9636 
PE9218 


INC FEMALE TO (CON'T): 
BNC FEMALE 


BNC FEMALE (B) (H) 

BNC MALE 

C MALE 

MCX JACK 

MCX JACK (B) 

MCX PLUG 

MINI UHF MALE 

N FEMALE 

WN FEMALE (B 

N FEMALE (P 

N FEMALE (P) PRECISION 

WN FEMALE PRECISION 

WN MALE 

N MALE 90° 

N MALE PRECISION 

REVERSE POLARITY SMA FEMALE 
REVERSE POLARITY SMA MALE 
REVERSE POLARITY TNC MALE 
SMA FEMALE 

SMA FEMALE (B 

SMA FEMALE (P. 

SMA FEMALE PRECISION 

SMA MALE 

SMA MALE (P) 

SMA MALE PRECISION 

UHF MALE 


TNC MALE TO: 

7/16 FEMALE 

7/16 MALE 

7mm PRECISION 

BNC FEMALE 

BNC MALE 

C FEMALE 

HN MALE 

MCX JACK 

MCX PLUG 

MINI UHF FEMALE 

N FEMALE 

N FEMALE 90° 

W FEMALE PRECISION 

WN MALE 

N MALE PRECISION 

REVERSE POLARITY SMA FEMALE 
REVERSE POLARITY SMA MALE 
REVERSE POLARITY TNC FEMALE 
SMA FEMALE 

SMA FEMALE PRECISION 

SMA MALE 

SMA MALE PRECISION 

SMC JACK 

UHF FEMALE 


"75 OHM TNC" IN SERIES: 
FEMALE TO FEMALE 

FEMALE TO FEMALE ff ff 
FEMALE TO FEMALE (B) (I 
FEMALE TO MALE 90° 


"75 OHM TNC” FEMALE TO: 
75 OHM BNC" MALE 

"75 OHM H” FEMALE 

"75 OHM N" MALE 


"75 OHM TNC" MALE TO: 
*75 OHM BNC” FEMALE 
"75 OHM N" FEMALE 
"75 OHM N" MALE 


UHF IN SERIES: 

FEMALE TO FEMALE 
FEMALE TO FEMALE (B) 
FEMALE TO MALE 90° 
MALE TO MALE 

T, FEMALE-MALE-FEMALE 


UHF FEMALE TO: 
BNC FEMALE 
BNC MALE 

F FEMALE 

MINI UHF MALE 
N FEMALE 

N MALE 

SMA MALE 

TNC MALE 


UHF MALE TO: 
BNC FEMALE 

BNC MALE 

F FEMALE 

MINI UHF FEMALE 
N FEMALE 


-N MALE 


SMA FEMALE 
TNC FEMALE 


NOTES: 
(B)= BULKHEAD MOUNT 
(H)= HERMETICALLY SEALED 
(I)= ISOLATED GROUND 
(K)= KNURLED BODY 
(P)= PANEL MOUNT 
(R)= RADIUS RIGHT ANGLE 
(QD)= QUICK DISCONNECT 


134 


PE9097 
PE9483 
PE9098 
PE9564 
PE9S44 
PE9521 
PE9545 
PE9346 
PE9131 
PE9482 
PE9552 
PE9450 
PE9449 
PE9090 
PE9550 
PE9448 
PE9S99 
PE9596 
PE9S31 
PE9079 
PE9251 
PE9276 
PE9442 
PE9078 
PE9384 
PE9441 
PE9372 


PE9638 
PE9637 
PE9219 
PE908S 
PES110 
PE9562 
PE9563 
PE9542 
PE9543 
PE9345 
PE9089 
PE9263 
PE9447 
PE9130 
PE9446 
PE9S98 
PE9597 
PE9532 
PE9077 
PE9440 
PE9076 
PE9439 
PE9226 
PE9291 


PE9622 
PE9624 
PE9625 
PE9623 


PE9630 
PE9629 
PE9627 


PE9631 
PE9628 
PE9626 


PE9094 
PE9114 
PE9209 
PE9096 
PE9O95 


PE9421 
PE9107 
PE9167 
PE9344 
PE9385 
PE9i11 
PE9400 
PE9291 


PE9O04 
PE9201 
PES165 
PE9348 
PE9112 
PEQi13 
PE9415 
PE9372 


ASE SS SSS SSS SS 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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Model No. PE9000 
BNC MALE TO BNC MALE 


Model No. PE9005 
N FEMALE TO BNC MALE 


1-24 25-49 
$8.95 8.32 
50-99 100 + 
$7.70 $7.16 


Model No. PE9011 


Model No. PE9066 
MINI UHF "T" FEMALE- 


FEMALE-FEMALE 
1-2 25-49 
$7.95 $7.39 
50-99 100+ 
$6.84 $6.36 


Model No. PE9071 


SMA FEMALE TO SMA FEMALE 


BULKHEAD 
MOUNTING HOLE B02 


1-24 25-49 
$17.95 
50-99 


$15.44 $14.36 


Model No. PE9076 
SMA MALE TO TNC MALE 


BNC MALE TO BINDING POSTS 


‘seMatetetem 
et etetetete| 


ADAPTERS 


SEE ADAPTER SELECTION CHART ON PAGES 132 THRU 134 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE9002 


Model No. PE9001 
BNC "T" FEMALE-MALE- 
FEMALE 


Model No. PE9003 
BNC "T" FEMALE-FEMALE- 
FEMALE . 


Model No. PE9 


xO 


XX 


¢, 


ons 


on 


D> 


<6 


5 


ras 


=e, 


Setetetetete 
BOG 9 


Model No. PE9006 
W FEMALE TO N FEMALE 


Model No. PE9008 
BNC FEMALE TO DOUBLE 
BANANA PLUG 


Model No. PE9009 
BNC MALE TO DOUBLE 
BANANA PLUG 


1-24 25-49 1-24 25-49 
$10.95 $10.18 $13.95 $12.97 
50-99 100 + 50-99 100 + 


$9.42 $8.76 


Model No. PE9064 
N MALE TO MINI UHF FEMALE 


$12.00 $11.16 


Model No. PE9065 
MINI UHF "T" FEMALE- 
MALE-FEMALE 


Model No. PE9013 
BNC FEMALE T0 BINDING 
STS : 


Model No. PE9063 
SMA MALE TO SSMA FEMALE 


1-24 - 25-49 
= 9.25 $6.95 $6.46 
50-99 100+ 50-99 - 100 + 


$8.56 $7.96 


Model No. PE9069 
SMA MALE TO SMA MALE 


Model No. PE9067 
SMA FEMALE TO SMA FEMALE 
BULKHEAD, ISOLATED GROUND 


MOUNTING HOLE = 


1-24 
$21.95 : 
50-99 100 + 


$18.88 $17.56 


Model No. PE9068 
SMA FEMALE TO SMA MALE 
RIGHT ANGLE 


Model No. PE9070 - 
SMA FEMALE TO SMA FEMALE 


Model No. PE9073 
SMA FEMALE TO BNC MALE 


Model No. PE9072 
SMA MALE TO BNC MALE 


Model No. PE9075 
SMA FEMALE TO BNC FEMALE 


Model No. PE9074 
SMA MALE TO BNC FEMALE 


1-24 25-49 25-49 1-24 1-24 25-49 
$21.95 $21.95 $20.41 $21.95 $20.41 
50-99 50-99 50-99 100+ 
$18.88 $17.56 


Model No. PE9077 
SMA FEMALE TO TNC MALE 


Model No. PE9079 


Model No. PE9078 
SMA FEMALE TO TNC FEMALE 


SMA MALE TO TNC FEMALE 


Model No. PE9080 
SMA MALE TO N MALE 


atshatatat 


1-2 : 

i , $29.95 $27.85 

50-99 100 + 100 + 50-99 100 + 

$22.32 $20.76 $20.76 $25.76 $23.96 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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Model No. PE9081 : Model No. PE9082 Model No. PE9083 Model No. PE9084 Model No. PE9085 
SMA FEMALE TO N MALE SMA MALE TO N FEMALE SMA FEMALE TO N FEMALE BNE FEMALE TO BNC FEMALE BNC FEMALE RIGHT ANGLE 


TO BNC MALE 


oe 


1-24 25-49 1-24 
$29.95 $27.85 ; $7.95 
50-99 100+ 50-99 100 + 50-99 
$25.76 $23.96 $25.76 $23.96 6.84 
| Model No. PE9086 Model No. PE9087 ~ Model No. PE9088 Model No. PE9089 Model No. PE9090 
N FEMALE RIGHT ANGLE BNC FEMALE.TO C MALE TNC MALE TO BNC FEMALE TNC MALE TO N FEMALE TNC FEMALE TO N MAL 


TO N MALE p RISe 


DOO 
0.0.4 


$9 


.°, 


SZ 
2, 


x) 
o> 


$5 


> 
C5 


2 


oS 


> 
© 
Ke 


SZ 


100 + 50-99 100 + 
$18.88 $17.56 : ; 2.01 ; $12.86 $11.96 
del No. PE9091 Model No. PE9093 Model No. PE9094 Model No. PE9095 Model No. PE9096 
TNC MALE TO TNC MALE BNC FEMALE TO BNC FEMALE UHF FEMALE TO UHF FEMALE UHF "T" FEMALE-MALE-FEMALE | UHF MALE 10 UHF MALE 
rerererere BULKHEAD, HERMETICALLY pasate eek 
Setetatete. 
<) SEALED, MOUNTING 
sronetacen HOLE B06 
be 
b by 
Resseee 
; Kee eseeene #senecesere 
1-24 25-49 
$13.95 $12.97 
50-99 100 + 
$12.00 $11.16 
Model No. PE9097 Model No. PE9098 Model No. PE9099 Model No. PE9100 Model No. PE9101 
TNC FEMALE TO BNC FEMALE BNC MALE TO TNC FEMALE TNC FEMALE TO TNC FEMALE TNC MALE TO TNC FEMALE N "T" FEMALE-FEMALE- 
: _ | RIGHT ANGLE ; FEMALE 
BRS em seein 


re 


> 


Or 
VOO 
SOS 


> 


1-24 25-49 1-24 
$12.95 $12.04 $13.95 
50-99 100 + 50-99 
$11.14 $10.36 $12.00 
_ Model No. PE9102 Model No. PE9103 Model No. PE9104 Model No. PE9105 Model No. PE9106 


W"T" FEMALE-MALE-FEMALE SMA MALE TO SMA FEMALE N FEMALE TO SMA FEMALE N FEMALE 70 SMA MALE BNC FEMALE TO BNC FEMALE 
: PANEL MOUNT PANEL MOUNT PANEL MOUNT 


MOUNTING HOLE A05 MOUNTING HOLE A05 MOUNTING HOLE AQ3 


1-24 
$14.95 $13.90 
0-99 100+ 
$12.86 $11.96 
Model No. PE9107 Model No. PE9108 Model No. PE9109 Model No. PE9110 Model No. PE9111 
BNC MALE TO UHF FEMALE BNC FEMALE TO SMC JACK BNC MALE C FEMALE BNC MALE TO TNC MALE UHF FEMALE TO N MALE 
BULKHEAD EXEXKX) 5% eestetetete! 


MOUNTING HOLE B04 Recesene 


ZZ 
SSK 
o, 
5% 


araeraas 
SSO 


$e 


a PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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Model No. PE9112 Model No. PE9113 Model No. PE9114 Model No. PE9115 Model No. PE9116 
UHF MALE TO N FEMALE UHF MALE TO N MALE UHF FEMALE TO UHF FEMALE SMC JACK TO SMC JACK SMB JACK TO SMB JACK 
E ‘BULKHEAD - 

MOUNTING HOLE FO3 


Pe, 


4 


ras 


OS 


at 


ra 


1-24 25-49 1-24 25-49 
$12.95 $12.04 $15.95 $14.83 
50-99 100+ 50-99 100+ 


$11.14 $10.36 $13.72 $12.76 
Model No. PE9121 
SMC JACK TO SMC JACK 
BULKHEAD 

MOUNTING HOLE B01 


Model No. PE9118 


Model No. PE9117 
SMB PLUG TO SMB PLUG 


SMC PLUG TO SMC PLUG 


Model No. PE9119 
SMC PLUG TO SMC JACK 


Model No. PE9120 
SMB PLUG TO SMB JACK 


1-24 25-49 1-24 25-49 
$15.95 $14.83 $18.95 $17.62 
50-99 100 + 50-99 100+ 
$13.72 $12.76 $16.30 $15.16 


Model No. PE9122 Model No. PE9123 Model No. PE9124 Model No. PE9125 Model No. PE9126 
SMB JACK TO SMB JACK BNC MALE TO N FEMALE LE T HN MALE TO BNC FEMALE 
BULKHEAD PANEL MOUNT : 3 


MOUNTING HOLE B01 MOUNTING HOLE AOS 


1-24 25-49 
$18.95 $17.62 ‘ s 
50-99 100+ - 100 + 
$16.30 $15.16 $15.44 $14.36 


Model No. PE9127 Model No. PE9128 Model No. PE9129 Model No. PE9130 Model No. PE9131 
BNC MALE TO N MALE N FEMALE TO N FEMALE HN FEMALE TO BNC MALE TNC MALE TO N MALE TNC FEMALE TON FEMALE 


BULKHEAD, HERMETICALLY 
SEALED 
MOUNTING HOLE G01 


1-24 25-4! 

yy erty 

a + 

$20.60 $19.16 $20.60 $19.16 
Model No. PE9132 Model No. PE9135 Model No. PE9136 Model No. PE9137 Model No. PE 


Model No. _PE9136 Model No. _PE9137 Model No. PE9138 
BNC MALE TO SMB JACK BNC MALE TO SMB PLUG BNC FEMALE TO SMB JACK BNC FEMALE TO SMB PLUG BNC MALE TO SMC JACK 


revere 
“eres 

rosececeeeee 

rarererererere 


50-99. 100 + 
$25.76 $23.96 


1_No. PE9141 


Model No. PE9142 
BNC FEMALE TO SMC PLUG 


SMA FEMALE TO SMB PLUG 


Model No. PES! 
BNC FEMALE TO SMC JACK ede we: OL) FEMALE TO SMB JACK 


- 25-49 1-24 

$29.95 se $29.95 $27. 
50-99 00 + 50-99 + 
$25.76 $23.96 $25.76 Pn} 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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Model No. PE9144 


Model No. PE9145 
SMA MALE TO SMB PLUG 


SMA MALE TO SMB JACK 


-24 25-49 
$29.95 $27.85 
-99 100 + 


lel No. PES149 
SMA MALE TO SMC JACK 


Model No. PE9150 
BNC MALE TO F FEMALE 


50-99 
$25.76 
Mode} No. PE9154 

NC FEMALE TO TNC FEMALE 
BULKHEAD, HERMETICALLY 
SEALED ES 


Model No. PE9155 
N MALE TO F FEMALE 


1-24 25-49 CPt 1-24 = 25-49 
$13.95 $12.97 $13.95 $12.97 
50-99 100 + 50-99 100 + 
$12.00 $11.16 $12.00 $11.16 
Model No. PE9163 Model No. PE9164 
F FEMALE TO PHONO PLUG F FEMALE TO F FEMALE 


1-24 25-49 
$7.95 7.39 
=9' 100 + 
6.84 36 


Model No. PE9168 Model No. PE9169 


F FEMALE TO PHONO JACK 


1-24 25-49 
$7.95 7.39 
-99 100 + 
84 $6.36 


el No. PE9174 
BNC "1" MALE-FEMALE-FEMALE 


Model No. PE9175 
BNC FEMALE TO SINGLE 
BANANA PLUG 


BNC MALE TO SINGLE BINDING 


Model No. PE9146 


SMA FEMALE TO SMC PLUG 


Model No. PE9i51 
BNC FEMALE TO F MALE 


Model No. PE9158 


BNC FEMALE TO PHONO PLUG 


TERRI? 
SOK 
O55) 
OY 


1-24 25-49 


$7.95 
50-99 


Model No. PE9165 
F FEMALE TO UHF MALE 


50-99 100 + 


$15.48 $14.36 


Model No. PE9171 
BNC MALE TO PHONO JACK 


Model No. PE9178 


7/16 FEMALE TO N MALE 


Model No. PE9147 


Model No. PE9148 
SMA FEMALE TO SMC JACK 


SMA MALE TO SMC PLUG 


Model No. PE9152 


Model No. PE9153 
BNC MALE TO F MALE 


BNC FEMALE TO F FEMALE 


1-2 25-49 
$7.95 7.39 
50-99 100 + 
$6.84 $6.36 
Model No. PE9159 Model No. PE9160 
F MALE TO F MALE F MALE PUSH-ON TO 
F FEMALE 


6.84 $6.36 
Model No. PE9166 Model No. PE9167 
F FEMALE TO F MALE F FEMALE T0 UWF FEMALE 


RIGHT ANGLE 


4 
> 
C005 
> 

o%0 


“0S 


> 


2 


$17.95 $16.69 
50-99 100 
$15.44 $14,36 


Model No. PE9173 
N FEMALE TO N FEMALE 


PANEL MOUNT 
MOUNTING HOLE A05 


Model No. PE9172 

BNC FEMALE TO BNC FEMALE 
BULKHEAD, ISOLATED GROUND 
MOUNTING HOLE B06 4 


1-24 25-49 
$16.95 $15.76 
50-99 
$14.58 


Model No. PE9180 
7/16 FEMALE TO N FEMALE 


Model No. PES179 
7716 MALE TO N FEMALE 


1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25.49 
$2 he - 09 a e pag i pony! seh pre 
50- 9 00 + = + = 9 + = 
$24.04 $22.36 35 eG $55.00 $51.16 $55.00 $51.16 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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Model No. PE9181 Model No. PE9182 Model No. PE9183 Model No. PE9184 Model No. PE9185 
LC MALE TO HN FEMALE SMA "T" FEMALE-MALE-FEMALE | MINI UHF MALE TO N FEMALE SMA FEMALE TO SMA FEMALE - SMA FEMALE TO BNC FEMALE 
BULKHEAD, HERMETICALLY BULKHEAD 
SEALED MOUNTING HOLE B06 
MOUNTING HOLE B03 
se 
1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 
$159.95 $148.75 $27.95 $25.99 $21.95 $20.41 $27.95 $25.99 
50-99 100+ 50-99 100 + q 50-99 100+ 50-99 100+ 
$137.56 $127.96 $24.04 $22.36 -| $10.28 $9.56 $18.88 $17.56 $24.04 $22.36 
Model No. PE9186 Model No. PE9187 Model No. PE9188 Model No. PE9189 Model No. PE9191 
C FEMALE TO C FEMALE SSMA MALE TO SMA MALE SSMA MALE TO SMA FEMALE SSMA FEMALE TO SSMA SSMA FEMALE TO BNC MALE 


BULKHEAD 


MOUNTING HOLE B07 


FEMALE 
BULKHEAD = 
MOUNTING HOLE B01 


1-24 25-49 1-24 25-49 
$36.95 $34.36 $32.95 $30.64 
50-99 100+ 50-99 100+ 


$31.78 $29.56 


Model No. 


SSMA FEMALE TO SSMA FEMALE 


$28.34 $26.36 


Model No. PE9196 
SC FEMALE TO N MALE 


PE9192 


Model No. PE9193 
HN FEMALE TO HN FEMALE 
BULKHEAD 

MOUNTING HOLE G03 


Model No. PE9194 Model No. PE9195 


TNC "T" FEMALE-MALE-FEMALE 


©, 


SKK KKK 
SRK 
aca Sn 
er reel 


bs 
x 


1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 

$19.95 $18.55 $27.95 $25.99 $32.95 

50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 

$17.16 $15.96 $22.36 $28.34 

Model No. PE9198 Model No. PE9199 Model No. PE9200 Model No. PE9201 Model No. PE9204 

N MALE TO N MALE 3/4"-20 TWINAX FEMALE TO —_‘| SC MALE TO BNC FEMALE BNC MALE TO UHF MALE BNC FEMALE TO C FEMALE 
RIGHT ANGLE 3/4"-20 TWINAX FEMALE om BULKHEAD 

= 3 Be MOUNTING HOLE GO1 


Model No. 


HN MALE TO HN FEMALE 
RIGHT ANGLE 


art 
Pe, 
iz 
va 


ras 


$25 


Oa 


XX 
KK 
Paratas 


Pas 


BS 


Pa 


XS 
“s 


ey 
is 


jereterens 


1-24 1-24 25-49 1-24 25-49 
$12.95 $12.04 $42.95 $39.94 $47.95 $44.59 
50-99 50-99 100 + 50-99 100+ 
$11.14 $36.94 $34.36 $41.24 $38.36 


PE9205 Model No. PE9206 


N FEMALE TO BNC FEMALE 


Model No. PE9207 Model No. PE9208 Model No. PE9209 
C "1" FEMALE-MALE-~FEMALE C FEMALE TO C FEMALE UHF oy oe UHF FEMALE 
RIGHT ANGLE 


e, 


IEE 

ese 

rata 
XZ 


hay NJ 


1-24 


$35.95 $33.23 SS 


50-99 


$30.92 $23.78 SSS 


Model No. 


HN MALE TO HN MALE 


$22.32 


Model No. PE9213 
| BNC MALE TO SSMA MALE 


PE9210 Model No. PE9211 


MHY "T™ FEMALE-MALE-FEMALE 


Model No. PE9212 


Model No. PE9214 
C MALE TO HN FEMALE 


7mm TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
—— ) 


a 
1-24 25.49 
$119.95 $111.55 PRECISION 


50-99 100 + 50-99 100 + ADAPTER 
$28.34 $26.36 $28.34 $26.36 $103.16 $95.96 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. ; 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM -WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


ADAPTERS 140 
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Model No. PE9216 Model No. PE9217 Model No. PE9218 Model No. PE9219 
7mm TON FEMALE 7mm TO N MALE ; 7mm TO TNC FEMALE 7mm TO TNC MALE 


MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


y —— 
1-24 25-49 - 1-24 25-49 ~1-24 = 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 


‘$119.95 $111.55 PRECISION | $129.95 $120.85 PRECISION | $129.95 $120.85 PRECISION | $129.95 $120.85 PRECISION $129.95 $120.85 PRECISION 
-. 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 
$103.16 $95.96 =f" $111.76 $103.96 $111.76 $103.96 . |$111.76 $103.96 $111.76 $103.96 


‘Model No. PE9220 
7mm TO BNC FEMALE 
“MAX VSWR 1.1521 @ 8 Giz 


7mm TO BNC MALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 8 GHz 


Model_No. PE9222 


Model No. PE9223 
GR874 TO BNC FEMALE 


GR874 TO BNC MALE 


Model_No. PE9224 
3/4"-20 TWINAX "T" FEMALE- 


| FEMALE-FEMALE 


1-24 ~=—-25-49 25-49 ° “1-24 = (25-49 
$129.95 $120.85 PRECISION | $129.95 $120.85 PRECISION $19.95 $18.55 
50-99 100+ -ADAPTER 50-99 100 + 


50-99 100+ ADAPTER 
$111.76 $103.96 ‘ 


Model No. PE9226 : 
TNC MALE TO SMC JACK 


$111.76 $103.96 


‘Model No. E9225 
toagarariate FEMALE-MALE-FEMALE 


$17.16 $15.96 


Model No. PE9228 
"75 Ohm SMC" JACK TO 

"75 Ohm SMC” JACK BULKHEAD 
MOUNTING HOLE B03 


Model No. PE9229 
BNC MALE TO "75 Ohm SMB" 
JACK : 


Model No. PE9227 
"75 Ohm SMC” JACK TO 


‘1 "75: Ohm SMC" JACK 


($89.95 $83.65 : 
| 50-99 00 50-99 — 100.+ 
\$77.36 $71.96 -34 . $26.36 $30.06 $27.96 


‘Hodel No. PE9230. 
i 


Model No. PE9231 
BNC FEMALE TO "75 Ohm SMB" 


Model No. PE9232 
BNC FEMALE T0 "75 Ohm SMB” 
PLUG re 


Model No. PE9233 
BNC MALE TO "75 Ohm SMC" 
JACK 


Model No. PE9234 
BNC MALE TO "75 Ohm SMC” 
PLUG 


BNC MALE TO "75 Ohm. SMB” 


e 


vere") 
e 
> 
‘5 
es 
'o, 
es 
05 
a%e 


?, 


7 
3, 


5% 
oO 
o 
> 
es 
> 
> 
25 


25252505 


> 
o, 
?, 
i 
ra 


‘a 


50-99 100+ 
$30.06 $27.96 


Model. No. PE9236 
BNC FEMALE TO "75 Ohm SMC” 
PLUG 


Model No. PE9239 
N MALE TO C FEMALE 
RIGHT ANGLE 


Model No. PE9237 


Model No. PE9238 
LC MALE TO N FEMALE 


BNC FEMALE TO N FEMALE 
PANEL MOUNT 
MOUNTING HOLE AOS 


J 


‘odel No. PE9235 
BNC FEMALE TO "75 Ohm SMC" 


5052 


od 


“> 


1-24 
$34.95 $32.50 


50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 
706 $27.56. $30.06 $27.96 $94.56 $87.96 $24.04 $22.36 


PE9242 


Mode 1 No. PE9240 Model No. PE9241 Model No. Mode} No. PE9244 
FEMALE TO SMB JACK BNC FEMALE T0 SMB PLUG SMC "T" JACK-PLUG-JACK "75 Ohm SMC” "T" 
BULKHEAD BULKHEAD ® JACK-PLUG-JACK 


MOUNTING HOLE B05 


MOUNTING HOLE BOS 


1-24 25-49 1-24 25.49 
$27.95 $25.99 $32.95 $30.64 
50-99 100 + 50-99 100 + 
$24704 $22.36 $28.34 $26.36 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC — POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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Model No. PE9245 Model No. PE9246 Model No. PE9247 Model No. PE9248 - | Model No. PE9249 
"75 Ohm SMB" "T" SMA "T" FEMALE-FEMALE- SMA "T" MALE-FEMALE-MALE "75 Ohm SMB” JACK TO - | SHV "T" JACK-PLUG-JACK 
JACK-PLUG-JACK FEMALE "75 Ohm SMB" JACK 


1-24 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 7 
$32.95 $30.64 $32.95 $30.64 $35.95 . $33.43 $33.95 $31.57 = 
50-99 50-99 100+ 50-99 100+ 50-99 100 + *S 
$28.34 $26.36 $28.34 $26.36 $30.92 $28.76 $29.20 $27.16 Gi 


Model No. PE9251 
SMA FEMALE TO TNC FEMALE 
BULKHEAD 
MOUNTING HOLE B05 === 


Model No. PE9250 
BNC FEMALE TO SSMA MALE 


Model No. PE9252 
SMA FEMALE TO W FEMALE 
BULKHEAD 

MOUNTING HOLE G01 


Model No. PE9253 


Model No. PE9254 a 
HN MALE TO SMA FEMALE 


HN MALE TO SMA MALE a 


1-24 25-49 
$54.95 $51.10 


Model No. PE9259 


Model No. PE9255_ - ‘ 
GR874 TO SMA MALE £ 


HN FEMALE TO SMA FEMALE 


Model No. PE9256 


Model_No. PE9257 
HN FEMALE TO SMA MALE y 


GR874 TO N MALE 


Model No. PE9258 
GR874 TO N FEMAL 


1-24 


25-49 


-2 
305-8 $92.95 


- 50-99 100 + 
$85.96 
Model No. PE9260 Model No. PE9261 Model No. PE9262 Model No. PE9263 Model No. PE9264 f 
GR874_TO SMA FEMALE N FEMALE TO BNC FEMALE SMA MALE TO SMA FEMALE N FEMALE TO TNC MALE MHV FEMALE TO HN MALE 
BULKHEAD RADIUS RIGHT ANGLE RIGHT ANGLE = ne 
MOUNTING HOLE GO1 | 
q x 
1-24 25-49 : < 
$99.95 $92.95 $64.9 5 
50-99 100 + 50. : 
$85.96 $79.96 $55 x 
Model No. PE9265 | Model No. PE9266 Model No. PE9267 Model No. PE926 Model No. PE9269 2: 
MHV FEMALE TO SHV PLUG MHV FEMALE TO MHV MALE MHV FEMALE TO MHV FEMALE | MHV FEMALE TO MHV FEMALE | BNC MALE TO BNC FEMALE = 
RIGHT ANGLE BULKHEAD, HERMETICALLY 3 
SEALED i 
MOUNTING HOLE B06 _ 
i 
1-24 25-49 1-24 25-49 - y 
$68.95 $60.40 $11.95 $11.11 : 
50-99 100 + 50-99 100 + : 
$55.86 $51.96 $17.16 $10.28 $9.56 
Mode] No. PE9270 . Model No. PE9271 Model No. PE9272 . Model No. PE9273 Model No. PE9274 - 
TNC FEMALE TO TNC MALE "75 Ohm SMB PLUG TO *75 Ohm SHC" PLUG TO SMA MALE TO SMA MALE SMA FEMALE TO SMA FEMALE: 


"75 Ghm SMB” PLUG "75 Ohm SMC" PLUG RADIUS RIGHT ANGLE RADIUS RIGHT ANGLE 7 


1-24 
$23.95 $22.27 
50-99 


$20.60 60 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 «U.S.A. : 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


_ Model No. PE9275 


MOUNTING HOLE AOS 


BNC TWINAX JACK TO BNC 


~ TWINAX JACK BULKHEAD 
~ MOUNTING HOLE B06 


ADAPTERS 


SEE ADAPTER SELECTION CHART ON PAGES 132 THRU 134 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


MOUNTING HOLE A03 


SMB..PLUG TO SMC PLUG 


aah TO epee RIGHT ANGLE 


SMB» PLUG TO SMC JACK 


TNC FEMALE TO TNC FEMALE 
BULKHEAD, ISOLATED GROUND 
MOUNTING HOLE B06 

/ 


SMB JACK TO SMC JACK 


TNC FEMALE TO TNC FEMALE 
PANEL MOUNT 


‘| MOUNTING HOLE A03 


Model No. PE9276 Model No. PE9277 Model No. PE9278 Model No. PE9279 
SMA FEMALE TO N MALE SMA FEMALE TO TNC. FEMALE N FEMALE TO SC MALE BNC FEMALE TO N MALE BNC TWINAX "T" 
~~ PANEL MOUNT PANEL MOUNT RIGHT ANGLE JACK-JACK-JACK 


1-24 25-49 1-24 1-24 1-24 

$54.95 $51.10 $29.95 $27.85 $34.95 $32.50 $25.95 $24.13 
"50-99 100 + 50-99 100 + "50-99 50-99 

$47.26 $43.96 $25.76 $23.96 $30.06 $27.96 $22.32 $20.76 
“Wodel No. _PE9280 Model No. PE9281 Model No. _PE9282 Model No. _PE9283 Model No. _PE9284 


SMB JACK TO SMC PLUG 


1-24 25-49 1-24 25-49 

$19595 $18.55 $15.95 $14.83 

0-99 100+ 50-99 100+ 

$17.16 $15.96 $13.72 $12.76 
Model No. PE9286 Model No. PE9287 Model No. - PE9288 Model No. _PE9289 


TNC "1" FEMALE-FEMALE- 
FEMALE 


1-24 25-49 1-24 . 25-49 
$219.95 $204.55 $17.95 $16.69 
50-99 100+ 50-99 * 100 + 
$189.16 $175.96 $15.44 $14.36 
Model No. PE9290 Model No. PE9291 Model No. PE9292 Model No. PE9293 Model No. PE9294 


TNC "T" MALE-FEMALE-FEMALE 


c _ TON ines . 


C MALE TO C MALE 


50-99 100 + 
$20.60 $19.16 


TNC MALE TO UHF dagen, 


ogenesegecee 
POOOO"U 


C FEMALE 9 HN MALE 


GR874 TO C FEMALE 


50-99 100 + 
$94.56 $87.96 


SC FEMALE TO N FEMALE 


MHY MALE TO BNC FEMALE 


SMB "T" JACK-JACK-JACK 


C MALE TO C FEMALE 
RIGHT ANGLE 


cay 
eters 
"e 


6% 
0% 
ro 


rorer 


2 
res 


LC FEMALE TO N FEMALE 


SMC JACK TO SMC PLUG 
RIGHT ANGLE © 


1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25 
$23.95 $22.27 $109.95 $102.25 $25.95 $2 


C "1" FEMALE-FEMALE-FEMALE 


1-24 25-49 
$47.95 $44.59 
50-99. 100 + 
$41.24 $38.36 
Model No. PE9295 Model No. PE9296 Model No. PE9297 Model No. PE9298 Model No.- PE9299 


LC FEMALE TO N MALE 


1-24 25-49 1-24 25-49 
_ $29.95 =f Pgs $139.95 $130.15 
50-99 50-99 50-99 50-99 50-99 100+ 
$25.76 $238 %6 $25.76 $20.60 $94.56 $87.96 $120.36 $111.96 
Model fo. PE9300 Model No. PE9301 Mode} No. PE9302 ‘| Model No. PE9303 Model No. PE9304 


SMC “T" JACK-JACK+JACK 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
_ TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: : (94) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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SEE ADAPTER SELECTION CHART ON PAGES 132 THRU 134 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE9305 Model No. PE9306 Model No. PE9307 Model No. PE9308 Model No. PE9309 _ 
SMC “T" PLUG-PLUG-PLUG "75 Ohm N" FEMALE TO "75 Ohm N" FEMALE TO "75 Ohm N” MALE TO SMB "T" ‘PLUG-IACK-JACK 
"75 Ohm N" FEMALE "75 Ohm N" MALE RIGHT "75 Ohm N" MALE 
ANGLE 
1-24 1-24 
2 $23.95 $22.27 $29.95 
50-99 100 + 50-99 50-99 
$15.44 $14.36 $20.60 $19.16 [| $25.76 
Model No. PE9310 Model No. PE9311 Model No. PE9312 Model No. PE9313 Model No. PE9314 


SMB "T" PLUG-PLUG-PLUG 


SMA FEMALE TO SMA FEMALE 
PANEL MOUNT 
MOUNTING HOLE AQ1 


N en TO N FEMALE N MALE TO SMB JACK 


°1-24 


1-24 25-49 5 1-24 25-4) 
$29.95 $27.85 $14.95 $13.90 $34. 795 $32. 
50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 
$25.76 $23.96 $12.86 $11.96 30.06 $27. 


Model No. PE9315 
N FEMALE TO SMB JACK 


Model No. PE9316 
N FEMALE TO SMB PLUG 


Model No. PE9317 
N MALE TO SMC JACK 


Model No. PE9318 
N MALE TO SMC PLUG 


$34.95 $32.50 
50-99 100+ 


$27.96 $30.06 $27.96 


$30,06 


Model No. PE9320 Model No. PE9321 5 Model No. PE9323 Model No. PE9324 
N FEMALE TO SMC PLUG N MALE TO 3.5mm FEMALE N FEMALE TO 3.5mm FEMALE N FEMALE TO 3.5mm MALE 


MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


1-24 25-49 = .1-24  25- 2 
$34.95 $32.50 . $92.95 PRECISION $99.95 95 | $hb33 95 PRECISION $92.95 PRECISION $99.95 $92.95 
50-99 100+ | ar + ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 100 + ADAPTER 


$30.06 $27.96 $85.96 $79.96 


Model No. PE9325 Model No. 


7mm TO 3.5mm FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


PE9327 


MOUNTING HOLE AOS fl 


HAAN 
Sis 


1-24 25-49 : 
$219.95 $204.55 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$189.16 $175.96 ~~ 


Model No. —PE9334 
SSMA FEMALE TO SSMA MALE 
RIGHT ANGLE 


1-24 25-4 = 
$219.95 $204.55 PRECISION 

50-99 100 +. ADAPTER« 
$189.16 $175.96 


Model No. PE9332 
3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 26.5 GHz 


3 -49 
$149.95 $139.45 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 
$128.96 $119.96 


Model No. PE9331 
3.5mm FEMALE 10 3.5mm 
FEMALE 

MAX VSWR 1.15: 1 @ 26.5 GHz 


-49 
$149-38 95 $139. 45 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$128.96 $119.96 


Model No. PE9330 
3.5mm MALE TO 3.5mm MALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 26.5 GHz 


$89.95 sine PRECISION PRECISION $89.95 $83.65 PRECISION $69.95 it 05 
50-99 100? ADAPTER ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100 + 
$77.36 $71.96 : $77.36 $71.96 $60.16 $55.96 

PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 USA. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: BALESGEASTERNAGK COM WEB ADDRESS: PAST ERNACK.COM - 


N MALE TO os PLUG 


Model No. PES. 
FEMALE TO SMC 


1-24 25-49 


MAX VSWR-1.15:1 @ 18 GHz 


PRECISION 


50-99 100 + ADAPTER 
$85.96 $79.96 


+ 


ee ae ee eo: eT Se Ce ee ae Sees 


Win ee Rialto ey GRP ones -ott 


"oie he} 


peed: 


4 ae OM 


lice etal ce b tiasay hy 


Abi 


_ SEALED 
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Model No. PE9336 Model No. PE9337 Model No. PE9338 Model No. PE9339 Model No. PE9340 
SHV JACK TO SHV JACK SHV JACK TO SHY JACK SHV JACK TO SHV PLUG SHV JACK TO MHV FEMALE SHV PLUG TO MHV MALE 
BULKHEAD, HERMETICALLY RIGHT ANGLE 


Ped 


1-2 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 | 
$44.95 $41.80 $23.95 $22.27 $34.95 $32.50 
50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 
| $38.66 $35.96 $20.60 $19.16 $30.06 $27.96 $47.26 $43.96 


|, Model No. PE9341 Model No. PE9342 Model No. PE9343 Model No. PE9344 Model No. PE9345 
i MINI-UHF FEMALE TO MINI-UHF MALE TO MINI-UHF FEMALE TO MINI-UHF MALE TO MINI-UHF FEMALE TO 


BNC FEMALE 


iO @.% 
SeSese%q 


MINI-UHF FEMALE UHF FEMALE TNC MALE 


Pood 
eeecen | 


1-24 25-49 
$7.95 $7.39 
50-99 100 + 50-99 100 + 
$6.84 $6.36 $6.84 $6.36 


- Model No. PE9346 
| MINI-UHF MALE TO 
/ TNC FEMALE 


| Model No. PE9347 
MINI-UHF MALE TO 
MINI-UHF FEMALE 
RIGHT ANGLE 


Model No. PE9348 


Model No. PE9349 
MINI-UHF FEMALE TO 


"75 Ohm N" FEMALE TO 
"50 Ohm N” MALE 


Pate% 


Model No. PE9350 
"75 Ohm N” MALE TO 


S 
$0064 


5 


x 
es 
wetetetete! 


$6 
oO 


OO 


XD 
POOo 


°, 
© 


o, 
© 
ras 


$2 


°, 


55 


& 


G 
box 


1-24 25-49 

-95 $22. $23.95 $22.27 
-99 100 + 50-99 100 + 
$20.60 $19.16 $20.60 $19.16 


_ Model No. PE9351 Model_No. PE9352 


N MALE TO SSMA FEMALE 


Model No. PE9353 


Model No. PE9354 
N FEMALE TO SSMA MALE 


Model No. PE9355 
N FEMALE TO SSMA FEMALE 


SSMA MALE TO 7mm 


oD 
> 
x 


5 1-24 25-49 1-24 25-49 
$43.95 $40.87 $189.95 $176.65 PRECISION 
50-99 100 + 50-99 100 + ADAPTER 
_ $37.80 $35.16 $163.36 $151.96 


Model No. PE9357 


"Model No. PE9356 
SSMA MALE TO SSMA MALE 


' SSMA FEMALE TO 7mm 
» MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


Model No. PE9358 


Model No. PE9359 
SSMA MALE TO SSMA FEMALE 


N FEMALE TO N FEMALE 
RIGHT ANGLE 


Model No. PE9360 


ro" 
roees 
wareceret 
recene 
renee 
soca 


1-24 25-49 2 
$189.95 $176.65 PRECISION 5 
 . 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100 + 
$163.36 $151.96 $28.34 $34.36 


Model No. PE9361 

"75 Ohm BNC" MALE TO 
"75 Ohm BNC" FEMALE 
RIGHT ANGLE 

_ MATES WITH "50 Ohm BNC'S" 


Model No. PE9362 

"75 Ohm BNC” FEMALE TO 
"75 Ohm BNC” FEMALE 
MATES WITH "50 Ohm BNC'S” 


Model No. _PE9364 
"75 Ohm BNC” MALE TO 

"75 Ohm BNC" MALE 

MATES WITH "50 Ohm BNC'S" 


Model No. PE9363 
"75 Ohm BNC” FEMALE TO 
"75 Ohm BNC" FEMALE 
BULKHEAD, MATES WITH 


"50 Ohm BNC'S" 
MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE9365 
"75 Ohm BNC" *T” 

FEMALE-MALE-FEMALE 
MATES WITH "50 Ohm 
BNC'S"” 


1-24 25-49 1-24 25.4 
$14.95 $13.90 $19.95 $18.55 
50-99 100 + 50-99 100 + 
$12.86 $11.96 $17.16 $15.96 


: PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. - 
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Model No. PE9366 

"75 Ohm BNC” FEMALE TO 
"75 Ohm BNC" FEMALE 
BULKHEAD, ISOLATED GROUND 
MATES WITH "50 Ohm BNC'S" 
MOUNTING HOLE B06 


Model No. PE9371 

"75 Ohm BNC" FEMALE TO 
"75 Ohm N" FEMALE 

MATES WITH "50 Ohm BNC'S” 


Model No. PE9376 
BNC TWINAX PLUG TO 
BNC TWINAX PLUG 


Model No. PE9381 
SMA MALE TO SMA FEMALE 
45 DEGREE ANGLE 


GR874 


Model No. PE9391 
"75 Ohm N" MALE TO 
"715 = Nn" — 


ADAPTERS 


SEE ADAPTER SELECTION CHART ON PAGES 132 THRU 134 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE9367 Model No. PE9368 Model No. PE9369 Model No. PE9370 
"75 Ohm BNC” FEMALE TO "75 Ohm BNC" MALE TO "75 Ohm BNC" FEMALE TO 75 Ohm ENC MALE TO 
"75 Ohm BNC” FEMALE "75 Ohm N" FEMALE "75 Ohm N" MALE "75 Ohm N" MALE 


PANEL MOUNT, MATES WITH MATES WITH "50 Ohm BNC'S" | MATES WITH "50 Ohm BNC'S" | MATES WITH "50 Ohm BNC'S" 
"50 Ohm BNC'S” = 
MOUNTING HOLE AO3 


1-24 25-4 1-24 25-49 
$20.95 $19.48 ; : $35.95 $33.43 
50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 
$18.02 $16.76 $15.44 $14.36 $30.92 $28.76 


Model No. PE Model No. PE9373 Model No. PE9374 Model No. PE9375 
UHF MALE TO TNC FEMALE 3/4"-20 TWINAX FEMALE TO 3/4"-20 TWINAX "T" BNC TWINAX "T" JACK- 


3/4"-20 TWINAX FEMALE FEMALE-MALE-FEMALE PLUG-JACK 
BULKHEAD, MOUNTING HOLE 


1-24 25-49 
$25.95 $24.13 

50-99 
$20.60 : $22.32 $20.76 


Model No. PE9379 
SMA "T" MALE-MALE-MALE 


Model No. PE9378 
BNC TWINAX JACK TO 
BNC TWINAX JACK — 


Model No. PE9377 
BNC TWINAX PLUG TO 
BNC TWINAX JACK 

RIGHT ANGLE 


Model No. PE9380 
SMA FEMALE TO SMA FEMALE 
WITH KNURL 


25-49 
$16.69 

100 + 
$14.36 


Model No. PE9383 
N FEMALE TO N FEMALE 
BULKHEAD, HERMETICALLY 
SEALED bg Ai" 
MAX PANEL 

MOUNTING HOLE G01 


Model No. PE9382 
N FEMALE TO N FEMALE 

BULKHEAD, ISOLATED GROUND 
MOUNTING HOLE G01 


Model No. PE9384 
SMA MALE TO TNC FEMALE 


PANEL MOUNT 
MOUNTING HOLE A09 


1-24 
$0398 $40. 
50-99 
$37.80 


Model No. PE9388 
N MALE TO BNC FEMALE 
PANEL MOUNT 

MOUNTING HOLE A05 


Model No. PE9389 


Model No. P 
| F MALE TO N FEMALE 


GR874 TO HN FEMALE 


OO 
RRR EIS 


rat 
660 
SO 
OO 


¢, 
's 
6 


~, 
OS 
2 
OO 


" 
D 
>, 


1-24 =25-49 
$129.95 $120.85 


50-99 100+ 
$111.76 $103.9 


Model No. PE9392 Model No. PE9393 
BNC MALE TO SSMB JACK BNC MALE TO SSMB PLUG 


Model No. P 


SION 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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a 
; 


$28.34 


Model No. PE9396 
"75 Ohm N" MALE TO 
F FEMALE 


ite 
es 
set 
<> 
6 


S 


7 

5 

<> 
© 


S526 


1-24 


4 25-49 
$22.95 $21.34 


50-99 100+ 
$19.74 $18.36 


Model No. PE9401 


_ SSMB JACK TO SMA MALE 


Model No. PE9406 


_ MHV FEMALE TO BNC MALE 


Model No. 
7/716 FEMALE TO SMA MALE 


PE9411 


1-24 25-49 
$64.95 $60.40 
50-99 100 + 
$55.86 $51.96 
Model No. PE9416 


"75 Ohm N" FEMALE TO 

"75 Ohm N" FEMALE 
BULKHEAD, HERMETICALLY 
SEALED, MOUNTING HOLE G01 


Model No. 


PE9421 
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Model No. PE9397 


"75 Ohm N" FEMALE TO 
F MALE 


$19.74 $18.36 


Model No. PE9402 - 
SMA FEMALE TO SSMB PLUG 


Model No. PE9407 

BNC FEMALE TO SMA FEMALE 
BULKHEAD, NUT ON SMA 
MOUNTING HOLE B04 


Model No. PE9412 
7716 MALE TO SMA FEMALE 


Model No. PE9417 

"75 Ohm N° FEMALE TO 

"75 OHM N" FEMALE 
BULKHEAD, ISOLATED GROUND 
MOUNTING HOLE G01 


$20.60 


PE9422 
SMA FEMALE TO 
D SUBMINIATURE PLUG 


Model _No. 


(| == 


Model No. PE9398 
LC MALE TO LC FEMALE 
RIGHT ANGLE 


1-24 25-49 
$169.95 $158.05 
50-99 100+ 


$146.16 $135.96 


Model No. PE9403 
SC MALE TO SC MAL 


KS 


POVOOS 
1- 25-49 
$37.95 $35.29 
50-99 100+ 
$32.64 $30.36 


Model No. PE9408 

N FEMALE TO SMA FEMALE 
BULKHEAD, NUT ON SMA 
MOUNTING HOLE B09 


del No. PE9413 
LC FEMALE TO HN MALE 


100 + 
$120.36 $111.96 


Model No. PE9418 
SMA MALE TO SMA MALE 
RIGHT ANGLE 


$19.16 


Model No. PE9423 
SMA FEMALE TO 
D SUBMINIATURE RECEPTACLE 


| <I 


Model No. PE9399 


Model No. 
SSMA FEMALE TO SMA FEMALE 


PE9400 


SMA MALE TO UHF FEMALE 


Model No. PE9404 
SC FEMALE TO SC FEMALE 


RXKH 


Model No. PE9405 
SC MALE TO SC FEMALE 
RIGHT ANGLE 


Model No. PE9409 
7716 FEMALE TO 7/16 FEMALE 


Model No. PE9410 
7/16 MALE TO 7/16 FEMALE 
RIGHT ANGLE 


PE9410 


1-24 


25-49 
$64.95 $60.40 
50-99 100 + 
$55.86 $51.96 


1-24 25-49 
$109.95 $102.25 
50-99 100 + 
$94.56 $87.96 


Model No. PE9415 
SMA FEMALE TO UHF MALE 


ve lige 


Model No. PE9414 

7/16 FEMALE TO 7/16 FEMALE 
BULKHEAD 

MOUNTING HOLE FOS 


ees 
Vee 
1-24 25-49 
R $29.95 $27.85 
ou-72 0 + 50-99 100+ 
$94.56 $87.96 $25.76 $23.96 
Model No. PE9419 Model No. PE9420 


BNC FEMALE TO BNC FEMALE 
BULKHEAD, HERMETICALLY SEALED 
1" MAX PANEL 

MOUNTING HOLE 806 


LC FEMALE TO LC FEMALE 


1-24 25-49 1-24 25-49 
$109.95 $102.25 $29.95 $27.85 
30-99 100 + 50-99 100 + 
$94.56 $87.96 $25.76 $23.96 
PE9424 Model No. PE9425 
SMA MALE TO SMA MALE TO 


D SUBMINIATURE RECEPTACLE 


D SUBMINIATURE PLUG 


1-24 25-49 1-24. 25-49 1-24 25.49 

i suse $11.11 rt ie $14.95 $13.90 

100 + 100 + 50-99 100 + 

12 9.56 $12.86 $11.96 $12.86 $11.96 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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Model No. PE9426 
N MALE TO N FEMAL 
MAX VSWR i. 15:1 @ 


1-24 25-49 
$54.95 $51.10 P 


E 
18 GHz 


RECISION 


50-99 100+ ADAPTER 


$47.26 $43.96 


Model No. PE9431 
N MALE TO SMA MAL 
MAX VSWR 1.15:1 @ 


1-24 25-49 
$54.95 $51.10 P 
50-99 100 + ADAPTER 
$47.26 $43.96 


Model No. PE9436 


E 
18 GHz 


RECISION 


2.9mm MALE TO 2.9mm MALE 


MAX VSWR 1.10: 4 @ 


1-24 25-49 
$109.95 $102.25 
50-99 100 + 
$94.56 $87.96 


Model No. PE9441 


TNC FEMALE TO SMA 


MAX VSWR 1.25:1 @ 


1-24 25-49 
$54.95 $51.10 PI 


@®e 


18 GHz 
26.5 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 


MALE 
18 GHz 


RECISION 


50-99 100+ ADAPTER 


$47.26 $43.96 


Model No. PE9446 
TNC MALE TO N MAL 
MAX VSWR 1.15:1 @ 


E 
18 GHz 


1-24 25-49 
$64.95 $60.40 P 


RECISION 


50-99 100 + ADAPTER 


$55.86 $51.96 
Model No. PE9451 


2.4mm MALE TO 2.4mm MALE 


MAX VSWR 1.10: 


1-24 25-49 
$319.95 $297.55 
50-99 100+ 
$275.16 $255.96 


PRECISION 
ADAPTER 


ADAPTERS 


SEE ADAPTER SELECTION CHART ON PAGES 132 THRU 134 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


Model No. PE9427 Model No. PE9428 Model No. PE9429 Model No. PE9430 
N MALE TO N MALE N FEMALE TO N FEMALE N FEMALE TO N FEMALE N MALE TO SMA FEMALE 


MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz PANEL MOUNT 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


MOUNTING HOLE AOS 
PRECISION beng 
ADAPTER 


15:1 @ 18 GHz 


1-24 25-49 1-24 -25- 25-49 
$54.95 $51. 10 PRECISION | $54.95 $51.10 PRECISION |$64.95 $60.40 $54.95 $51. 10° PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100+ 50-99 100+ ADAPTER 
$47.26 $43.96 $47.26 $43.96 $55.86 $51.96 $47.26 $43.96 
Model No. PE9432 Model No. PE9433 Model No. PE9434 Model No. PE9435 
N FEMALE TO SMA FEMALE N FEMALE TO SMA MALE N FEMALE TO SMA FEMALE N FEMALE TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz PANEL MOUNT BULKHEAD, NUT ON SMA 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
MOUNTING HOLE A05 MOUNTING HOLE GO1 i” 
PRECISION PRECISION 
ADAPTER ADAPTER 
25-49 } 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 
$54.95 $51.10 PRECISION : $51.10 PRECISION | $74.95 $69.70 $74.95 $69.70 
100 + ADAPTER 100 + ADAPTER 50-99 100+ 50-99 100 + 
$64.46 $59.96 $64.46 $59.96 


Model No. PE9437 Model No. PE9438 Model No. PE9439 Model No. PE9440 
2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE | 2.9mm FEMALE TO TNC MALE TO SMA MALE TNC MALE TO SMA FEMALE 


MAX VSWR 2.10: 1 @ 18 GHZ 2.9mm FEMALE MAX VSWR 1.25:1 @ 18 GHz 
MAX VSWR a 10: 4 


MAX VSWR 1.25:1 @ 18 GHz 


1-24 25-49 
$54.95 $51.10 PRECISION 
50-99. 100+ ADAPTER 
$47.26 $43.96 


1-24 } 25-49 
$109.95 $102.25 25 PRECISION : PRECISION ° $51.10 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER | 0+ ADAPTER 100 + ADAPTER 
$94.56 $87.96 $94.56 56 $87.96 ° $43.96 


Model No. PE9442 Model No. PE9443 Model No. PE9444 Model No. PE944 


Mode] No. PE9442 Model No. _PE9444 Model No. _PEQ445 
TNC FEMALE TO SMA FEMALE TNC MALE TO TNC FEMALE » | TNC FEMALE TO TNC- FEMALE TNC MALE TO TNC MALE 
MAX VSWR 1.25:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.25:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.25:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.25:1 @ 18 GHz 


ie 


1-24 1-24 25-49 1-24 25-49 -24 25-49 
$54.95 $51.10 10 PRECISION . $65.05 PRECISION | $54.95 $51.10 PRECISION | $54.95 $51.10 PRECISION 
50-99. 100+ ADAPTER 5 100 + ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 0-99 100+ ADAPTER 
$47.26 $43.96 ; . $47.26 $43.96 $47.26 $43.96 i 
Model No. PE9447 Model No, PE9448 Model No. PE9449 Model No. PE9450 -, 
TNC MALE TO N FEMALE TNC FEMALE TO N MALE TNC FEMALE TO N FEMALE TNC FEMALE TO N FEMALE ‘ 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz PANEL MOUNT 


MAX VSWR 1.15:1@18GHz 
MOUNTING HOLE A05 


PRECISION 
ADAPTER 


25-49 F 25-49 1-24 25-49 

$64.95 $60.40 PRECISION | $64.95 $60.40 PRECISION |$64.95 $60.40 PRECISION |$74.95 $69.70 : 
50-99 100. ADAPTER 100 + ADAPTER 100 + ADAPTER 50-99 100 + , 
$55.86 $51.96 $64.46 $59.96 i 
Model No. PE9453 Model No. PE9455 > 

2.4mm FEMALE TO 2.9mm MALE 10 2.4mm FEMALE 
MAX VSWR 1.10:1@ 18GHz 
1:20:1 @ 26.5 GHz’ 
1.30:1@40 GHz 


$319.95 $297.55 PRECISION | $319.95 $297.55 PRECISION | $319. “28 $297.55 PRECISION | $319.95 $297.55 PRECISION 
100 + ADAPTER 0-99 100+ ADAPTER 100 + ADAPTER 50-99 00 + ADAPTER d 


50-99 50-99 
$275.16 $255.9 $275.16 $255.96 $27: “16 $255.96 $275.16 $255. 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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ede No. PE9456 Model No. PE9457 Model No. PE9458 Model No. PE9459 Model No. PE9460 
FEMALE TO 2.4mm MALE TO 2.9mm MALE 7mm TO 2.4mm MALE 7mm TO 2.4mm FEMALE 7mm TO 2.9mm MALE 
|.9mm FEMALE MAX VSWR MAX VSWR 1.10:1 @ 18 Gliz MAX VSWR 1.10:1 @ 18 GHz MAX VSWR 1.10:1 @ 18 GHz 
AX VSWR 1.10:1 @ 18 GHz 
,.10:1 @ 18 GHz 1.20:1 @ 26.5 GHz 
20:1 @ 26.5 GHz 1.30:1 @ 40 GHz 
..30:1 @ 40 GHz 
Bb =e 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 - 1-24 25-49 1-24 25-49 
9319.95 $297.55 PRECISION | $319.95 $297.55 PRECISION | $429.95 $399.85 PRECISION $429.95 $399.85 PRECISION | $219.95 $204.55 PRECISION 
' 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100 + ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 50-99 100+ ADAPTER 
$275.16 $255.96 $369.76 $343.96 $369.76 $343.96 $189.16 $175.96 


Model No. PE9462 Mode! No. PE9463 Model No. PE9464 Model No. PE9465 
N FEMALE TO MCX JACK N FEMALE TO MCX PLUG. 


t 
1-24 25-4 


1-24 9 
219.95 $204.55 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER ~ | 50-99 100 50-99 100 + 
189.16 $175.96 $33.50 . $33.50 $31.16 $33.50 $31.16 
2 del No. PE9466 Model No. PE9467 ; Model No. PE9468 Model No. PE9469 Model No. PE9470 
"NC FEMALE TO MCX JACK BNC FEMALE TO MCX PLUG BNC MALE TO MCX JACK BNC MALE TO MCX PLUG SMA FEMALE TO MCX JACK 


‘ 
Wereveve eee" e%s 
M52 5525525054] 


Sesetecees 
1-24 25-49 
$38.95 $36.22 
50-99 100 + 
$33.50 $31.16 
No. PE9471 Model No. PE9472 Model No. PE9473 Mode] No. PE9474 Model No. PE9475 
Seat ye MCX PLUG SHA MALE TO MCX JACK SMA MALE TO MCX PLUG MCX JACK TO. MMCX PLUG TO SMA FEMALE 
3 MCX JACK BULKHEAD 
; MOUNTING. HOLE B01 
4 
(1-24 25-49 } 1-24 25-49 1-24 25-49 
-95 $36.22 ; $38.95 $36.22 > $47.95 $44.59 
50:99 100+ 50-99 100 + 50-99 100 + 
33.50 $31.16 750 $33.50 $31.16 28.34 $41.24 $38.36 
nde] No. PE9476 Model No. PE9477 Mode] No. PE9478 Model No. PE9479 Model No. PE9480 
pecrrsc TO SMA MALE MMCX JACK TO SMA FEMALE MMCX JACK TO SMA MALE MCX PLUG TO MCX JACK WMCX PLUG TO MMCX JACK 


IOS 


2-24 25-49 1-24 25-49 
7.95 $44.59 $23.95 $22.27 
30-99 «100+ 50-99 100+ 
1.24 $38.36 $20.60 $19.16 
lel No. PE9481 Model No. PE9482 Model No. PE9483 Model No. -PE9484 Model No. PE9485 
"7" MALE~FEMALE-FEMALE N FEMALE TO TNC FEMALE BNC FEMALE BULKHEAD T0 BNC "Y" FEMALE-MALE-FEMALE | SMA FEMALE TO 
‘ BULKHEAD . TNC FEMALE SMA FEMALE RIGHT ANGLE 


MOUNTING HOLE G01 HERMETICALLY SEALED 
MOUNTING HOLE B06 


' PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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Model No. PE9486 Model No. PE9487 
N FEMALE TO SMA FEMALE N FEMALE TO SMA MALE 
BULKHEAD BULKHEAD 


MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
MOUNTING HOLE G01 


“MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
MOUNTING HOLE G01 


PRECISION ~ PRECISION 

ADAPTER ADAPTER 

1-24 25-49 1-24 25-49 
$74.95 $69.70 c————" | $74.95 $69.70 
50-99 100+ = 50-99 100+ 
$64.46 $59.96 $64.46 $59.96 
Model No. PE9491 Model No, PE9492 


BNC FEMALE TO N MALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 8 GHz 


BNC FEMALE TO N FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 8 GHz 


25-49 
$51.10 PRECISION 


100 + ADAPTER 100 + ADAPTER 
$47.26 $43.96 $43.96 
Model No. PE9496 Model No. PE9497 


25-49 
$51.10 PRECISION 


WN FEMALE TO SMA MALE 
PANEL MOUNT 

MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
MOUNTING HOLE A05 


BNC FEMALE TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.25:1 @ 8 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 
1-24 25-49 1-24 
$32.95 $30.64 PRECISION | $74.95 
50-99 100+ ADAPTER 50-99 
$28.34 $26.36 $64.46 
Model No. PE9501 Model No. PE9502 


N FEMALE TO 2.4mm FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


N FEMALE TO 2.4mm MALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


1-24 25-49 25- 
$94.95 $88.30 PRECISION $88.30 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 100 + ADAPTER 
$81.66 $75.96 $75.96 
Model No. PE9506 Model No. PE9507 


SMA MALE TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
1.20:1 @ 26.5 GHz 


SMA FEMALE TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
1.20:1 @ 26.5 GHz 


1-24 25-49 
$32.95 $30.64 PRECISION 


25-49 25-49 


$30.64 PRECISION 


50-99 109 + - ADAPTER 100 + ADAPTER 
$28.34 $26.36 $26.36 
Model No. PE9511 Model No. PE9512 


SMP MALE TO SMA MALE 
MAX VSWR 1.20:1 @ 18 GHz 


SMP MALE TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.20:1 @ 18 GHz 


1-24 25-49 25-49 
$64.95 $60.40 PRECISION $60.40 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 100 + ADAPTER 
$55.86 $51.96 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


Model No. PE9488 

N FEMALE TO SMA MALE 
BULKHEAD, NUT ON SMA 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
MOUNTING HOLE G01 


PRECISION 
ADAPTER 
1-24 25-49 
$74.95 $69.70 
50-99 100 + 
$64.46 $59.96 


Model No. PE9493 
BNC MALE TO SMA MALE 
MAX VSWR 1.25:1 @ 8 GHz 


25-49 

$30.64 PRECISION 
100 + ADAPTER 
$26.36 


Model No. PE9498 

N MALE TO SMA FEMALE 
PANEL MOUNT 

MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
MOUNTING HOLE A05 


PRECISION 
ADAPTER 


1-24 
$74.95 
50-99 
$64.46 


Model No. PE9503 
N MALE TO 2.4mm FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


25-49 

$88.30 PRECISION 
100 + ADAPTER 
$81.66 $75.96 


50-99 


Model No. PE9508 
SMA FEMALE TO SMA FEMALE 
BULKHEAD 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
1.30:1 @ 26.5 GHz 
MOUNTING HOLE B02 
PRECISION 
ADAPTER 


25-49 
$51.10 
100 + 
$43.96 


Model No. PE9513 
SMP FEMALE TO SMA MALE 
MAX VSWR 1.20:1 @ 18 GHz 


$47.26 


25-49 
$60.40 PRECISION 
100 + ADAPTER 


POST OFFICE BOX 16759 


Model No. PE9489 
BNC MALE TO N MALE 
VSWR 1.15:1 @ 8 GHz 


BG 


% 


Model No. PE9490 
BNC MALE TO N FEMALE ‘ 
MAX VSWR 1.15:1 @ 8 GHz x 


$60.40 PRECISION 


MAX VSWR 1.25:1 @ 8 GHz 


25-49 

$30.64 PRECISION 
- 100+ ADAPTER 
$26.36 


Model No. PE9499 

N MALE TO SMA MALE 

PANEL MOUNT 

MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
MOUNTING HOLE A05 a 


PRECISION 
ADAPTER 


Model No. PE9504 
N MALE TO 2.4mm MALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


$94.95 $88.30 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$81.66 $75.96 


Model No. PE9509 
7/16 MALE TO 7mm 
MAX VSWR 1.35:1 @ 7 GHz 


1-24 25-49 
$219.95 $204.55 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$189.16 $175.96 


Model No. PE9514 
SMP FEMALE TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.20:1 @ 18 GHz 


25- 

$60.40 PRECISION 
100 + ADAPTER 
$51.96 


IRVINE, CA 92623-6759 _ 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


1-24 25-49 
$54.95 $51.10 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$47.26 $43.96 
Model No. PE9495 


BNC FEMALE TO SMA MALE r 
MAX VSWR 1.25:1 @°8 GHz 


1-2 25-49 
$32.95 $30.64 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER ~ 
$28.34 $26.36 
Model No. PE9500 
N FEMALE TO N FEMALE = 
BULKHEAD 


MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
MOUNTING HOLE G01 


PRECISION 
ADAPTER 


1-24 25-49 
$94.95 $88.30 
50-99 100 + 
$81.66 $75.96 


Model No. PE9505 

SMA MALE TO SMA MALE 

MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
1.20:1 @ 26.5 GHz 


1-24 25-49 
$32.95 $30.64 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 
$28.34 $26.36 


Model No. PE9510 2 
7716 FEMALE TO 7mm 6 
MAX VSWR 1.35:1 @ 7 GHz 


or” 


1-24 25-49 . 
$219.95 $204.55 PRECISION 

50-99 100+ ADAPTER 
$189.16 $175.96 ¢ 


Model No. PE9515 x 
N MALE TO N FEMALE " 


RADIUS RIGHT ANGLE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 
PRECISION | Bess " 
ADAPTER NY “ 


—> 


j 


U.S.A. 


ADAPTERS | 150 


i : SEE ADAPTER SELECTION CHART ON PAGES 132 THRU 134 
SEE PAGE 196 FOR MOUNTING HOLES 


fede 1 Wo. PE9516 del No, PE9517 Model No. PE9518 Model No. PE9519 Model No. PE9520 
| FEMALE TO MMCX JACK BNC MALE TO MMCX PLUG BNC FEMALE TO MMCX PLUG BNC FEMALE TO 


oe MCX JACK BULKHEAD 

i seeseconenececece'| MOUNTING HOLE BG4 
legetecetetetetete’ 

| Sesevecetecerere’ 

Rae | 

| sestetetetetatets 

. Mececerevocecece 

cy ROO rae.) 


j 
-24 25-49 
ase $40.87 $43.95 


: 1-24 25-49 
argh 2 $43.95 ene 

— 100 + 100 + 50-99 100 + 

% $35.16 $37.80 $35.16 $37.80 $35.16 $37. $35.16 


f 


Mode] No. PE9521 Model No. PE9522 Model No. PE9523 Model No. PE9524 Model No. PE9525 
Fee Jack BULKHEAD To MACK JACK TO MMCX JACK MMCX JACK TO MMCX JACK MCX JACK TO HCX JACK MCX JACK TO MMCK PLUG 
INC FEMALE BULKHEAD 


MOUNTING HOLE B01 


MOUNTING HOLE BO4 


224 = 25-49 1-24 25-49 
343.95 $40.87 $32.95 $30.64 
oe 100 + 50-99 100 + 
$37.80 $35.16 $28.34 $26.36 


1 Wo. PE952 
& TACK TO BCR DACK 


Model No. PE9527 


Model No. PE9528 
MCX PLUG TO MMCX PLUG 


Model No. PE9529 Mode! No. PE9530 
MCX PLUG TO MHCX JACK 


REVERSE POLARITY BNC MALE REVERSE POLARITY BNC FEMALE 
TO STANDARD BNC FEMALE TO STANDARD BNC MALE 


oe, 
o. 


se 
oe 


FRESE 
> 


ev, 


1-24 25-49 1-24 25-49 


1-24 25-49 1-24 
$39.95 $37.15 $14.95 $13.90 $14.95 $13.90 
50-99 106 + 50-99 106 + 50-99 100+ 
$34.38 $31.96 $12.85 $11.96 $12.86 $11.96 


Model No. PE9533 
REVERSE POLARITY SMA MALE 


TO STANDARD SMA FEMALE 


Modei No. PE9532 

REVERSE POLARITY .TNC 

| FEMALE TO STANDARD TNC 
LE 


Model No. PE9535 


Model No. PE9534 
N MALE TO 7/16 MALE 


REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE TO STANDARD SMA 
MALE 


Yode) No. PE953 
Rens four POLARITY TNC MALE 


"0 STANDARD 


-24 
$109-95 $102.25 
50-99 100 50-99 100 + 
$14.58 $13.56 $94.56 $87.56 
Mode} No. PE9537 Model No. PE9538 Model No. PE9539 Model No, PE9540 
BNC FEMALE TO C FEMALE N MALE TC C MALE C FEMALE 10 N FEMALE BNC FEMALE TO N FEMALE 
ee BULKHEAD, MOUNTS FROM N 
Iekones FEMALE SIDE 


505 
ee 


MOUNTING HOLE GOi 


, 
> 
<> 


2, 
<? 
°, 


Coxe | 

Ree as 
1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 
$32.95 $30.64 $32.95 $30.64 $32.95 $30.64 $35.95 $33.43 
50-99 100+ 50-99 100 + 50-99 100+ 50-99 100+ 
$28.34 $26.36 $28.34 $26.36 $28.34 $26. 36 $30.92 $28.76 


Model Ne. PE9542 


Model No. PE9543 
TNC MALE TO MCX JACK 


Model No. PE9545 
THC MALE TO MCX PLUG 


TNC FEMALE TO MCX PLUG 


ode 1 No. PE9S41 
FEMALE TO 4 FEMALE 


ULKHEAD, RIGHT ANGLE 


RZ 
‘OUNTING HOLE G01 PS exene 
OOO 
5 

P Rong Kees 

P2252 | | 2525252) es : 

segecenecece. |i I atecece, 

WOOO POQOS 2S 

Peed | | BeSeSe5e} oS 26050 
SORRY | | RSS SSRIS | | SSS 

DOOOOOY DOO) rer eetete”, 504) 

etetatesatend bsatatass ate e' 

Sd x 


1- -49 1-24 25-49 1-24 25.49 

2; 4 $30.64 $38.95 $36.22 ee : eres eee + oe 
100 + 50-99 100 + 50-99 00 + 50-99 + 

8. $26.36 $33.50 $31.16 $33.50 $31.16 $33.50 $31.16 
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Model No. PE9546 Model No. PE9547 Model No. PE9548 Model No. PE9549 Model No. PE9550 r 
SMA MALE QUICK DISCONNECT | N MALE QUICK DISCONNECT N CROSS FEMALE-FEMALE- N CROSS FEMALE-FEMALE- N MALE RIGHT ANGLE TO : 
TO SMA FEMALE TO N FEMALE FEMALE-FEMALE FEMALE-MALE TNC FEMALE 
1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 
$79.95 $74.35 $79.95 $74.35 $32.95 $30.64 
50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 


$68.76 $63.96 $28.34 


Model No. PE9551 Mode? No. PE9552 Model No. PE9553 Model No. PE9554 
N MALE TO SMA FEMALE N FEMALE TO TNC FEMALE W FEMALE TO HN FEMALE N MALE TO HN MALE 


BULKHEAD 
MOUNTING HOLE BOQ 
| 


PANEL MOUNT 
MOUNTING HOLE AOS 


| PANEL MOUNT 
MOUNTING HOLE AO8 — 


Model No. PE9556 


Model No. PE9557 Model No. PE9558 Model No. PE9559 Model No. PE9560 


THC MALE TO TNC MALE. z 


7716 "1" FEMALE-FEMALE- 7/16 "1" FEMALE-MALE- 7/16 MALE TO HN FEMALE 7/16 FEMALE TO HN MALE 
FEMALE = FEMALE M P RIGHT ANGLE 


= 


$94.56 56 say, 7} 


Model No. PE9561 
TNC MALE QUICK DISCONNECT 
TO TNC FEMALE 


| Model No. PE9562 


Model Ne. PE9563 
TNC MALE TO C FEMALE 


TWC MALE TO HN MALE 


1-24 — 25-49 
$79.95 $74.35 
50-99 100 + 


Model No. PE9566 
BNC MALE TO N FEMALE 
RIGHT ANGLE 


Model No. PE9567 


Model No. PE9567 Mode} No. PE9568 
BNC MALE TO HN MALE 


BNC MALE TO SC MALE 


Model No. PE9569 
LC MALE TO LC MALE 


$111.76 76 $103. 6 


Model No. PE9574 
HN "T" FEMALE-FEMALE- 
FEMALE 


Modet- No. PE9572 
SC MALE TO SC FEMALE 


Mode? Ne. PE9573 
SC FEMALE TO SC FEMALE 
BULKHEAD 

MOUNTING HOLE B11 


Model No. PE9571 
SC FEMALE TO BNC FEMALE 


Model No. PE 
HN "T™ FEMALE-MALE- 


FEMALE 


1- 5-49 
sk $51.10 


50-99 50-99 + 
$33.50 ; ——, 3 : $47.26 $43.96 
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Model No. PE9576 Model No. PE9577 Model No. PE9578 - Modei_No. PE9579 Model No. PE9580 
HN MALE TO HN FEMALE HN MALE TO HN MALE RIGHT HN "T" MALE~FEMALE-MALE HN MALE TO C MALE: HN FEMALE TO HN FEMALE 


ANGLE 3 


"9% 


OO 


ara 
S82 


KX 


1-24 25-49 -24 1-24 

$39.95 $37.15 $49.95 $69.95 $65.05 

50-99 100 + 50-99 50-99 50-99 100 + 
$34.36 $31.96 $42.96 $60.16 $55.96 . |$38.66 $35.96 $18.88 $17.56 


Model No. PE9582 
"75 OHM SMB” JACK TO 
"75 OHMN" MALE. * 


Model No. PE9583 
"75 OHM SMB" JACK TO 
"75 OHM N" FEMALE 


Model No. PE9584 
"75 OHM SMB" PLUG TO 
"75 OHM N" MALE 


Model No. PE9585 
"75 OHM SMB" PLUG TO 
"75 OHM N" FEMALE 


| Model No. PE9581 
(Sia WALE'TO REVERSE 


/ POLARITY MCX PLUG 


werent 


CIOS 


KS 


< 


nee 


XOX 


1-24 25-49 
$49.95 $46.45 
50-99 100 + 
$42.96 $39.96 


Model No. PE9589 
"75 OHM SMC" PLUG TO 
"75 OHM N” FEMALE 


$42.96 $39.96 


Model No. PE9590 
REVERSE POLARITY SMA MALE 
TO REVERSE POLARITY SMA 


Model No. PE9588 
"75 OHM SMC" PLUG TO 
"75 OHM N" MALE 


Model No. PE9587 
"75 OHM SMC” JACK TO 


"75 OHM N" FEMALE 


95050505050 
pateeatatece® 
Sogecececenes 


ecatete® 1-24 25-49 
: 5 $16.95 $15.76 

50-99 100+ 
$14:58 $13.56 


Model No. PE9595 
N MALE TO N FEMALE 
BULKHEAD 
MOUNTING HOLE G01 R 


50-99 + 
$42.96 $39.96 


Model No. PE9593 
REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE TO REVERSE POLARITY 
SMA FEMALE BULKHEAD 
MOUNTING HOLE B02 


50-99. 100 + 
“$42.96 $39.96 


Mod 1.No. PE9591 
"REVERSE POLARITY SMA MALE 


“TO REVERSE POLARITY SMA 


Model No. PE9592 

REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE TO REVERSE POLARITY 
SMA FEMALE 


Model No. PE9594 
REVERSE POLARITY SMA MALE. 
TO REVERSE POLARITY SMA 
FEMALE RIGHT. ANGLE 


- 1-24 25-49 
Leite pe 
50-99 100 + 
‘$13.72 $12.76 


| 
: 


50-99 
$13.72 


Mod lel_No. PE9596 Model_No. PE9597 Model_No. PE9598 Model No. PE9599 Model No. PE9600 
REVERSE ROLARITY SMA MALE REVERSE POLARITY SMA MALE REVERSE POLARITY SMA REVERSE POLARITY SMA SMA MALE TO REVERSE 


“TO TNC FEMALE FEMALE TO TNC FEMALE POLARITY TNC FEMALE 


TO TNC MALE FEMALE TO TNC MALE 


52509 


2. 


oS 
PSS 


o, 


xX 
Sei 


O 


"es 
S 

KS 
0% x 
es 

D 

( 


> 
om 


1-24 25-49 1-24 25-49- 1-24 

$29.95 $27.85 $29.95 $27.85 $29.95 $27.85 
50-99 «100 + © 50-99 100 + 50-99 100 + 
‘$25.76 $23.96 $25.76 $23.96 $25.76 $23.96 


Medel No. PE9601 
MALE TO REVERSE 


“POLARITY TNC MALE 


Model No. PE9602 
SMA FEMALE TO REVERSE 
POLARITY TNC MALE 


RSS oROC) 


Model No. PE9604 : 

REVERSE POLARITY SMA MALE 

TO REVERSE POLARITY TNC 
LE 


Model No. PE9603 
SMA FEMALE TO REVERSE 
POLARITY TNC FEMALE 


Model No. PE9605 
REVERSE POLARITY SMA MALE 
TO REVERSE POLARITY TNC 


xq 


a 


So 


S 
OOO 


~% 
fe 


2, 
° 
> 
oO 
none 


oO 
e, 
> 
*, 


[>< 
Sonn 
a 
on 
ees 
0% 
<> SOR 
5 


rae 
estchatatetets 
reserececoreee. 
SSNS 
SKS 
SRK 
SSSR SS 
eatetetatetate! 
OXON 


"1-24 «425-49 
$29.95. ty: 
—$0-99 


-16 $23. 96 
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Wedel No. _PE9606 Model No. PE9607 _ | Model No. PE9608 Model No. _PE9609 Model No. _PE9610 q 
EVERSE POLARITY REVERSE POLARITY ~ "MINI 75 OHM SMB" JACK TO | "MINI 75 OHM SMB™ PLUG TO | "MINI 75 OHM SMB” PLUG TO 


SMA FEMALE TO REVERSE SMA FEMALE TO REVERSE "MINI 75 OHM SMB” JACK “MINI 75 OHM SMB" PLUG "MINI 75 OHM SMB" JACK - ‘ 
POLARITY TNC. FEMALE POLARITY TNC MALE i, ie 


| IK 
-24 25-49 -24 25-49 -2 en 
shi > $27.85 en $15.76 setae $23.20 
50-99 100 + | 50-99 100 + 50-99 100 + 
$25.76 $23.96 $14.58 $13.56 $21.46 $19.96 


Model No. PE9612 
“MINI 75 OHM SMB” PLUG TO 
"75 OHM N" MALE 


Model No. PE9611 

“MINI 75 OHM SMB" JACK TO 
"MINI 75 OHM SMB" JACK 
BULKHEAD 

MOUNTING HOLE B01 


Model No. PE9614 
“MINI 75 OHM SMB" JACK TO | 
"75 OHM N" MALE 


Model No. PE9613 
"MINI.75 OHM SMB” PLUG bi 
"75 OHM N” FEMALE 


Model No. PE9615 z 
"MINI 75 OHM SMB" JACK TO 
"75 OHM N” FEMALE ny 


1-26 25-49 . 1-24 1-24 25-49 
$21.95 $20.41 $39.95 $39.95 $37.15 be 
50-99 100 + 50-99 50-99 100 + r 
$18.88 $17.56 $34.36 $31.96 
Mode] No. PE96i6 Model No. PE9617 Model No. PE9618 Model No. PE9619 Model No. PE9620 
"MINI 75 OHM SHB" PLUG TO | "MINI 75 OHM SMB” PLUG TO | "MINI 75 OHM SMB" JACK TO | "MINI75 OHM SMB" JACK TO | SMA FEMALE TO SMA FEMALE - 
"75 OHM BNC” MALE "75 OHM BNC” FEMALE "75 OHM BNC” MALE "75 OHM BNC” FEMALE BULKHEAD WITH O-RING 


CARRY MOUNTING HOLE B02 
es 8 Od 


1-24 1-24 25-4 1:24 25-49 
$35.95 $35.95 $33.43 $19.95 $18.55 


50-99 100 + 50-99 50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100+ 
$30.92 $28.76 $30.92 $30.92 $28.76 $30.92 $28.76 $17.16 $15.96 
Model No. PE9621 Model No. . PE9622 Model No. PE9623 Model No. PE9624 Model No. PE9625 
SMA FEMALE BULKHEAD TO "75 OHM TNC” FEMALE TO "75 OHM TNC” MALE RIGHT "75 OHM TNC” FEMALE TO "75 OHM TNC” FEMALE TO 
SMA MALE "75 OHM TNC" FEMALE ANGLE TO "75° OHM TNC" "75 OHM TNC” FEMALE "75 OHM TNC” FEMALE 
MOUNTING HOLE B02 a —193 FEMALE BULKHEAD, HERMETICALLY BULKHEAD 
; ISOLATED GROUND 


MOUNTING HOLE B06 


SEALDED 
MOUNTING HOLE B06 


%, 
eS 


SORES 
EXKEERAD 

eS 

FAAS 


1-24 25-4 1-24 B48 
ea ee $23.95 ‘: 7 
+ 50-99 00 + 

$25.76 $23.96 $20.60 $19.16 


Model No. PE9626 Model No. PE9627 Model No. PE9628 d 62 Model No. PE9630 
"75 OHM N” MALE TO “75 OHM N" MALE TO "75 OHM TNC” MALE TO "75 OHM BNC” MALE TO 


"75 OHM TNC” MALE “75 OHM TNC” "75 OHM N" FEMALE LE "75 OHM TNC” — 


' 
E 
o 
> 


1-24 25-49 24 25-49 25-49 

$44.95 $41.80 s2i- 95 > $20.41 $32.95 $20.44 4 $18.55 
50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 
$38.66 $35.96 $18.88 $17.56 $28.34 $26. $15.96 


lel No. PE9631 
75 OHM BNC" FEMALE TO 
"75 OHM Tw" MALE 


Model No. PE9633 
F MALE TO PAL PLUG 


Model No. PE9634 
F FEMALE TO PAL JACK 
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Model No. PE9636 Model No. PE9637 Model No. PE9638 Model No. PE9639 Model No. PE9640 
7/16 MALE TO TNC FEMALE 7716 MALE TO TNC MALE 7/716 FEMALE TO TNC MALE 7/16 FEMALE TO TNC FEMALE 2.4mm FEMALE 10 2.4mm 


FEMALE BULKHEAD 
MAX VSWR 1.40:1 @ 50 GHz 
MOUNTING HOLE B14 


PRECISION 
ADAPTER 
1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 
$129.95 $120.85 $129.95 $120.85 $129.95 $120.85 $129.95 $120.85 : $199.95 $185.95 
50-99 100+ 50-99 100+ 50-99 100 + 50-99 100+ 50-99 100 + 
$111.76 $103.96 $111.76 $103.96 $111.76 $103.96 $111.76 $103.96 $171.96 $159.96 


Model No. PE9641 Model No. PE9642 Model No. PE9643 Model No. PE9644 Model No. PE9645 
SMA MALE TO SMA FEMALE SMA MALE TO SMA MALE SMA FEMALE TO SMA FEMALE 2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE | 2.9mm MALE TO 2.9mm MALE 


RIGHT ANGLE 
MAX VSWR 1.35:1 @ 27 GHz 


\ RIGHT ANGLE 
MAX VSWR 1.35: 1 @ 27 Ghz 


RIGHT ANGLE 
MAX VSWR 1.35:1 @ 27 GHz 


RIGHT ANGLE 
MAX VSWR 1.40:1 @ 40 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 


RIGHT ANGLE 
MAX VSVR 1.40:1 @ 40 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 


PRECISION PRECISION 


ADAPTER 


PRECISION 
ADAPTER 


1-2 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 
$34.95 $ $42.95 $39.94 $169.95 $158.05 $179.95 $167.35 
50-99 100+ 50-99 100 + 50-99 100 + 50-99 100 + 
$30.06 - $27.96 $36.94 $34.36 $146.16 $135.96 $154.76 $143.96 


Model No. PE9646 Model No. PE9647 Model No. PE9648 Model No. PE9649 Model No. PE9650 
2.9mm FEMALE TO 2.9mm 2.9mm FEMALE TO 2.9mm 2.9mm FEMALE TO 2.9mm 2.4mm MALE T0 3.5mm MALE 2.4mm MALE TO 3.5mm FEMALE 
FEMALE, RIGHT ANGLE FEMALE BULKHEAD FEMALE, 4 HOLE PANEL MOUNT | MAX VSWR 1.25:1 @ 34 GHz MAX VSWR 1.25:1 @ 34 GHz 


MAX VSWR 1.40:1 @ 40 GHz MOUNTING HOLE B02 


MAX VSWR 1.25:1 @ 40 GHz 


MAX VSWR 1.25:1 @ 40 GHz 
MOUNTING HOLE AO1 


PRECISION 
ADAPTER 


PRECISION 
ADAPTER 


1-24 25-49 1-24 25-49 
$109.95 $102.25 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 


$94.56 $87.96 


1-24 25-49 
$109.95 $102.25 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 

$94.56 $87.96 


Model No. PE9655 


$77.36 $71.96 
Model No. PE9652 


$85.96 96 $79.96 
Model No. 


Model No. PE9651 PE9653 Model No. PE9654 


2.4mm FEMALE TO 3.5mm MALE | 2.4mm FEMALE TO 2.4mm MALE TO SMA MALE 2.4mm FEMALE TO SMA MALE 2.4mm MALE TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.25:1 @ 34 GHz 3.5mm FEMALE MAX VSWR 1.20:1 @ 26.5 GHz MAX VSWR 1.20:1 @ 26.5 GHz 


MAX VSWR 1.20:1 @ 26.5 GHZ 
MAX VSWR 1.25:1 @ 34 GHz : 


1-24 25-49 

$109.95 $102.25 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 

$94. ae $87.96 


Model te, PE9656 
2.4mm FEMALE TO SMA FEMALE 


MAX VSWR 1.20:1 @ 26.5 GHz 


1-24 
$109.95 $102. 25 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 
° $94.56 $87.96 


1-24 25-49 
$99.95 $92.95 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 
$85.96 $79.96 


Model No. PE9658 
3.5mm MALE TO 2.9mm FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 34 GHz 


25-49 
$99.95 $92.95 PRECISION 
100 + ADAPTER 
$79.96 


$99.95 $92.95 95 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$85.96 $79.96 


Model No. PE9660 

3.5mm FEMALE 10 2.9mm 
FEMALE 

MAX VSWR 1.15:1 @ 34 GHz 


Model No. PE9657 
3.5mm MALE TO 2.9mm MALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 34 GHz 


Model No. PE9659 
3.5mm FEMALE TO 2.9mm MALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 34 GHz 


1-24 = =25-49 
$99.95 $92.95 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$85.96 $79.96 


Model No. PE9665 
2.9mm FEMALE TO 1.85mm MALE 
MAX VSWR 1.30:1 @ 40 GHz 


1-24 25-49 
$99.95 $92.95 PRECISION 


1-24 25-49 
$99.95 $92.95 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$85.96 


Model No. PE9664 
2.9mm FEMALE TO N FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


1-24 25-49 
$99.95 $92.95 PRECISION 
100 + ADAPTER 


$99.95 $92.95 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER - 
$85.96 $79.96 


Model No. PE9662 
2.9mm MALE TO N FEMALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ 18 GHz 


Model No. PE9661 
2.9mm MALE TO N MALE 


gta h Poabbgs dnd 


Model No. PE9663 
2.9mm FEMALE TO N MALE 
MAX VSWR 1.15:1 @ ae GHz 


1-24 25.49 
$299.95 $278.95 PRECISION 
50-99 _100 + ADAPTER 
$257.96 $239.96 


25-49 
$92.95 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 

$79.96 


$92.95 PRECISION 
100 + ADAPTER 
$79.96 


$99.95 $92.95 95 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$85.96 $79.96 


$99.95 $92.95 PRECISION 
50-99 100+ ADAPTER 
$85.96 $79.96 
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Model No. PE9666 
2.9mm MALE TO 1.85mm 
FEMALE 

MAX VSWR 1.25:1 @40 GHz 


1-24 25-49 
$299.95 $278.95 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 
$257.96 $239.96 


Model No. PE9671 

SMA MALE TO SMA FEMALE 
4 HOLE PANEL MOUNT 
MOUNTING HOLE A01 

MAX VSWR 1.15:1 @18 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 
1-24 25-49 
$49.95 $46.45 
50-99 100+ 
$42.96 $39.96 


Model No. PE9676 

3.5mm FEMALE TO 3.5mm 
FEMALE, 4 HOLE PANEL MOUNT 
MOUNTING HOLE A20 

MAX VSWR 1.25:1 @34 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 
1-24 25-49 
$99.95 $92.95 
50-99 100+ 
$85.96 $79.96 


Model No. PE9681 
PAL JACK TO PAL JACK 


$6. 95 $6.46 
ca -99 100 + 
5.98 5.56 
Model No. PE9686 
SMP FEMALE TO SMP FEMALE 


Rie 


$143 + sis-90 
50-99 100+ 
$12.86 $11.96 


Model No. PE9691 
SMA FEMALE T0 1.0/2.3 PLUG 


1-24 25-49 
$39.95 $37.15 
50-99 100 + 
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Model No. PE9667 Model No. PE9668 Model No. PE9669 Model No. PE! 
2.9mm MALE TO 1.85mm MALE 2.9mm FEMALE TO 1.85mm SMA MALE TO SMA MALE SMA FEMALE TO SMA FEMALE 
MAX VSWR 1.25:1 @40 GHz FEMALE 4 HOLE PANEL MOUNT 4 HOLE PANEL MOUNT 
MAX VSWR 1.25:1 @40 GHz =| MOUNTING HOLE A01 MOUNTING HOLE AO1 q 
MAX VSWR 1.15:1 @18 GHz MAX VSWR 1.15:1 @18 GHz 
PRECISION PRECISION 
ADAPTER ADAPTER 
25-49 1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-4! 
205-35 as $278.95 PRECISION | $299.95 $278.95 PRECISION | $49.95 $46.45 $44.95 $41.80 
50-99 100+ ADAPTER 50-99 100 + ADAPTER 50-99 100+ 50-99 100+ 
$257.96 $239.96 $257.96 $239.96 $42.96 $39.96 $38.66 $35.96 


Model No. PE9672 Model No. PE9673 Model No. PE9674 Model No. PE9675 : 
1.85mm MALE TO 2.4mm MALE 1.85mm MALE TO 2.4mm 1.85mm FEMALE TO 2.4mm 1.85mm FEMALE TO 2.4mm 
MAX VSWR 1.30:1 @50 GHz FEMALE MALE FEMALE 


MAX VSWR 1.30:1 @50 GHz MAX VSWR 1.30: @50 GHz MAX VSWR 1.30:1 @50 GHz 


1-24 25-49 
$329.95 $306.85 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 
$283.76 $263.96 


Model No. PE9677 
3.5mm MALE TO 3.5mm 
FEMALE BULKHEAD 
MOUNTING HOLE B09 

MAX VSWR 1.25:1 @34 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 


1-24 25-4 
$329.95 $306.85 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 
$283.76 $263.96 


Model_No. PE9678 
3.5mm FEMALE TO 3.5mm 
FEMALE BULKHEAD 
MOUNTING HOLE B09 

MAX VSWR 1.25:1 @34 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 


1-24 25-49 
$329.95 $306.85 PRECISION 
50-99 100 + ADAPTER 
$283.76 $263.96 


Model No. PE9679 
3.5mm MALE TO 3.5mm MALE 
BULKHEAD 

MOUNTING HOLE B05 

MAX VSWR 1.25:1 @34 GHz 


PRECISION 
ADAPTER 


= 


4 5-4) 
ie rice 06.85 PRECISON 
50- 100 + = AONES 
7 & $2 63.9 

P 


$3 
$2 


Model No. _PE9680 
PAL PLUG TO PAL PLUG 


1-24 25-49 1-24 25-49 1-24 25-4 : 
$99.95 $92.95 $99.95 $92.95 $6.95 $6.46 f 
50-99 + 50-99 0+ 50-99 = + = 
$85.96 $79.96 $85.96 $79.96 $94.56 $87.96 35.98 $5.56 7 
Model No. PE9682 Model No. PE9683 Model No. PE9684 Model No. PE9685 
REVERSE THREAD SMA FEMALE | REVERSE THREAD SMA MALE N MALE QUICK DISCONNECT SSMA MALE QUICK DISCONNECT : 
TO SMA MALE TO SMA FEMALE TO SMA FEMALE TO SSMA FEMALE 
“ 
cs 
> 
1-24 25-49 1-24 25-49 
$19.95 $18.55 $89.95 $83.65 
50-99 100 + 50-99 100 + 
$17.16 $15.96 $77.36 $71.96 
Model No. PE9687 Model No. PE9688 Model No 


-_P| 
D SUBMINIATURE PLUG TO SMA MALE TO 1.0/2.3 JACK 


D SUBMINIATURE PLUG 


D SUBMINIATURE PLUG TO 
D SUBMINIATURE RECEPTACLE 


D SUBMINIATURE RECEPTACLE 
TO D SUBMINIATURE 
RECEPTACLE 


Model No. PE9692 


Model No. PE9693 
SMA MALE T0°1.0/2.3 PLUG 


SMA FEMALE TO 1.0/2.3 JACK 


PLEASE CONTACT OUR ENGINEERING 
DEPARTMENT FOR ALL YOUR SPECIAL 
REQUIREMENTS AT (949) 261-1920. 


” WAVEGUIDE 
CPR-906 
CPR-1126 
CPR-1376 
CPR-1596 
‘CPR-187G 
CPR-2296 

~ CPR-2846 
CPR-4306 


WAVEGUIDE 
_ -WR-62 
~ WR-75 
WR-90 
~ WR-102 
 WR-112 
“WR-137 
WR-159 
WR-187 
WR-229 
WR-284 
~_WR-430 


WAVEGUIDE 
WR-28 
WR-34 
WR-42 

 WR-51 
WR-62 

~WR-75 
‘WR-90 
~ WR-102 

* WR-112 

WR-137 
-WR-159 
_ WR-187 
_ WR-229 
WR-284 
WR-430 


“WAVEGUIDE 
_ WR-62 
WR-90 
~ WR-102 


WAVEGUIDE WITH O-RING GROOVE TO COAX ADAPTERS 156 


WAVEGUIDE TO N FEMALE 
PRICE 
Model No. 1-24 25-49 - 50-99 
PE9836 $219.95 $204.55 $189.16 
* PE9837 269.95 251.05 232.16 
PE9838 329.95 306.85 283.76 
PE9839 439.95 409.15 378.36 
PE9840 439.95 409.15 378.36 
PE9841 439.95 409.15 378.36 
PE9842 549.95 511.45 472.96 
PE9843 999.95 929.95 859.96 


2.281- 


100 + 
$175.96 
215.96 
263.96 
351.96 
351.96 
351.96 
439.96 
799.96 


O 


WAVEGUIDE TO COAX ADAPTERS 


WAVEGUIDE TO N FEMALE 
PRICE 
Model No. 1-24 25-49 50-99 
PE9800 $179.95 $167.35 $154.76 
PE9817 219.95 204.55 189.16 
PE9801 169.95 158.05 146.16 
PE9802 209.95 195.25 180.56 
PE9820 219.95 204.55 189.16 
PE9818 249.95 232.45 214.96 
PE9821 359.95 334.75 309.56 
PE9822 329.95 306.85 283.76 
PE9823 329.95 306.85 283.76 
PE9824 389.95 362.65 335.36 
PE9825 769.95 716.05 662.16 


WAVEGUIDE TO SMA TYPE FEMALE 


1-24 


Model No. 1-24 
PE9826 $499.95 
PE9827 499.95 
_ PE9812 329.95 
PE9828 389.95 
PE9803 144.95 
PE9819 219.95 
PE9804 129.95 
PE9805 | 159.95 
PE9829 209.95 
PE9830 219.95 
PE9831 359.95 
PE9832 299.95 
PE9833 299.95 
PE9834 389.95 
PE9835 799.95 


PRICE 

25-49 50-99 
$464.95 $429.96 
464.95 429.96 
306.85 283.76 
362.65 335.36 
134.80 124.66 
204.55 189.16 
120.85 111.76 
148.75 137.56 
195.25 180.56 
204.55 189.16 
334.75 309.56 
278.95 257.96 
278.95 257.96 
362.65 335.36 
743.95 687.96 


~ — WAVEGUIDE TO N MALE 


Model No. 1-24 
PE9806 $179.95 
PE9807 269.95 
PE9808 269.95 


PRICE 
25-49 50-99 
$167.35 $154.76 
251.05 232.16 
251.05 232.16 


100 + 
$143.96 
215.96 
215.96 


PRICE 
WAVEGUIDE Model No. 1-24 25-49 50-99 100 + 
WR-42 PE9813 $329.95 $306.85 $283.76 $263.96 
WR-62 PE9809 133.95 124.57 115.20 107.16 
WR-90 PE9810 119.95 111.55 103.16 95.96 
WR-102 PE9811 179.95 167.35 154.76 143.96 

WAVEGUIDE TO 7mm 

PRICE 
WAVEGUIDE Model No. 1-24 25-49 = 50-99 100 + 
WR-62 PE9814 $269.95 $251.05 $232.16 $215.96 
WR-90 PE9815 269.95 251.05 232.16 215.96 
WR-102 PE9816 309.95 288.25 266.56 247.96 


ey O 
O Ones 
O 6) 

O 


WAVEGUIDE TO SMA TYPE MALE 


WAVEGUIDE FREQUENCY RANGE 


FREQUENCY RANGE (GHz) 


WAVEGUIDE SIZE 
WR-28 
WR-34 

* WR-42 
WR-51 
WR-62 
WR-75 
WR-90 & CPR-90G 
WR-102 
WR-112 & CPR-1126 
WR-137 & CPR-137G 
WR-159 & CPR-159G 
WR-187 & CRP-187G 
WR-229 & CPR-2296 
WR-284 & CPR-284G 
WR-430 & CPR-4306 


26 
22 
18 
15 
12: 
10 
8 
7 
7 
5 
4 
t 3 
3 
2 
1 


-50 - 40.00 
-00 - 33.00 
-00 - 26.50 
-00 - 22.00 
-40 - 18.00 
-00 - 15.00 
-20 - 12.40 
-00 - 11.00 
-05 - 10.00 
-85 - 8.20 
-90 - 7.05 
-95 - 5.85 
-30 - 4.90 
-60 - 3.95 
-70-- 2.60 


FOR ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION ON | 
WAVEGUIDES, PLEASE CONTACT OUR ENGINEERING 
DEPARTMENT AT (949) 261-1920. 


@ 


_ TELEPHONE: (9 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 
49) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 
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STANDARD ALLIGATOR 
CLIPS 


ee ee 
a 


MINIATURE ALLIGATOR 
CLIPS 


et 
Tarrcrseapa thos 


STACKING TIP PLUGS 


| p= 
came 


STANDARD STACKING 
BANANA PLUGS 


MINIATURE STACKING 
BANANA PLUGS 


SAFETY HOOKS 


~~ 


#8 SPADE LUGS 


BREAKOUTS 


ALL BREAKOUTS HAVE APPROXIMATELY 6” LONG RED AND BLACK LEADS 


Model No. 


BNC MALE 


PE9900 


1-24 25-49 50-99 100 + 
$9.95 $9.25 $8.56 $7.96 


Model No. 


1-24 25-49 
$9.95 $9.25 


Model No. 
1A B49 DP 10+ 


PE9901 
50-99 100 + 
$8.56 $7.96 


PE9902 


BNU FEMALE 


Model No. 


1-24 25-49 
$8.95 $8.32 


Model No. 


1-24 25-49 
$8.95 $8.32 


Model No. 


1-24 25-49 


$11.95 $11.11 $10.28 $9.56 ]$10.95 $10.18 


Model No. 
1-24 25-49 
$10.95 $10.18 


PE9903 
50-99 100 + 
$9.42 $8.76 


Model No. PE9904 


1-24 25-49 


50-99 100 + 


$11.95 $11.11 $10.28 $9.56 


Model No. 


1-24 25-49 
$10.95 $10.18 


Model No. 


1-24 25-49 
$8.95 $8.32 


PE9905 
50-99 100 + 
$9.42 $8.76 


PE9906 
50-99 100 + 
$7.70 $7.16 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


Model No. 


1-24 25-49 
$9.95 $9.25 


Model No. 


1-24 25-49 
$10.95 $10.18 


Model No. 


1-24 25-49 
$9.95 $9.25 


Model No. 


1-24 25-49 
$7.95 $7.39 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK: COM WEB ADDRESS: PASTERNACK. com. 


PE9909 
50-99 100 + 
$7.70 $7.16 


PE9910 
50-99 100 + 
$7.70 $7.16 


PE9911 
50-99 100 + 
$9.42 $8.76 


PEQ912_ 
50-99 100 + 
$8.56 $7.96 


PE9913 


50-99 100 + 


$9.42 $8.76 


PE9914 
50-99 100 + 
$8.56 $7.96 


PE9915 


CRIMP ON FOR RG58 


Model No. 


1-24 25-49 
$9.95 $9.25 


Model No. 


1-24 25-49. 
$9.45 $8.79 


$11.45 $10.65 


Model No. 


1-24 25-49 
$10.45 $9.72 


Model No. 


1-24 25-49 
$11.45 $10.65 


Model No. 


1-24 25-49 
$10.45 $9.72 


Model No. 


1-24 25-49 
$8.45 $7.86 


PE9950 
50-99 100+ 
$8.56 $7.96 


PE9951 
50-99 100 + 
$8.13 $7.56 


PE9952 
50-99 100 + 
$9.85 $9.16 


PE9954 


50-99 100 + 


$9.85 $9.16 


PE9955 


50-99 100 + 


$8.99 $8.36 


PE9956 
50-99 100 + 
$7.27 $6.76 


_GRIMP ON FOR RG59 


Model No. 


1-24 25-49 
$9.95 $9.25 


Model No. 


1-24 25-49 
$9.95 $9.25 


Model No. 


1-24 25-49 
$11.95 $11.11 


Model No. 


1-24 25-49 
$10.95 $10.18 


Model No. 


1-24 25-49 
$11.95 $11.11 


PE9959 
50-99 100 + 
$8.56 $7.96 


PE9960 
50-99 100 + 
$8.56 $7.96 


PE9961 


50-99 100 + 
$10.28 $9.56 


PE9962 
50-99 100+ 
$9.42 $8.76 


PE9963 


50-99 100 + 
$10.28 $9.56 


50-99 100+ 
$9.42 $8.76 


Model No. PE9965 


1-24 25-49 
$8.95 $8.32 


50-99 100 + 
$7.70 $7.16 


Model No. _PE9907 Model No. PE9916 Model No. PE9957 Model No. PE9966 
_- = | 1:24 25-49 50-99 100+ | 1-24 25-49 50-99 100+ | 1-24 25-49 50-99 100+] 1-24 25-49 50-99 100+ 
as * 95 $9.25 $8.56 $7.96 | $8.95 $8.32 $7.70 $7.16 | $9.45 $8.79 $8.13 $7.56 | $9.95 $9.25 $8.56 $7.96 
Pear M, 
INSULATED SPADE LUGS 
Model No. PE9908 Model No. PE9917 Model No. PE9958 Model No. PE9967 
em | 1-24 25-49 50-99 100+ | 1-24 25-49 50-99 100+ | 1-24 25-49 50-99 100+] 1-24 25-49 50-99 100+ 
$6.95 $6.46 $5.98 $5.56 | $5.95 $5.53 $5.12 $4.76 | $6.45 $6.00 $5.55 $5.16 | $6.95 $6.46 $5.98 $5.56 
UN-TERMINATED #20 
AWG LEADS 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623. 6759 U.S.A. 
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STACKING BANANA PLUG TO STACKING BANANA PLUG 


a a 
ee 


Black Model No. 


ALLIGATOR CLIP TO STACKING BANANA PLUG 


2 ee 


PATCH CORDS 


All of the color coded Patch Cords listed below are rated at 2500 Volts, 5 Amps and +50°C 


"BLACK" 


Black Model No. 


PE9930-6-B 

PE9930-12-B 
PE9930-18-B 
PE9930-24-B 
PE9930-36-B 
PE9930-48-B 
PE9930-60-B 
PE9930-72-B 


PE9931-6-B 

PE9931-12-B 
PE9931-18-B 
PE9931-24-B 
PE9931-36-B 
PE9931-48-B 
PE9931-60-B 
PE9931-72-B 


"RED" 
Red Model No. LENGTH 1-24 
PE9930-6-R ee $5.00 
PE9930-12-R a2 5.10 
PE9930-18-R 18" 5.20 
PE9930-24-R 24" 5.30 
PE9930-36-R 36" 5.50 
PE9930-48-R 48" 5.70 
PE9930-60-R 60" 5.90 
PE9930-72-R 72" 6.10 


lad 
pin 


Wan ahs 

ae at at fe ey 1 
Joowumn noe 
NWONW eae 


Red Model No. LENGTH 1-24 25-49 50-99 
PE9931-6-R 6" $5.00 4.65 4.30 
PE9931-12-R 12" 5.10 4.74 4.39 
PE9931-18-R 18" 5.20 4.84 4.47 
PE9931-24-R 24" 5.30 4.93 4.56 
PE9931-36-R 36" 5.50 5.12 4.73 
PE9931-48-R 438" 5.70 5.30 4.90 
PE9931-60-R 60” 5.90 5.49 5.07 
PE9931-72-R 72" 6.10 5.67 5.25 
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ALLIGATOR CLIP TO ALLIGATOR CLIP 


a ee 


Black Model No. 


PE9932-6-B 

PE9932-12-B 
PE9932-18-B 
PE9932-24-B 
PE9932-36-B 
PE9932-48-B 
PE9932-60-B 
PE9932-72-B 


Red Model No. LENGTH 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE9932-6-R 6" $5.00 $4.65 $4.30 $4.00 
PE9932-12-R 12° 5.10 4.74 4.39 4.08 
PE9932-18-R 18" 5.20 4.84 4.47 4.16 
PE9932-24-R 24" 5.30 4.93 4.56 4.24 
PE9932-36-R 36" 5.50 5.12 4.73 4.40 
PE9932-48-R 48" 5.70 5.30 4.90 4.56 
PE9932-60-R 60" 5.90 5.49 5.07 4.72 
PE9932-72-R Ti 5a 6.10 5.67 5.25 4.88 


a 


MINI ALLIGATOR CLIP TO STACKING BANANA PLUG 


en 


Black Model No. 


PE9933-6-B 

PE9933-12-B 
PE9933-18-B 
PE9933-24-B 
PE9933-36-B 
PE9933-48-B 
PE9933-60-B 
PE9933-72-B 


Red Model No. LENGTH 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE9933-6-R 6" $5.00 $4.65 $4.30 4.00 
PE9933-12-R trae 5.10 4.74 4.39 4.08 
PE9933-18-R 18" 5.20 4.84 4.47 4.16 
PE9933-24-R 24" 5.30 4.93 4.56 4.24 
PE9933-36-R 36" 5.50 5.12 4.73 4.40 
PE9933-48-R 48" 5.70 5.30 4.90 4.56 
PE9933-60-R 60" 5.90 5.49 5.07 4.72 
PE9933-72-R jas 6.10 5.67 5.25 4.88 


Se ve a a a Ce 


MINI ALLIGATOR CLIP TO MINI ALLIGATOR CLIP 


= a a eae 


Black Model No. 


PE9934-6-B 

PE9934-12-B 
PE9934-18-B 
PE9934-24-B 
PE9934-36-B 
PE9934-48-B 
PE9934-60-B 
PE9934-72-B 


Red Model No. LENGTH 1-24 25-49 
PE9934-6-R = $5.00 $4.65 
PE9934-12-R 12° 5.10 4.74 
PE9934-18-R 18" 5.20 4.84 
PE9934-24-R 24" 5.30 4.93 
PE9934-36-R 36" 5.50 5.12 
PE9934-48-R 48" 5.70 5.30 
PE9934-60-R 60" 5.90 5.49 
PE9934-72-R 72" 6.10 5.67 
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INSULATED SPADE LUG TO ALLIGATOR CLIP 


ef) 


Black Model No. 


PE9935-6-B 

PE9935-12-B 
PE9935-18-B 
PE9935-24-B 
PE9935-36-B 
PE9935-48-B 
PE9935-60-B 
PE9935-72-B 


Red Model No. LENGTH 1-24 
PE9935-6-R 6" $5.00 
PE9935-12-R 12" 5.10 
PE9935-18-R 18" 5.20 
PE9935-24-R 24" 5.30 
PE9935-36-R 36" 5.50 
PE9935-48-R 48" 5.70 
PE9935-60-R 60" 5.90 
PE9935-72-R 72" 6.10 
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INSULATED SPADE LUG TO STACKING BANANA PLUG 
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Black Model No. 


PE9936-6-B 

PE9936-12-B 
PE9936-18-B 
PE9936-24-B 
PE9936-36-B 
PE9936-48-B 
PE9936-60-B 
PE9936-72-B 


Red Model No. LENGTH 1-2 

PE9936-6-R 6" $5.00 
PE9936-12-R 22" 5.10 
‘PE9936-18-R 18" 5.20 
PE9936-24-R 24" 5.30 
PE9936-36-R 36" 5.50 
PE9936-48-R 48” 5.70 
PE9936-60-R 60" 5.90 
PE9936-72-R rise 6.10 
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PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7454 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


159 RESISTOR TERMINATIONS RESISTOR TERMINATIONS WITH CHAINS 
an a 


Male FEMALE 
1% TOLERANCE, ‘2 WATT MAXIMUM DISSIPATION 1% TOLERANCE, 2 WATT MAXIMUM DISSIPATION 
RESISTOR RESISTOR 
Z Impedance PRICE Impedance PRICE 
Model No. Connector OHMS 1-24 25-49 50-99 100+ | Model No. Connector OHMS 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE6000-50 BNC MALE 50 $12.95 $12.04 $11.14 $10.36 PE6061-50 BNC MALE 50 $15.95 $14.83 $13.72 $12.76 
PE6000-75 BNC MALE {i} 75 12.95 12.04 11.14 10.36 PE6061-75 BNC MALE (1 75 15.9 14.8 13.7; 12.76 
PE6000-93 BNC MALE (1 93 12.95 12.04 11.14 10.36 PE6061-93 BNC MALE (1 93 15.95 14.83 13.72 12.76 
PE6001-50 N MALE 50 13.95 12.97 12.00 11.16 PE6062-50 50 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE6001-75 N MALE i} 75 13.95 12.97 12.00 11.16 PE6062-75 N-MALE (1 75 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE6001-93, N MALE (1 93 13.95 12.97 12.00 11.16 PE6062-93 N MALE (1 93 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE6011-50 TNC MALE 50 13.95 -- 12.97 .12.00 11.16 PE6063-50 TNC MALE 50 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE6011-75 TNC MALE } 75 13.95 12.97. 12.00 11.16 PE6063-75 TNC MALE 3 75 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE6011-93 TNC MALE (1 93 13.95 12.97 12.00 11.16 PE6063-93 TNC MALE (1 93 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE6027-50 BNC FEMALE 50 13,952 “12.97 12.00 11:16 PE6064-50 BNC FEMALE 50 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE6027-75 BNC FEMALE (1) 75 13.95 12.97 12.00 11.16 PE6064-75 BNC FEMALE (1) 75 18.95 17.62 16.30 15.16 
PE6028-50 N FEMALE 50 14.95 13.90 12.86 11.96 PE6065-50 N FEMALE 50 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE6028-75 N FEMALE (1) 75 14.95 13.90 12.86 11.96 PE6065-75 WN FEMALE (1) 75 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE6029-50 TNC FEMALE 50 14.95 13.90 12.86 11.96 PE6066-50 TNC FEMALE 50 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE6029-75 TNC FEMALE (1) 75 14.95 13.90 12.86 11.96 PE6066-75 TNC FEMALE (1) 75 19.95 18.55 17.16 15.96 
PE6044 SMB PLUG 50 16.95 15.76 14.58 13.56 PE6067 "75 OHM N" MALE 75 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE6045 SMB JACK 50 21.95 20.41 18.88 17.56 PE6068 "75 OHM N™ FEMALE 75 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE6047 "75 OHM N" MALE 75 16.95 15.76 14.58 13.56 PE6093 "75 OHM BNC” MALE 75 19.95. 18.55... 17.36 . 15:96 
PE6048 "75 OHM N" FEMALE 75 19.95 18.55 17.16 15.96 PE6094 "75 OHM BNC" FEMALE 75 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE6049 SMC PLUG 50 16.95 15.76 14.58 13.56 PE6147 C MALE 50 32.95 30.64 28.34 26.36 
PE6050 SMC JACK 50 16.95 15.76 14.58 13.56 f 
PE6051 "75 OHM BNC" MALE 75 14.95 13.90 12.8 11.96 
PE6052 "75 OHM BNC" FEMALE 75 16.95 15.76 14.58 13.56 
PE6053 "75 OHM SMB" PLUG 75 21.95 20.41 18.88 17.56 q 
PE6054 "75 OHM SMB" JACK 75 26.95 25.06 23.18 21.56 
PE6055 "75 OHM SMC" PLUG 75 21.95 20.41 18.88 17.56 
PE6056 "75 OHM SMC" JACK 75 26.95 25.06 23.18 21.56 
PE6145 C MALE 50 29.95 27.85 25.76 23.96 k 
PE6146 7/16" MALE 50 49.95 46.45 42.96 39.96 
NOTES NOTES 


(1) THIS TERMINATION UTILIZES A STANDARD 50 OHM CONNECTOR INTERFACE. 
FOR SPECIAL VALUES, CHANGE SUFFIX TO DESIRED VALUE - PRICE UPON REQUEST. 


(1) THIS TERMINATION UTILIZES A STANDARD 50 OHM CONNECTOR INTERFACE. 
FOR SPECIAL VALUES, CHANGE SUFFIX TO DESIRED VALUE - PRICE UPON REQUEST. 


Male - No Chain 


CONNECTOR 
SERIES 


PE6002 
PE6069 
PE6003 
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2.9mm FEMALE* 
2.9mm FEMALE* 
TNC MALE 
TNC MALE 
TNC FEMALE 
TNC FEMALE 
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P RIE CE 

Chain 1-24 100 + Model No Series Gender Chain 1-24 25-49 50-99 100+ 

YES $11.95 $11.11 $10.28 $9.56 PE6012 BNC MALE NO $5.50 $5.12 $4.73 $4.40 

YES 11.95 11.11 10.28 9.56 PE6127 BNC MALE YES 6.75 6.28 5.81 5.40 

YES 2.75 2.56 2.37 2.20 PE6030 BNC FEMALE 6.75 6.28 5.81 5.40 

NO 2.49 2.32 2.14 1.99 PE6128 BNC FEMALE YES 7.75. 7.21 6.67 6.20 

YES 3.89 3.62 3.35 3.11 PE6022 N MALE NO 10.95 10.18 9.42 8.76 

PE6108 BNC FEMALE NO 3.59 3.34 3.09 2.87 PE6129 N MALE YES 11.95 11.11 10.28 9.56 

Cc MALE YES 13.95 12.01 10.28 9.56 PE6031 N FEMALE . NO 11.95 11.11 10.28 9.56 

PE6109 Cc MALE NO 11.50 10.70 9.89 9.20 PE6130 N FEMALE YES 12.95 12.04 11.14 10.36 

PE6110 c FEMALE YES 15.25 14.18 13.12 12.20 PE6006 SMA MALE 11.95 11.11 10.28 9.56 

PE6111 Cc FEMALE — NO 14.95 13.90 12.86 11.96 PE6131 SMA MALE YES 12.95 12.04 11.14 10.36 

PE6059 HN MALE YES 11.95 11-11 10.28 9.56 PE6007 SMA FEMALE NO 12.95 12.04 11.14 10.36 

PE6113 HN MALE NO -50 = 10.70 9.89 9.20 PE6132 SMA FEMALE YES 13.95 12.97 12.00 11.16 

PE6114 HN : FEMALE YES 15.25 14.18 13.12 12.20 PE6133 TNC MALE NO 6.75 6.28 5.81 5.40 

_ PE6115 HN FEMALE NO 14.95 13.90 12.86 11.96 PE6134 TNC MALE YES 7.75 7.21 6.67 6.20 

PE6016 N/UKF MALE YES 3.89 3.62 3.35 3.11 PE6135 TNC MFEMALE NO 7.75 7.21 6.67 6.20 

PE6917 N/UHF MALE NO 3.59 3.34 3.09 2.87 PE6136 TNC FEMALE YES 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE6018 N FEMALE YES 5.50 5.12 4.73 4.40 
PE6116 N FEMALE NO 4.95 4.60 4.26 3.96 
PE6117 sc - MALE YES 15.25 14.18 13.12 12.20 
PE6118 sc FEMALE YES 17.50 16.28 15.05 14.00 
PE6019 SMA MALE YES 5.50 5.12 4.73 4.40 
PE6024 SMA MALE NO 5.25 4.88 4.52 4.20 
PE6119 SMA FEMALE YES 7.75 7.21 6.67 6.20 
PE6120 ‘SMA FEMALE NO 7.50 6.98 6.45 6.00 
PE6121 SMB PLUG YES 6.75 6.28 5.81 5.40 
PE6122 SB JACK YES 6.75 6.28 5.81 5.40 
PE6123 SMC PLUG YES 6.75 6.28 5.81 5.40 
PE6124 SMC JACK YES 6.75 6.28 5.81 5.40 
PE6020 SSMA MALE NO 4.40 4.09 3.78 3.52 
PE6125 75 OHM SMB PLUG YES 17.50 16.28 15.05 14.00 
PE6126 75 OHM SMC = PLUG YES 17.50 = 16.28 15.05 14.00 
PE6021 TNC FEMALE YES 6.75 6.28 5.81 5.40 
TNC NO 6.25 5.81 5.38 5.00 
TNC YES 4.40 4.09 3.78 3.52 
TNC NO 4.15 3.86 3.57 3.32 


POWER 
CONNECTOR HANDLING CAP. 
MODEL NO. SERIES WATTS 


PE6095 SMA MALE 
PE6096 © SMA FEMALE 
PE6097 N MALE 
PE6098 N FEMALE 
PE6099 TNC MALE 
PE6138 TNC FEMALE 
PE6100 7/16 MALE 
PE6139 7/16 FEMALE 
PE6034 BNC MALE 
PE6101 BNC FEMALE 
PE6035 N MALE 
PE6102 
PE6036 
PE6103 
; PE6104 
: PE6140 — TNC FEMALE 
PE6105 7/16 MALE 
7/16 FEMALE 
N MALE 
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7/16 FEMALE 

4 BNC FEMALE i 

e|. N FEMALE 

SMA FEMALE 

: L_P£6137 7/16 FEMALE 
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161 FEEDTHRU TERMINATIONS 


BNC SMA N TNC 


VSWR: 1.20:1 MAXIMUM, DC-1 GHz 
POWER: 1 WATT AVERAGE 


50 Ohms, 2 WATTS 
VSWR: 1.25:1 MAXIMUM, DC-1 GHz 


50 Ohms, 2 WATTS 
“VSWR: 1.25:1 MAXIMUM, DC-1 GHz 


VSWR: 1.20:1 MAXIMUM, DC-1 GHz 
POWER: 1 WATT AVERAGE 


Model No. Impedance Model No. PE6026 Model No. PE6033 Model No. Impedance & resene rete 
PE6008-50 50 Ohms PE6142-50 50 Ohms — (SoSoSe5 
PE6008-75 75 Ohms PE6142-75 75 Ohms see 


PE6008-XX Any 
Price Upon Request 


PE6142-xXX Ay —ol* 
Price Upon Request 


-24 25-49 1-24 25-49 
$23.95 $22.27 $32.95 $30.64 
50-99 100 + 50-99 

q . $28.34 


PASTERNACK 
PE1602 
BIAS TEE 


ISOLATION 
(RF TO oc 
CURRENT 


CONNECTORS 
RF OUT & RF IN 


FREQUENCY 
RANGE MINIMUM 


CONNECTORS 


SMA FEMALE SOLDER LUG & PIN |100 KHz - 2 GHz 1.60:1 $130.15 | $120.36 
SMA FEMALE SOLDER LUG & PIN {100 KHz - 12.4 GHz | 1.60:1 269.65 | 249.36 
SMA FEMALE SOLDER LUG & PIN {100 KHz - 18 GHz 1.80:1 334.75 | 309.56 
SMA FEMALE SOLDER LUG & PIN {100 KHz - 26.5 GHz | 1.80:1 650.95 | 601.96 
2.9mm MALE/FEMALE* 2.9mm FEMALE* 100 KHz - 40 GHz 1.80:1 929.95 | 859.96 
2.4mm MALE/FEMALE** | 2.4mm FEMALE** 100 KHz - 50 GHz 1.80:1 1301.95 | 1203.96 
SMA FEMALE SOLDER PINS 100 MHz - 6 GHz 1.50:1 158.05 | 146.16 
SMA FEMALE SOLDER PINS 500 MHz - 10 GHz 1.50:1 232.45 | 214.96 
SMA FEMALE SOLDER PINS 1 GHz - 5 GHz 1.50:1 1000 mA ° 139.45 | 128.96 
N FEMALE SOLDER LUG & PIN |100 KHz - 2 GHz 1.60:1 3 AMPS < 148.75 | 137.56 


*2.9mm connectors will mate with SMA, 3.5mm and K connectors. The K connector is a registered trademark of the Anritsu Company. 
**1.85mm, 2.4mm & V connectors will mate mechanically & electrically to each other. The V connector is a trademark of the Anritsu Company. 


50 OHM RESISTIVE POWER DIVIDERS 


INPUT POWER... ..ccccsccsccccvccceccvccceccecee L WATT AVERAGE 
PEAK POWER............. 1 KW, 5 uSEC Pulse, .05% DUTY CYCLE 
TEMPERATURE RANGE 0155.60 605 oa. tie cjetaieie doch site e@O5, C10) 4225 °C 
UNITS ARE SYMMETRICAL DEVICES. 

INPUT MAY BE AT ANY PORT. 


FREQUENCY 
MODEL RANGE INSERTION PHASE 
ae an DC TO GHz oie bs, ae mraceresc 


PE2063 2. 9mm* 12.4 #2° $219.95 | $204.55 | $189.16 
PE2064 251.05 
PE2065 
PE2066 


| 
3 


251.05 


*2.9mm connectors will mate with SMA, 3.5mm and K connectors. The K connector is a registered trademark of the Anritsu Company. 
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PASTERNACK 


PASTERNACK 


PE2000 


PE2014 


NUMBER OF x MINIMUM MAXIMUM 


- FREQUENCY OUTPUT ISOLATION MAXIMUM INSERTION PRICE 
Model No. RANGE PORTS CONNECTORS dB VSWR LOSS dB 1-24 25-49 50-99 100 + 
_ PE2000 2-500 MHz 2 BNC FEMALE 25 1.35 1.00 $109.95 $102.25 $94.56 $87.96 
PE2001 2-500 MHz 4 BNC FEMALE - 22 1.35 1.50 193.95 180.37 166.80° 155.16 
~ PE2002 2-500 MHz & BNC FEMALE 20 1.50 2.00 199.95 185.95 171.96 159.96 
PE2003 10-1000 Miz 2 BNC FEMALE 20 1.50 1.50 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE2004 10-1000 MHz 4 BNC FEMALE 20 1,70 2.00 193.95 180:37 166.80 155.16 
PE2005 2-500 MHz 12 BNC FEMALE 20 1.50 3.00 384.95 358.00. 331.06 307.96 
PE2006 1-175 MHz 6 BNC FEMALE 20 1.50 1.50 274.95 255.70 236.46 219.96 
_ PE2007 2-200 MHz 3 BNC FEMALE . 25 1.35 , 1.00 177.95 165.49 153.04 142.36 
_ PE2008 -5-1 GHz ane SMA FEMALE 22 1.20 -20 177.95 165.49 153.04 142.36 
PE2009 -5-1 GHz 4 SMA FEMALE 20 1.30 -40 274.95 255.70 236.46 219.96 
PE2011 © 1-2 GHz 2 SMA FEMALE 22 yee +25 177.95 165.49 . 153.04 142.36 
PE2012 1-2 GHz 4. SMA FEMALE 20 1.60 : -60 274.95 255.70 236.46 219.96 
PE2014 2-4 GHz 2 SMA FEMALE 20 oy .1530. -30 177.95 165.49 153.04 142.36. 
PE2015 2-4 GHz 4 SMA FEMALE 18 1.50 -60 329.95 306.85 283.76 263.96 
~ PE2026 2-8 GHz 2 SMA FEMALE 20 1,35 -40 274.95- 255.70 236.46 219.96 
~ PE2031 2-8 GHz 4 SMA FEMALE 18 1.50 1.00 359.95 334.75 309.56 287.96 
PE2028 2-18 GHz 2 SMA FEMALE - 20 1.50 1,00 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE2029 2-18 GHz 4 SMA FEMALE es 15 1.60 2.00 599.95 557.95 515.96 479.96 
PE2017 - 4-8 GHz 2 SMA FEMALE 20 1.30 735: 177.95 165.49 153.04 = 142.36 
PE2018 4-8 GHz 4 ‘SMA FEMALE 20 1.40 -40 274.95 255.70: 236.46 219.96 
PE2020 7-12.4 GHZ 2 SMA FEMALE : - 20 1.35 ‘ -40 177.95 165.49 153.04 142.36 
PE2021 7-12.4 GHZ 4 SMA FEMALE 16 1.50 1.00 274.95 255.70 236.46 219.96 
PE2027 8-18 GHZ 2 SMA FEMALE. 20° 1.40 -60 274.95 255.70 236.46 219.96 
- PE2030 8-18 GHZ re SMA FEMALE 18 1.50 1.50 384.95 358.00 331.06 307.96 
PE2023 12-18 GHZ 2 SMA FEMALE 20 1.35 ; -60 177.95 165.49 153.04 142.36 
. PE2024 ; 12-18 GHZ 4 SMA FEMALE 18 1.50 1.50 274.95 255.70 . 236.46 219.96 
- PE2044 ~ 2-500 MHz 2 'N FEMALE 25 1.35 1.00 177.95 165.49 . 153.04 142.36 
PE2045 2-500 MHz 4 N FEMALE 22 1.35 1.50 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE2046 2-500 MHz 8 N FEMALE 1 20 1,50 2.00 349.95 . 325.45 300.96 279.96 
PE2047 10-1000 MHz 2 N FEMALE 20 1.50 1.50 +164.95 . 153.40 141.86 131.96 
PE2032 -5-1 GHz 2 N FEMALE 25 1.20 «25 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE2038 -5-1 GHz 4 N FEMALE 20 1.50 2.25 419.95 390.55 361.16 335.96 
PE2033 1-2 GHz 2 N FEMALE 25 1.20 225 319.95 297.55 275.16 255.96 
_ PE2039 1-2 GHz 4 N FEMALE 20 2.00 2.25 419.95 390.55 361.16 335.96 
_ PE2034 2-4 GHz 2 N FEMALE 23 1.20 +40 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE2040 2-4 GHz 4 N FEMALE 20 2.00 2.25 499.95 464.95 429.96 399.96 
PE2035 4-8 GHz 2 N FEMALE 20 1.30 -70 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE2041 4-8 GHz 4 N FEMALE 20 1.60 2.25 419.95 390.55 361.16 335.96 
_ PE2036 8-12.4 GHz 2 N FEMALE 16 1.60 1.00 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE2042 8-12.4 GHz 4A N FEMALE 20 1.60 1.50 419.95 390.55 361.16 335.96 
PE2037 12-18 GHz 2 N FEMALE 20 1.60 1.00 349.95 325.45 300.96 279.96 
PE2043 . 12-18 GHz 4 N FEMALE 15 1.70 1.50 419.95 390.55 361.16 335.96 
PE2048 2-500 MHz* 2 "75 OHM BNC" FEMALE — - 25 1.35 1.00 209.95 195.25 180.56 167.96 
PE2049 2-500 MHz* 4 "75 OHM BNC" FEMALE 22 2235 1.50 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE2061 / 2-500 MHz* 8 "75 OHM BNC" FEMALE 20 ~ 1,50 2.00 384.95 358.00 331.06 307.96 
_ PE2062 10-1000 MHz* 2 


"75 OHM BNC" FEMALE 20 1.50 1.50 199.95 185.95 171.96 159.96 


*DENOTES 75 CHM POWER DIVIDER 


PROGRAMMABLE ATTENUATOR 


BIMPEDANCES 0-00 Ssi0scccscete BIR States 5 Sues 50 Ohms NOMINAL 

FRQUENCY RANGE\........ ee hrarebe Fe DC TO 1,000 Miz O PASTERNACK 

_ATTENUATION ACCURACY PER STEP. sa eseeveeeeeeseseseeneeees . +.3 dB PROGRAMMABLE 

Meath eae Ch oriae 1.421 MAXIMUM ATTENUATOR 

POWER HANDLING CAPABILITY.......... 4, WATT AVERAGE; 50 WATTS PEAK DC TO 1,000 MHZ 

SWITCHING TIME........ Manes Laas sat. . 15 MILLISECONDS 

_ OPERATING TEMPERATURE RANGE.........-.--.eceeees .. -20°C TO +60°C 

“OPERATING VOLTAGE.............. +12 VDC AT 45 mA PER STEP MAXIMUM 2 4 

CONNECTORS............. aA. Ve oe tro dvan sales ns sess SMA. FEMALE “T a 

: / ATTENUATION ATTENUATION “INSERTION 

Model No. RANGE STEPS LOSS 1-24 25-49 50-99 100 + 

PE7011-6A 63 dB IN1dB STEPS 1, 2, 4, 8, 16, 32 dB Ss 2 cB $499.95 $464.95 $429.96 $399.96 
——oooooooooooooeeeeeeeeeeEE—E——e—ee 
: _ PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. : 
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163 DC BIAS PASSING ATTENUATORS 


SPECIFICATIONS 
ELECTRICAL: (@25°C AMBIENT) 
FREQUENCY RANGE... eis ccscevecticcrensvcedvevesevcens 500 MHz-2 GHz 
ATTENUATION ACCURACY : > 
6 GB. coc iccericiccecccedsvnnscccccccdvucwsnebcastenee +1.0 dB MAX 
LONGB ois on occas wettcpdjaiemwsind sores paldiiamen sisiee.ce vow pee 41.5 dB MAX 
26: GB v.00 civics vcce se dccwse ee sencieeedisine/s eee visio ,..- +2.0 dB MAX. 
IMPEDANCE... wcvccccccccveceqvwsecesce 50 OHMS EXCEPT "F" IS 75 OHMS 
VSWRa ao cscccsevcsuccvnswnneee 1.35:1 MAX. EXCEPT "F" IS 1.45:1 MAX. 
VOLTAGE. RATING. vines o'sgic's ces elneveccveret cuentas +++ 100 VOLTS MAX. 
DC CURRENT... icc ccc eccvesvevee eos eee ee ceeseeee ovesiee 2 AMPS MAX. 
RF POWER (AVG) 2 WATTS MAX. 
OPERATING TEMP. RANGE...........seeeseeeeecceeeees -55°C TO +125°C 
PRICE © 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 0 Model No. 50-99 100 + 
PE7061-6 6 dB $59.95 $55.75 $51.56 : PE7062-6 $60.16 $55.96 
PE7061-10 10 dB 59.95 55.75 51.56 . PE7062-10 . 60.16 55.96 
PE7061-20 20 dB 59.95 55.75 51.56 . PE7062-20 20 dB 69.95 65.05 60.16 55.96 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 at 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7063-6 6 dB $79.95 $74.35 $68.76 PE7064-6 6 dB $79.95 $74.35 $68.76 $63.96 
PE7063-10 10 dB 79.95 74.35 68.76 PE7064-10 10 dB 79.95 74.35 68.76 63.96 
PE7063-20 20 dB 79.95 74.35 68.76 PE7064-20 20 dB 79.95 74.35 68.76 63.96 


SPECIFICATIONS 


ELECTRICAL: F 
FREQUENCY RANGE........ «Sse cocceccase es Vinee tecescce -500 - 2 GHz 
SMALL SIGNAL GAIN........-.0eeeeeee oc ew eesceevercoeree 18 dB TYP. 
16 dB MIN. 
OUTPUT POWER AT 1 dB COMPRESSION (@ 2 GHz)........... 10 dBm TYP. 


NF NOTSE FIGURE-(@2 GHz) c. 0c. ac ctcrsveunEncetecetens uy 
THIRD ORDER INTERCEPT POINT (@2 syed 
VSWR INPUT & OUTPUT oe 2.05 
OPERATING VOLTAGE... 0. ccecvcccccsiceseeenecesees Cdsccccscpae 
MAX RATING: 
DEVICE CURRENT... iesiccccncccnecvccoetad sicosevescsomecsusuces 
RF INPUT POWER. 0. ec ccccgecitevnvcceccseveracvercccssseceose 


OPERATING TEMP. RANGE......,.. Stren Mery ~45°C TO +85°C. 
STORAGE TEMP. RANGE......-ssecsseeeceneeeeenns -65°C TO +125°C 
PRICE - 
Model No. CONNECTOR 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE1510 SMA $100.00 $93.00 = $86.00 += $80.00 . 
PE1511 N 110.00 102.30 94.60 88.00 
PE1512 TNC 120.00 111.60 103.20 96.00 | 
‘ 
; 
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DC TO 2 GHz SMA ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 
ACCURACY: 


50 Ohms 
1 GHz, + .6 dB 
2 GHz, + 1.0 dB 


VSWR: 1 GHz, 1.30:1 MAXIMUM 

2 GHz, 1.50:1 MAXIMUM 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 1 WATT 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 
PE7001-1 1 dB $41.95 $39.01 
PE7001-2 2 dB 41.95 39.01 
PE7001-3 3 dB 41.95 39.01 
PE7001-6 6 dB 41.95 39.01 
PE7001-10 10 dB 41.95 39.01 
PE7001-20 20 dB 41.95 39.01 
PE7001-30 30 dB 41.95 39.01 
PE7001-40 40 dB $1.95 48.31 


DC TO 18 GHz SMA ATTENUATORS 


DC TO 12.4 GHz SMA ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 dB 
10 AND 20 dB, + .5 dB 
30 AND 40 dB, + 1.5 dB 
VSWR: 1.25:1 MAXIMUM 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 
50-99 100 + Model No. ATTENUATION 1-24 
$36.08 $33.56 PE7045-1 1 dB $56.95 
36.08 33.56 PE7045-2 2 dB 56.95 
36.08 33.56 PE7045-3 3 dB 56.95 
36.08 33.56 PE7045-6 6 dB 56.95 
36.08 33.56 PE7045-10 10 dB 56.95 
36.08 33.56 PE7045-20 20 dB 56.95 
36.08 33.56 PE7045-30 30 dB 56.95 
44.68 41.56 PE7045-40 40 dB 66.95 


25-49 50-99 
$52.96 $48.98 
52.96 48.98 
52.96 48.98 
52.96 48.98 
52.96 48.98 
52.96 48.98 
52.96 48.98 
62.26 57.58 


DC TO 26.5 GHz 2.9mm* ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 dB ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .5 dB 
10 AND 20 dB, + .5 cB 10 AND 20 dB, + .6 dB 
30 AND 40 dB, + 1.50 cB 30 dB, + .8 dB 
VSWR: 1.35:1 MAXIMUM VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7005-1 1 GB $73.95 $68.77 $63.60 $59.16 PE7024-1 1 GB $139.95 $130.15 $120.36 $111.96 
PE7005-2 2 aB 73.95 68.77 63.60 59.16 PE7024-2 2 dB 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE7005-3 3 dB 73.95 68.77 63.60 59.16 PE7024-3 3 dB 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE7005-6 6 dB 73.95 68.77 63.60 59.16 PE7024-6 6 dB 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE7005-10 10 dB 73.95 68.77 63.60 59.16 PE7024-10 10 dB 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE7005-20 20 dB 73.95 68.77 63.60 59.16 PE7024-20 20 dB 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE7005-30 30 dB 73.95 68.77 63.60 59.16 PE7024-30 30 dB 139.95 © 130.15 120.36 111.96 
PE7005-40 40 dB 83.95 78.07 72.20 67.16 *2.9mm CONNECTORS WILL MATE BOTH ELECTRICALLY AND MECHANICALLY 
WITH ALL SMA, 3.5mm & K CONNECTORS. THE K CONNECTOR IS A 
REGISTERED TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY. 
DC TO 40 GHz 2.9mm* ATTENUATORS 9 WATT, DC TO 18 GHz SMA ATTENUATORS 
IMPEDANCE: 50 Ohms IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 3 AND 6 dB, + .8 dB ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 dB 
10 THRU 30 dB, + 1.0 dB 10 AND 20 dB, + .5 dB 
VSWR: 1.40:1 MAXIMUM - 30 AND 40 dB, + 1.5 dB 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS VSWR: 1.35:1 MAXIMUM 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7046-3 3 dB $329.95 $306.85 $283.76 $263.96 PE7013-1 1 GB $134.95 $125.50 $116.06 $107.96 
PE7046-6 6 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7013-2 2 GB 134.95 125.50 116.06 107.96 
PE7046-10 10 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7013-3 3 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 
PE7046-20 20 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7013-6 6 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 
PE7046-30 30 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7013-10 10 dB 134.95. 125.50 116.06 107.96 
*2.9mm CONNECTORS WILL MATE BOTH ELECTRICALLY AND MECHANICALLY PE7013-20 20 dB 134.95 125.50 116.06 +=—:107.96 
WITH ALL SMA, 3.5mm & K CONNECTORS. THE K CONNECTOR IS A PE7013-30 30 dB 134.95 125.50 = 116.06 +107. 96 
REGISTERED TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY. PE7013-40 40 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 


10 WATT, DC TO 18 GHz SMA ATTENUATORS 


25 WATT, DC TO 18 GHz SMA ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .5 GB ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .8 dB 

10 AND 20 dB, + .7 dB 10 AND 20 dB, ; 1.0 dB 

30 AND 40 dB, + 1.5 dB 30 AND 40 dB, + 2.0 dB 
VSWR: 1.40:1 MAXIMUM VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7016-1 1 dB $184.95 $172.00 $159.06 $147.96 PE7018-1 1 dB $279.95 $260.35 $240.76 $223.96 
PE7016-2 2 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 PE7018-2 2 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7016-3 3 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 PE7018-3 3 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7016-6 6 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 PE7018-6 , 6 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7016-10 10 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 PE7018-10 10 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7016-20 20 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 PE7018-20 20 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7016-30 30 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 PE7018-30 30 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7016-40 40 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 PE7018-40 40 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 


30 WATT, DC TO 18 GHz SMA ATTENUATORS 


100 WATT, DC TO 1.5 GHz SMA ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 6 AND 10 dB, + .85 dB ACCURACY: 6 AND 10 dB, + .5 dB 

20 AND 30 dB, + 1.5 dB 20, 30 & 40 dB, + .75 aB 

40 dB, + 2.0 dB VSWR: 1.15:1 MAXIMUM 
VSWR: 1.45: MAXIMUM 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 100 + 
PE7020-6 6 dB $329.95 $306.85 $283.76 $263.96 PE7022-6 6 dB $439.95 $409.15 1s $378.36 36 $351.96 
PE7020-10 10 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7022-10* 10 dB 439.95 409.15 378.36 ©=—-351.96 
PE7020-20 20 aB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7022-20 20 dB 439.95 409.15 378.36 351.96 
PE7020-30 30 dB 329.95. 306.85 283.76 263.96 PE7022-30 30 dB 439.95 409.15 378.36 351.96 
PE7020-40 40 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7022-40 40 dB 439.95 409.15 378.36 351.96 

PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 ° FAX: (949) 261-7451 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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DC TO 2 GHz N ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 1,000 MHz, + .6 dB 
2,000 MHz, + 1.0 dB 
VSWR: 1,000 MHz, 1.30:1 MAXIMUM 
2,000 MHz, 1.50:1 MAXIMUM 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 1 WATT 


6-0-0, 


Pe 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7002-1 1 dB $41.95 $39.01 $36.08 $33.56 
PE7002-2 2 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7002-3 3 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7002-6 6 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7002-10 10 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7002-20 20 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7002-30 30 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7002-40 40 dB 51.95 48.31 44.68 41.56 
DC TO 18 GHz N ATTENUATORS 
IMPEDANCE: 50 Ohms ssseeet 


ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 dB 
10 AND 20 dB, + .5 dB 
; 30 AND 40 dB, + 1.5 dB 
VSWR: 1.35:1 MAXIMUM 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 


ee 


acetal 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7004-1 1 dB $109.95 $102.25 $94.56 $87.96 
PE7004-2 2 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7004-3 3 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7004-6 6 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7004-10 10 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7004-20 20 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7004-30 30 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7004-40 40 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 


IMPEDANCE: 50 pei 
ACCURACY: 1,000 MHz, + .6 dB 
2,000 MHz, + 1.0 dB 
VSWR: 1,000 MHz, 1.30:1 MAXIMUM 
2,000 MHz, 1.60:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7010-2 2 dB $109.95 $102.25 $94.56 $87.96 
PE7010-3 3 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7010-6 6 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7010-10 10 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7010-20 20 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7010-30 30 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE7010-40 40 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 


IMPEDANCE: 50 Ohms 


ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .5 dB 

10 AND 20 dB, + .7 dB 

30 AND 40 4B, + 1.5 dB 
VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7015-1 1 dB $184.95 $172.00 $159.06 $147.96 
PE7015-2 2 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 
PE7015-3 3 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 
PE7015-6 6 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 
PE7015-10 10 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 
PE7015-20 20 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 
PE7015-30 30 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 
PE7015-40 40 dB 184.95 172.00 159.06 147.96 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 6 AND 10 dB, + .85 dB 
20 AND 30 dB, $1.5 @B 
40 dB, + 2.0 dB 

VSWR: 1.45:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7019-6 6 dB $329.95 $306.85 $283.76 $263.96 
PE7019-10 10 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE7019-20 20 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE7019-30 30 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE7019-40 40 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 


DC TO 12.4 GHz N mg blcd tet 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 dB 
10 AND 20 dB, + .5 dB 
30 AND 40 dB, + 1.5 dB 

VSWR: 1.25:1 MAXIMUM 

AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 


<xx) 
egeees| 


o 


ars 


es 


o 


ts 


ae 
& OO 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7047-1 1 4B $84.95 $79.00 $73.06 $67.96 
PE7047-2 2 dB 84.95 79.00 73.06 67.96 
PE7047-3 3 dB 84.95 79.00 73.06 67.96 
PE7047-6 6 dB 84.95 79.00 73.06 67.96 
PE7047-10 10 dB 84.95 79.00 73.06 67.96 
PE7047-20 - 20 dB 84.95 79.00 73.06 67.96 
PE7047-30 30 dB 84.95 79.00 73.06 67.96 
PE7047-40 40 dB 109.95 102.25 94.56 87.96 


3 WATT, DC TO 18 GHz N ATTEROR BE 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 dB 
10 AND 20 4B, + .5 dB 
30 AND 40 dB, + 1.50 dB 

VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7014-1 1 dB $154.95 $144.10 $133.26 $123.96 
PE7014-2 2 dB 154.95 144.10 133.26 123.96 
PE7014-3 3 dB 154.95 144.10 133.26 123.96 
PE7014-6 6 dB 154.95 144.10 133.26 123.96 
PE7014-10 10 dB 154.95 144.10 133.26 123.96 
PE7014-20 20 dB 154.95 144.10 133.26 123.96 
PE7014-30 30 dB 154.95 144.10 133.26 123.96 
PE7014-40 40 dB 154.95 144.10 133.26 123.96 


10 WATT, DC TO 12.4 GHz : ah ody gid 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 GB 
10 AND 20 dB, + .5 dB 
30 AND 40 dB, + 1.5 dB 

VSWR: 1:30:1 MAX 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7048-1 1 dB $149.95 $139.45 $128.96 $119.96 
PE7048-2 2 dB 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE7048-3 3 dB 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE7048-6 6 dB 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE7048-10 10 dB 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE7048-20 20 dB 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE7048-30 30 dB 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE7048-40 40 dB 159.95 148.75 137.56 127.96 


25 WATT, DC TO 18 GHz N ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .8 dB 
10 AND 20 dB, + 1.0 dB 
30 AND 40 dB, + 2.0 dB 

VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7017-1 1 dB $279.95 $260.35 $240.76 $223.96 
PE7017-2 2 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7017-3 3 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7017-6 6 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7017-10 10 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7017-20 20 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7017-30 30 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 
PE7017-40 40 dB 279.95 260.35 240.76 223.96 


100 WATT, DC TO 1.5 GHz N ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 6 AND 10 dB, + .5 dB 

20, 30 & 40 dB, + .75 dB 
VSWR: 1.15:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 

PE7021-6 6 dB $429.95 6 
PE7021-10 10 dB 429.95 343.96 
PE7021-20 20 dB 429.95 343.96 
PE7021-30 30 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 
PE7021-40 40 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


> 300 WATT, N ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

FREQUENCY RANGE: DC TO 1 GHz 

ACCURACY: + .75 dB 

VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 

RF INPUT POWER: 300 WATT AVERAGE AT 25°C 
DERATED TO 75 WATTS AT 85°C 


Mode} No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7031-1 1 dB $959.95 $892.75 $825.56 $767.96 
PE7031-2 2 dB 959.95 892.75 825.56 767.96 
PE7031-3 3 dB 959.95 892.75 825.56 767.96 
PE7031-6 6 dB 959.95 892.75 825.56 767 .96 
PE7031-10 10 dB 959.95 892.75 825.56 767.96 
PE7031-20 20 dB 959.95 892.75 825.56 767.96 
PE7031-30 30 dB 959.95 892.75 825.56 767.96 


DC TO 1 GHz 75 OHM N ATTENUATORS 


es 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 1 WATT | |RSXxo 
ACCURACY: + .6 dB 
VSWR: 1.30:1 MAXIMUM Besessse 

Vetecece: : 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7029-1 1 aB $41.95 $39.01 $36.08 $33.56 
PE7029-2 2 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7029-3 3 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7029-6 6 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7029-10 10 aB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7029-20 20 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7029-30 30 oB 41.95 39.01 36.08 — 33.56 
*WARNING: WILL NOT MATE TO 50 OHM N CONNECTORS 


5 WATT, DC TO 7.5 GHz 7/16 ATTENUATORS 


166 
500 WATT, N ATTENUATORS 


I 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

FREQUENCY RANGE: DC TO 500 MHz 

ACCURACY: + .5 dB 

VSWR: 1.15:1 MAXIMUM fez 

RF INPUT POWER: 500 WATT AVERAGE AT 25°C SSS SSS 
DERATED TO 250 WATTS AT 100°C 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7032-1 1 dB $1699.95 $1580.95 $1461.96 $1359.96 
PE7032-2 2 dB 1699.95 1580.95 1461.96 1359.96 
PE7032-3 3 dB 1699.95 1580.95 1461.96 1359.96 
PE7032-6 6 dB 1699.95 1580.95 1461.96 1359.96 
PE7032-10 10 dB 1699.95 1580.95 1461.96 1359.96 
PE7032-20 20 dB 1699.95 1580.95 1461.96 1359.96 
PE7032-30 30 dB 1699.95 1580.95 1461.96 1359.96 


DC TO 4 GHz 75 OHM N ATTENUATORS 


AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2-WATTS 


igececent 


ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .4 dB 

10 AND 20 dB, + .6 dB 

30 dB, + .8 dB 
VSWR: 1.30:1 MAXIMUM 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7044-1 1 dB $74.95 $69.70 $64.46 $59.96 
PE7044-2 2 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7044-3 3 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7044-6 6 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7044-10 10 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7044-20 20 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7044-30 30 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 


*WARNING: WILL NOT. MATE TO 50 OHM N CONNECTORS 


10 WATT, DC TO 7.5 GHz 7/16 set adel ad 


IMPEDANCE: 50 Ohms IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .4 dB ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .6 GB 
10 AND 20 dB, + .6 dB 10 AND 20 dB, + .8 dB 
30 AND 40 dB, + 1.5 GB 30 AND 40 4B, + 1.0 dB 
VSWR: 1.25:1 MAXIMUM VSWR: 1.30:1 MAXIMUM 
Model No. ATTENUATION ~~ 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ATTENUATION 1-24. 25-49 50-99 100 + 
“PE7039-1 1 dB $129.95 $120.85 $111.76. $103.96 PE7040-1 1 dB $194.95 $181.30 $167.66 $155.96 
PE7039-2 2 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 PE7040-2 2 dB 194.95 181.30 167.66 155.96 
PE7039-3 3 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 PE7040-3 3 dB 194.95 181.30 167.66 155.96 
PE7039-6 6 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 PE7040-6 6 dB 194.95 181.30 167.66 155.96 
PE7039-10 10 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 PE7040-10 10 dB 194.95 181.30 167.66 155.96 
PE7039-20 20 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 PE7040-20 20 dB 194.95 181.30 167.66 155.96 
PE7039-30 30 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 PE7040-30 30 dB 194.95 185.30 167.66 155.96 
PE7039-40 40 dB 139.95 130.15 120.36 111.96 PE7040-40 40 dB 219.95 204.55 189.16 175.96 
25 WATT, DC TO 7.5 GHz 7/16 ATTENUATORS 50 WATT, DC TO 7.5 GHz 7/16 ATTENUATORS 
IMPEDANCE: 50 Ohms IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .4 dB ACCURACY: 6 AND 10 dB, + .85 dB 
10 AND 20 dB, + .6 dB 20 AND 30 dB, + 1.5 dB 
30 AND 40 dB, + 1.5 dB 40 dB, + 2.0 dB 
VSWR: 1.35:1 MAXIMUM VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7041-1 1 dB $329.95 $306.85 $283.76 $263.96 PE7042-6 6 dB $329.95 $306.85 $283.76 $263.96 
PE7041-2 2 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7042-10 10 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE7041-3 3 dB 329.95  °306.85 283.76 263.96 PE7042-20 20 dB « 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE7041-6 6 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7042-30 30 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE7041-10 10 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 PE7042-40 40 dB 339.95 316.15 292.36 271.96 
PE7041-20 20 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE7041-30 30 dB 329.95 306.85 283.76 263.96 
PE7041-40 40 dB 339.95 316.15 292.36 271.96 
100 WATT, DC TO 1.5 GHz 7/16 ATTENUATORS DC TO 18 GHz 7mm | ATTENUATORS 
IMPEDANCE: 50 Ohms } IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 6 AND 10 dB, + .5 dB ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 dB 
20, 30 AND 40 dB, + 10 AND 20 dB, + .5 dB 
VSWR: = 1.15:1 MAXIMUM 30 dB, + .75 dB 
VSWR: 1.20:1 MAXIMUM 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7023-1 1 dB $219.95 $204.55 $189.16 $175.96 
Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + PE7023-2 2 dB 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE7043-6 6 dB $439.95 $409.15 $378.36 $351.96 PE7023-3 3 dB 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE7043-10 10 dB 439.95 409.15 378.36 351.96 PE7023-6 6 dB 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE7043-20 20 dB 439.95 409.15 378.36 351.96 PE7023-10 10 dB 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE7043-30 30 dB 439.95 409.15 378.36 351.96 PE7023-20 20. dB 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE7043-40 40 dB 449.95 418.45 386.96 359.96 PE7023-30 30 dB 219.95 204.55 189.16 175.96 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA’ 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 
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DC TO 2 GHz BNC ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 1,000 MHz, + .6°dB 
2,000 MHz, + 1.0 dB 
VSWR: 1,000 MHz, 1.30:1 MAXIMUM 
2,000 MHz, 1.50:1 MAXIMUM 


AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 1 WATT 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7000-1 1 dB $23.95 $22.27 $20.60 $19.16 
PE7000-2 2 dB 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE7000-3 3 dB 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE7000-6 - 6 dB 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE7000-10 10 dB 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE7000-20 20 dB 23.95 22.27 20.60 19.16 
PE7000-30 30 dB 23.95 22.27 20.60 19.16 
IMPEDANCE: 50 Ohms 

FREQUENCY RANGE: DC TO 2,000 MHz 

ACCURACY: 1,000 MHz, + .6 dB 


2,000 MHz, + 1.0 dB 
VSWR: 1,000 MHz, 1.30:1 MAXIMUM 
2,000 MHz, 1.60:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE7025-2 2 dB $134.95 $125.50 $116.06 $107.96 
PE7025-3 3 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 
PE7025-6 6 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 
PE7025-10 10 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 
PE7025-20 20 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 
PE7025-30 30 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 
PE7025-40 40 dB 134.95 125.50 116.06 107.96 
DC TO 1 GHz 75 OHM BNC ATTENUATORS 

ACCURACY: + .6 dB 

VSWR: 1.30:1 MAXIMUM 

1 WATT 


AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7009-1 1 dB $25.95 $24.13 $22.32 $20.76 
PE7009-2 2 dB 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE7009-3 3 dB 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE7009-6 6 dB 25.95 24.13 22.32 20.76 - 
PE7009-10 10 dB 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE7009-20 20 dB 25.95 24.13 22.32 20.76 
PE7009-30 30 dB 25.95 24.13 22.32 20.76 


BNC IMPEDANCE MATCHING PAD 
50 OHM MALE TO 75 OHM FEMALE 


Model No. PE7006 

FREQUENCY RANGE: DC TO 1 GHz 
VSWR: 1.20:1 MAXIMUM 

INPUT POWER: 1 WATT AVERAGE 
ATTENUATION(LOSS): 5.7 dB 
ACCURACY: + .5 dB 


1-24 25-49 50-99 100 + 
$23.95 $22.27 $20.60 $19.16 


N IMPEDANCE MATCHING PAD 
50 OHM MALE TO 75 OHM FEMALE 


Model No. PE7027 

FREQUENCY RANGE: DC TO 1 GHz 
VSWR: 1.20:1 MAXIMUM 

INPUT POWER: 1 WATT AVERAGE 
ATTENUATION(LOSS): 5.7 dB 
ACCURACY: + .5 dB 


1-24 25-49 50-99 100 + 
$41.95 $39.01 $36.08 $33.56 


*WARNING: 75 OHM N CONNECTORS WILL NOT MATE TO 
STANDARD 50 OHM N CONNECTORS. 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


DC TO 4 GHz BNC ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .4 
10 AND 20 dB, + .6 
30 dB, + .8 dB - 

VSWR: 1.25:1 MAXIMUM 

AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 


dB 
dB 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7049-1 1 GB $41.95 $39.01 $36.08 $33.56 
~PE7049-2 2 dB 41,95 39.01 36.08 33.56 
PE7049-3 3 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7049-6 6 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7049-10 10 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7049-20 20 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
PE7049-30 30 dB 41.95 39.01 36.08 33.56 
100 WATT, BNC ATTENUATORS 

IMPEDANCE: 50 Ohms 
FREQUENCY RANGE: DC TO 1 GHz eg 
ACCURACY: 3 THRU 6 + .5 dB 


20 THRU 40 + .75 dB 
VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7026-3 3 dB $429.95 $399.85 $369.76 $343.96 
PE7026-6 6 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 
PE7026-10 10 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 
PE7026-20 20 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 
PE7026-30 30 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 
PE7026-40 40 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 


DC TO 4 GHz 75 OHM BNC ATTERSRIES 


ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .4 dB 
10 AND 20 dB, + .6 dB 
30 dB, + .8 dB 
VSWR: 1.3521 MAXIMUM 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 
25 


Model No. ATTENUATION 1-24 -49 50-99 100 + 
PE7050-1 1 dB $47.95 $44.59 $41.24 $38.36 
PE7050-2 2 dB 47.95 44.59 41.24 38.36 
PE7050-3 3 dB 47.95 44.59 41.24 38.36 
PE7050-6 6 dB 47.95 44.59 41.24 38.36 
PE7050-10 10 dB 47.95 44.59 41.24 38.36 
PE7050-20 20 dB 47.95 44.59 41.24 38.36 
PE7050-30 30 dB 47.95 44.59 41.24 38.36 


BNC IMPEDANCE MATCHING PAD 
75 OHM MALE TO 50 OHM FEMALE 


Model No. PE7007 

FREQUENCY RANGE: DC TO 1 GHz 
VSWR: 1.20:1 MAXIMUM 

INPUT POWER: 1 WATT AVERAGE 
ATTENUATION(LOSS): 5.7 dB 
ACCURACY: + .5 dB 


1-24 25-49 50-99 100 + 
$23.95 $22.27 $20.60 $19.16 


N IMPEDANCE MATCHING PAD 
75 OHM MALE TO 50 OHM FEMALE 


Model _No.__PE7028 

FREQUENCY RANGE: DC TO 1 GHz 
VSWR: 1.20:1 MAXIMUM 

INPUT POWER: 1 WATT AVERAGE 
ATTENUATION(LOSS): 5.7 dB 
ACCURACY: + .5 dB 


$41.95 $39.01 $36.08 $33.56 


*WARNING: 75 OHM N CONNECTORS WILL NOT MATE TO 
STANDARD 50 OHM N CONNECTORS. 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


BC TO 2 GHz TNC ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 OHMS 
ACCURACY: 1 GHz, + .6 dB 
2 GHz, + 1.0 dB 
VSWR: 1 GHz, 1.30:1 MAXIMUM 
2 GHz, 1.50:1 MAXIMUM 


AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 1 WATT 


Model_No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7003-1 1 dB $39.95 $37.15 $34.36 $31.96 
PE7003-2 2 -dB 39.95 - 37.15 34.36 31.96 
PE7003-3 3 dB 39.95 37.15 34.36 31.96 
PE7003-6 6 dB 39.95 37.15 34.36 31.96 
- PE7003-10 10 dB 39.95 37.15 34.36 31.96 
PE7003-20 20 dB 39.95 37.15 34.36 31.96 
PE7003-30 30 dB 39.95 37.15 34.36 31.96 
PE7003-40 40. dB 49.95 46.45 42.96 39.96 


DC TO 18 GHz TNC ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms : 

ACCURACY: —1 THRU 6 dB, + .3 dB 

10 AND 20 dB, + .5 dB 

z 30 dB, + 1.5 dB 
VSWR: 1.35:1 MAXIMUM 

AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7030-1 1.dB - $139.95 $130.15 $120.36 $111.96 
PE7030-2 2 dB 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE7030-3 3 dB 139.95 130.15 120.36 - 111.96 
PE7030-6 6 dB. 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE7030-10 10 4B 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE7030-20 20 dB 139-95 130.15 120.36 111.96 
PE7030-30 30 dB 139.95 130.15 120.36 111.96 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 1 THRU 6 dB, 
10 AND 20 dB, 
30 AND 40 dB, 

VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 


ee 


Mode} No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 = - 100 + 
PE7053-1 1 dB $209.95 $195.25 $180.56 $167.96 
PE7053-2 2 dB 209.95 195.25 180.56 167.96 
PE7053-3 3 dB 209.95 195.25 180.56 167.96 
PE7053-6 6 dB 209.95 195.25 180.56 167.96 
PE7053-10 10 dB 209.95 195.25 180.56 167.96 
PE7053-20 20 dB 209.95 195.25 180.56 167.96 
PE7053-30 30 dB 209.95 195.25 180.56 167.96 
PE7053-40 40 dB 219.95 204.55 189.16 175.96 


50 WATT, DC TO 18 GHz TNC ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 6 AND 10 dB, + .85 dB 
20 AND 30 dB, + 1.5 dB 
40 dB, + 2.0 dB 

VSWR: 1.45:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION: 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7055-6 6 dB $429.95 $399.85 $369.76 $343.96 
PE7055-10 10 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 
PE7055-20 20 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 
PE7055-30 30 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 
PE7055-40 40 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 


FREQUENCY RANGE: DC TO 1,000 MHz 
ACCURACY: + .5 dB 

VSWR: 1,30:1 MAXIMUM 

AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 


Cm f+ 


168 
DC TO 12.4 GHz TNC ATTENUATORS 


57 igecenecets 
IMPEDANCE: 50 OHMS Meegecenees 
ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .3 GB is 

10 AND 20 dB, + .5 dB 
30 AND 40 dB, + 1.5 dB 


VSWR: = 1.25:1 MAXIMUM 
AVERAGE POWER HANDLING CAPABILITY: 2 WATTS 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE7051-1 1 dB $74.95 $69.70 $64.46 $59.96 
PE7051-2 2 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7051-3 : 3 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7051-6 6 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7051-10 10 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7051-20 20 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7051-30 : 30 dB 74.95 69.70 64.46 59.96 
PE7051-40 40 dB 84.95 79.00 73.06 67.96 


IMPEDANCE: 50 Ohms 
ACCURACY: 


9 WATT, DC TO 18 GHz TNC ATTENUATORS 


1 THRU 6 dB, + .3 dB 
10 AND 20 dB, + .5 dB 

30 dB, + 1.5 dB 
VSWR: ° 1.35:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7052-1 1 GB $159.95 $148.75 $137.56 $127.96 
PE7052-2 2 dB 159.95 148.75 137.56 127.96 
PE7052-3 3 dB 159.95 148.75 137.56 127.96 
PE7052-6 6 dB 159.95 148.75 137.56 127.96 
PE7052-10 10 dB 159.95 148.75 137.56 127.96 
PE7052-20 20 dB 159.95 148.75 137.56 127.96 
PE7052-30 30 dB 159.95 148.75 137.56 127.96 


25 WATT, DC TO 18 GHz TNC ATTENUATORS 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 1 THRU 6 dB, + .8 dB 
10 AND 20 dB, + 1.0 dB 
30 AND 40 dB, + 2.0 dB 

VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7054-1 1 GB $319.95 $297.55 $275.16 $255.96 
PE7054-2 2 dB 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE7054-3 3 dB 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE7054-6— 6 dB 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE7054-10 10 dB 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE7054-20 20 dB 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE7054-30 30 dB 319.95 297.55 275.16 255.96 
PE7054-40 40 dB 339.95 316.15 292.36 271.96 


IMPEDANCE: 50 Ohms 

ACCURACY: 6 dB, + .8 dB 
10 AND 20 dB, + 
30 AND 40 dB, + 

VSWR: 1.40:1 MAXIMUM 


Od 
Od 


nue 


ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 


Model No. 

PE7056-6 6 dB $489.95 $455.65 $421.36 $391.96 
PE7056-10 10 dB 489.95 455.65 421.36 391.96 
PE7056-20 20 dB 489.95 455.65 421.36 391.96 
PE7056-30 30 dB 489.95 455.65 421.36 391.96 
PE7056-40 40 dB 489.95 455.65 421.36 391.96 


IMPEDANCE: 50 OHMS 


FREQUENCY RANGE: DC TO 1,000 MHz 

VSWR: 1.50:1 MAXIMUM 

FUSE LEVEL: 1/16 AMP = +23 dBM 
1/8 AMP = +29 dBM 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 1/4 AMP = +35 dBM 

PE7057-1 1dB $43.95 = $40.87 «= $37.80 = $35.16 : 

PE7057-2 2 4B 43.95 40.87 37.80 35.16 Model No. FUSE ELEMENT 1-24 25-49 50-99 100 + 

PE7057-3 3 dB 43.95 40.87 37.80 35.16 PE7300-1 1/16 AMP” $64.95 = $60.40 $55.86 © $51.96 

PE7057-6 6 dB 43.95 40.87 37.80 35.16 PE7300-2 1/8 AMP + 64.95 60.40 55.86 51.96 

PE7057-10 10 dB 43.95 40.87 37.80 35.16 PE7300-3 1/4 AMP 64.95 60.40 55.86 51.96 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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169 18 GHz SMA ADJUSTABLE PHASE TRIMMERS 


IMPEDANCE 000s ctusScentecene Goce: sees oe seeeeeeeee 50 Ohms : 
VSWR. oc eee ccc eetcnerencecnseeeccunes 1.30:1 UP TO 18 GHz 
INSERTION: LOSS. .5i.cme ves cocsiests -5 dB_MAXIMUM AT 18 GHz a 
PHASE ADJUSTMENT RANGE.........esecceeeeeees 10° x F(GHz) { 

FOR EXAMPLE, ci <n ecicwtay wan ale 40° AT 4 GHz 

¢ ee Che 
Model No. Description * 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE8200 SMA MALE TO SMA FEMALE $119.95 $111.55 $103.16 $95.96 
PE8201 ; SMA MALE TO (.141" SEMI-RIGID, SOLDER ATTACHMENT) 139.95 130.15 120.36 =. 111.96 . 
PE8202 SMA MALE TO (.085" SEMI-RIGID, SOLDER ATTACHMENT) 139.95 130.15 120.36. 111.96 : ; 
Inner Only Outer Only ‘Inner/Outer 


: i 
sees ‘ 5 a a | 
rece INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT i 
S05 ‘Y 
renee! ee ee (—-~o , 


FREQ. RANGE TYPE OF VSWR INSERTION WORKING 4 PRICE { 
MODEL NO. CONFIGURATION * 10 MHz TO D.C. BLOCK MAX LOSS MAX VOLTAGE 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE8210 SMA MALE TO SMA FEMALE ; 18 GHz INNER 1.35 -5dB 200 $67.95 $63.19 $58.44 $54.36 ; 
PE8211 SMA MALE TO SMA FEMALE 18 GHz OUTER 1.35 -5dB 200 109.95 | 102.25 94.56 87.96 a : 
PE8&212 SMA MALE TO SMA FEMALE 18 GHz INNER & OUTER =1.35 -50B 200 144.95 134.80 124.66 115.96 
PE8213 N MALE TO N FEMALE ~ 18 GHz INNER 1.35 -5dB 200 89.95 . 83.65 77.36 71.96 
PE8214 N MALE TO N FEMALE 18 GHz OUTER 1.35 -5dB 200 119.95 111.55 103.16 95.96 7 
PE&215 N MALE TO N. FEMALE 18 GHz INNER & OUTER 1.35 -5dB 200 164.95 153.40 141.86 131.96 4 
PE8216 BNC MALE TO BNC FEMALE 4 GHz INNER 1.35 -5dB 200 109.95 102.25 94.56 87.96 
PE8217 BNC MALE FO BNC FEMALE 4 GHz OUTER 1.35 -5dB 200 139.95 130.15 120.36 111.96 a 
PE8218 BNC MALE TO BNC FEMALE 4 GHz INNER & OUTER 1.35 -50B 200 189.95 176.65 163.36 151.96 q 
PE8219 TNC MALE TO TNC FEMALE : 18 GHz INNER 1.35 .50B 200 139.95 130.15 120.36 111.96 
PE8220 TNC MALE TO TNC FEMALE 18 GHz OUTER 1.35 -5dB 200 164.95 153.40 141.86 131.96 . 
PE8221 TNC MALE TO TNC FEMALE 18 GHz INNER & OUTER = 1.35 -5dB 200 219.95 204.55 189.16 175.96 4 
PE8222 2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE** 26.5 GHz INNER 1.35 -5dB 200 133.95 124.57. 115.20 107.16 4 
PE&223 2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE** 26.5 GHz OUTER 1.35 -5dB 200 177.95 165.49 153.04 142.36 ; 
PE8224 2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE** 26.5 GHz - INNER& OUTER 1.35 -5dB 200 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE8225 2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE** 40 GHz INNER 1.45 ~5dB 200 419.95 390.55 . 361.16 335.96 1 
PE8226 2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE** 40 GHz OUTER 1.45 -5dB 200 619.95 576.55 533.16 495.96 } 
PE8227 2.9mm MALE TO 2.9mm FEMALE** 40 GHz INNER & OUTER © 1.45 .5dB 200 719.95 669.55 619.16 575.96 © 
PE8228 7mm TO 7mm 18 GHz INNER 1.35 -5dB 200 384.95 358.00. 331.06 307.96 : 
PE8229 7mm TO 7mm 18 GHz OUTER 1.35 ~5dB 200 412.95 384.04 355.14 330.36 F. 
PE8230 7mm TO 7mm 18 GHz INNER & OUTER 1.35 -5dB 200 439.95. 409.15 378.36 351.96 
PE8&231 75 OHM BNC MALE TO 75 OHM BNC FEMALE 4 GHz* INNER 1.35 -5dB 200 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE8232 75 OHM BNC MALE TO 75 OHM BNC. FEMALE 4 GHz* OUTER 1.35 -5dB 200 119.95 111.55 103.16 95.96 s 
PE8233 75 OHM BNC MALE TO 75 OHM BNC FEMALE 4 GHz* INNER & OUTER =1.35 -50B 200 209.95 195.25 180.56 167.96 ; 
PE8234 75 OHM N MALE TO 75 OHM N FEMALE 4 GHz* INNER 1.35 -5dB 200 154.95 144.10 133.26 123.96 
PE8235 75 OHM N MALE TO 75 OHM N FEMALE 4 GHz* OUTER 1,35 -5dB 200 133.95 124.57. 115.20 107.16 . 
PE8236 75 OHM N MALE TO 75 OHM N FEMALE 4 GHz* INNER & OUTER 1.35 -5dB 200 219.95 204.55 189.16 175.96 
PE8237 2.4mm MALE TO 2.4mm FEMALE 50 GHz* INNER 1.75 1.5dB 75 _ 829.95 771.85 713.76 663.96 
PE8238 2.4mm MALE TO 2.4mm FEMALE 50 GHz* OUTER 1.75 1.5dB 75 939.95 874.15 808.36 751.96 — 
PE8239 2.4mm MALE T0.2.4mm FEMALE 50 GHz* INNER & OUTER 1.75 1.50B 75 999.95 929.95 859.96 799.96 
PE&240 F MALE TO F FEMALE 2 GHz INNER 1.35 -5dB 200 59.95 55.75 51.56 47.96 
PE8241 F MALE TO F FEMALE 2 GHz OUTER 1.35 -5dB 200 89.95 83.65 77.36 71.96 
PE8242 F MALE TO F FEMALE 2 GHz INNER & OUTER 1.35 -5dB 200 109.95 102.25 94.56 87.96 

*FROM 100 MHz TO SPECIFIED FREQUENCY 
**2.9mm CONNECTORS WILL MATE WITH SMA, 3.5mm & K CONNECTORS. THE K CONNECTOR IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY. j 


ALL CONNECTORS ARE SMA FEMALE 
INSERTION LOSS: .6 dB MAXIMUM 


PASTERNACK 
PEB305 


ISOLATOR CIRCULATOR FREQUENCY ISOLATION VSWR ‘ PRICE ; 
MODEL NO. MODEL NO. RANGE - GHz dB MINIMUM MAXIMUM 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE8300 PE8400 1-2 18 1.35 $399.95 $371.95 $343.96 $319.96 
PE8301 PE8401 224, 18 1.30 289.95 269.65 249.36 231.96 
PE8302 PE8402 4-8 18 1.30 169.95 158.05 146.16 135.96 
PE8303 PE8403 4 7-12.4 20 1.25 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE8304 PE8404 8-18 16 1.45 169.95 158.05 146.16 135.96 
PE8305 PES405 11-18 20 1.25 149.95 139.45 128.96 119.96 
PE8306 _ PE8406 18-26.5 17 1.40 164.95 153.40 141.86 131.96. 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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CONTINUOUSLY VARIABLE BENCH MOUNT ATTENUATORS 170 


Turns Counting Dial With Locking Lever 
SMA Female Connectors 

50 Ohm Nominal Impedance 

Average Power 5 Watts 


Peak Power 3KW 

: FREQUENCY ATTENUATION INSERTION PRICE 
Model No. RANGE RANGE VSWR_MAX LOSS MAX. 1-24 625-49 50-99 100 + 

_ PE7065-1 1-2. GHz 7 dB 2.0:1 -5 dB $369.95 $344.05 $318.16 16 $295.96 
PE7065-2 2-4 GHz 10 dB 1.8:1 -5 dB 369.95 344.05 318.16 295.96 

 PE7065-3 2-4 GHz 20 dB 153i -5 dB 389.95 362.65 335.36 311.96 
PE7065-4 4-8 GHz 10 dB eater | -75 dB 369.95 344.05 318.16 295.96 
PE7065-5 4-8 GHz 20 dB 1.5:1 -75 dB 389.95 362.65 335.36 311.96 
PE7065-6 4-8 GHz 30 dB 1.5:1 -75 dB 409.95 381.25 352.56 327.96 

' PE7065-7 8-12.4 GHz 10 dB 1.721 -75 dB 379.95 353.35 326.76 303.96 
PE7065-8 8-12.4 GHz ; 20 dB 1.7:1 -75 dB 399.95 371.95 343.96 319.96 
PE7065-9 8-12.4 GHz 30 dB 1.7:1 -75 dB 419.95 390.55 361.16 335.96 
PE7065-10 8-12.4 Ghz 40 dB 1.7:1 -75 dB 439.95 409.15 378.36 351.96 
PE7065-11 12.4-18 GHz 10 dB Sed -75 dB 389.95 362.65 335.36 311.96 
PE7065-12 12.4-18 GHz 20 dB 1.5:1 -75 dB 409.95 381.25 352.56 327.96 
PE7065-13 12.4-18 GHz 30 dB 1.5:1 -75 dB 429.95 399.85 369.76 343.96 


PE7065-14 12.4-18 GHz 40 dB USE -75 dB. 449.95 418.45 386.96 359.96 


; —eooaxnmjeeeOooaoao>=>=$q$q$q$q$2qzS—S=0 oo 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
7 ELEPHONE: sig 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


. 
All units have BNC female connectors, 
1 watt average power, 1000 watts peak, 
and -20° C to 85° C operating temperature. | 
a 
ATTENUATION 
FREQUENCY ATTENUATION ACCURACY PRICE 
Model No. RANGE IMPEDANCE RANGE OVERALL VSWR MAX 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE7034-1 DC-1 GHz 50 OHMS 0-1 dB in +.05 dB 1.20:1 MAX $219.95 $204.55 $189.16 $175.96 
-1 dB steps 5 
PE7034-2 DC-1 GHz 50 OHMS 0-100 dB in +.5 dB 1.20:1 MAX $269.95 $251.05 $232.16 $215.96 
10 dB steps or 2% 4 
- 
PE7034-3 DC-2 GHz 50 OHMS 0-10 dB in +.4 cB DC-1 GHz $229.95 $213.85 $197.76 $183.96 
1 dB steps 1.20:1 MAX 
1 GHz-2 GHz 
1.40:1 MAX 
PE7034-4 DC-2 GHz 50 OHMS 0-70 dB in +.5 4B DC-1 GHz $269.95 $251.05 $232.16 $215.96 
: 10 dB steps or 3% 1.20:1 MAX 
1 GHz-2 GHz 
1.40:1 MAX 3 
> ie 
PE7034-5 DC-2 GHz 50 OHMS 0-100 dB in +.5 dB DC-1 GHz $374.95 $348.70 $322.46 $299.96 
10 dB steps or 3% 1.30:1 MAX 4 
1 GHz-2 GHz 
1.50:1 MAX 
PE7034-6 DC-2 GHz 50 OHMS 0-1 dB in +.05 dB 1.30:1 MAX $269.95 $251.05 $232.16 $215.96 © 
-1 dB steps 
PE7035-1 DC-500 MHz 75 OHMS 0-1 dB in +.05 dB 1.30:1 MAX $259.95 $241.75 $223.56 $207.96 
-1 dB steps 
PE7035-2 DC-500 MHz 75 OHMS 0-10 dB in +.25 dB 1.30:1 MAX $259.95 $241.75 $223.56 $207.96 
1 dB steps 
PE7035-3 DC-500 MHz 75 OHMS 0-70 dB in +1.0 dB 1.30:1 MAX $259.95 $241.75 $223.56 $207.06 
10 dB steps ‘ 
PE7035-4 DC-1. GHz 75 OHMS 0-10 dB in +.4 dB DC-500 Miz $279.95 $260.35 $240.76 $223.96 
: 1 dB steps 1.30:1 MAX 
500 MHz-1 GHz 
1.40:1 MAX 
PE7035-5 DC-1 GHz 75 OHMS 0-1 dB in +.07 dB DC-500 MHz $279.95 $260.35 $240.76 $223.96 
-1 dB steps 1.30:1 MAX 
500 MHz-1 GHz 
1.40:1 MAX 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 USA. E 
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= TWO STAGE BENCH MOUNT ROTARY ATTENUATORS 172 


‘All units have BNC female connectors, 
‘1 watt average power, 1000 watts peak, 
r -20° C to 85° C operating temperature. 


ATTENUATION 
FREQUENCY ATTENUATION ACCURACY 
Model No. RANGE IMPEDANCE RANGE OVERALL VSWR MAX 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7033— DC-2 GHz 50 OHMS 0-110 dB in £.5 dB DC-1000 MHz $599.95 $557.95 $515.96 $479.96 
1 dB steps or 2% 1.30:1 MAX 
: ; 1000-1500 MHz 
1.50:1 MAX 
1500-2000 MHz 
1.70:1 MAX 
'PE7033-2 DC-2 GHz 50 OHMS 0-80 dB in +.5 dB DC-1000 MHz $549.95 $511.45 $472.96 $439.96 
yee 1 dB steps or 2% 1.30:1 MAX 
| 1000-1500 MHz 
1.50:1 MAX 
: \ 1500-2000 MHz 
1.70:1 MAX 


THREE STAGE BENCH MOUNT ROTARY ATTENUATORS 


all units have BNC female connectors, 
| watt average power, 1000 watts peak, 
ind -20° C te 85° C operating temperature. 


FREQUENCY ATTENUATION PRICE 
del No. RANGE IMPEDANCE RANGE ATTENUATION ACCURACY OVERALL VSWR MAX 1-24 25-49 50-99 = 100 + 
£7058-1 DC-1 GHz 50 OHMS 0-81 dB in DC-30 MHz 0-1 dB, + .02 dB DC-30 MHz $1099.95 $1022.95 $945.96 $879.96 
-1 dB steps 1-10 dB, + .1 dB 1.10:1 MAX 


10-81 dB, + .2, dB —- 30-500 MHz 
30-500 MHz = O-1 dB, + ‘ei dB 1.30:1 MAX 
1-10 dB, + .2 dB 500-1000 MHz 
10-81 dB, + .5 dB -1.50:1 MAX 
i 500-1000 MHz 0-1 dB, + .06 dB 
. ; 1-10 dB, + .3 dB 
% ; 10-81 dB, + .8 dB 


ime PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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173 26.5 GHz SINGLE STAGE BENCH 


MOUNT ROTARY ATTENUATORS 


SPECIFICATIONS 
IMPEDANCE: 50 OHMS 
FREQUENCY RANGE: DC TO 26.5 GHz 
CONNECTOR TYPE: 2.9mm FEMALE* 
POWER RATING: 2 WATTS AVERAGE 
200 WATTS PEAK 
OPERATING TEMP: o°c TO 54°C 
Model No. ATTENUATION ATTENUATION VSWR MAX 1-2 25-49 50-99 100 +) 
PE7059-1 RANGE ACCURACY DC-18 GHz $1999.95 $1859.95 $1719.96 $1599.96 
0-9 dB in OVERALL 1.45:1 MAX é 
1 dB steps +.5 dB 18 GHz-26.5 GHz 
1.70:1 MAX 
PE7059-2 0-70 dB in +1 dB DC-18 GHz $1999.95 $1859.95 $1719.96 $1599.96 
10 dB steps OR 2% 1.45:1 MAX 
18 GHz-26.5 GHz 
1.70:1 MAX 


*WILL MATE BOTH ELECTRICALLY & MECHANICALLY WITH ALL SMA, 3.5mm & K CONNECTORS. THE K CONNECTOR IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY. 


26.5 GHz TWO STAGE BENCH 
MOUNT ROTARY ATTENUATOR 


SPECIFICATIONS 
IMPEDANCE: 50 OHMS 
FREQUENCY RANGE: DC TO 26.5 GHz 
CONNECTOR TYPE: 2.9mm FEMALE* 
POWER RATING: 2 WATTS AVERAGE 
200 WATTS PEAK 
OPERATING TEMP: 0° C TO 54°C 
PREECE 
Model No. ATTENUATION ATTENUATION VSWR MAX 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7060-1 RANGE ACCURACY DC-18 GHz $3899.95 $3626.95 $3353.96 $3119.96 
0-79 dB in OVERALL 1.45:1 MAX 
1 dB steps 0-9 dB +.5 dB 18 GHz-26.5 GHz 
10-79 dB + 1.2 dB 1.70:1 MAX 


*WILL MATE BOTH ELECTRICALLY & MECHANICALLY WITH ALL SMA, 3.5mm & K CONNECTORS. THE K CONNECTOR IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE ANRITSU COMPANY. 


PASTERNACK ENT 


OR 2% 


ERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 : 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.CC 


IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


é 


| All units have BNC female connectors. 


PE7036 & PE7038 series have 1 watt average power. 
PE7037 series has 10 watts average power with 5000 watts peak. 


Model No. 
PE7036-1 


PE7036-2 


PE7036-3 


PE7037-1 


PE7037-2 


"E7038-1 
E7038-2 


£7038-3 


FREQUENCY 
RANGE 
DC-1 GHz 


DC-1 GHz 


DC-1 GHz 


DC-500 MHz 


DC-500 MHz 


DC-1 GHz 


_ DC-1.GHz 


DC-1 GHz 


IMPEDANCE 
50 OHMS 


50 OHMS 


50 OHMS 


50 OHMS 


50 OHMS 


75 OHMS 


75 OHMS 


75 OHMS 


ATTENUATION 
* RANGE 


0-42 dB in 


1 dB steps 


0-82.5 dB in 
-5 dB steps 


0-102 dB in 
1 dB steps 


0-42 dB in 
1 dB steps 


0-82.5 dB in 


-5 dB steps 


0-42 dB in 
1 dB steps 


0-82.5 dB in 
-5 dB steps 


0-102 dB in 


1 dB steps 


ATTENUATION 


ACCURACY 
OVERALL 
+1.0 dB 


+1.5 dB 


+1.5 dB 


£1.5 dB 


+1.5 dB 


+1.0 dB 
+1.5 dB 


+1.5 dB 


1.40:1 MAX 


1.40:1 MAX 


1.50:1 MAX 


1.50:1 MAX 


1.40:1 MAX 
1.4021 MAX 


1.40:1 MAX 


POR TCE 


1-24 25-49 


$459.95 $427.75 


$479.95 $446.35 


$519.95 $483.55 


50-99 
$395.56 


$412.76 


$447.16 


174 


100 + 
$367.96 


$383.96 


$415.96 


$1299.95 $1208.95 $1117.96 $1039.96 


$1599.95 $1487.95 $1375.96 $1279.96 


$459.95 $427.75 


$479.95 $446.35 


$519.95 $483.55 


$395.56 


$412.76 


$447.16 


$367.96 


$383.96 


$415.96 


. 


IRVINE, CA 92623-6759 — 


ELEPHONE: (9 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
49) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


POST OFFICE BOX 16759 
E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


U.S.A. 


175 


PUSHBUTTON ATTENUATORS 


(1 JL 2JIb4 js hie _jl20 jC 20] 


fe) 


(e) 


All units have 1 watt average power with 1000 watts peak. 


All units have BNC female connectors. 


FREQUENCY . ATTENUATION 
Model No. RANGE IMPEDANCE RANGE 
PE7008-1 DC-750 MHz 50 OHMS 0-65 dB in 
1.0 dB steps 
PE7008-2 DC-750 MHz 50 OHMS 0-45.5 dB in 
-5 dB steps 
PE7008-3 DC-500 MHz 75 OHMS 0-65 dB in 
1.0 dB steps 
PE7008-4 DC-500 MHz 75 OHMS 0-45.5 dB in 
-5 dB steps 
PE7008-5 DC-750 MHz 50 OHMS 0-102 dB in 
1.0 dB steps 
PE7008-6 DC-750 MHz 50 OHMS 0-82.5 dB in 
. -5 dB steps 


ATTENUATION 
STEPS 

iy 25 4, 8, 

10, 20 & 20 dB 


5, 1, 2,-4, 
8, 10 & 20 dB 


1, 2, 4, 8, 
10, 20 & 20 dB 


-5,.1,.2, 4, 
8, 10 & 20 GB 


1, 2, 3, 6, 
10, 20, 20, 
20 & 20 aB 


5, 1,:2, 53, 
6, 10, 20, 
20 & 20 aB 


PRICE CODE P 
1-24 25-49 50-99 100 + 
“AY $299.95 $278.95 $257.96 $239.96 
"BY 549.95 511.45 472.96 439.96 
ATTENUATION 
ACURACY PRICE 
OVERALL VSWR CODE 

DC-100 MHz, + .3 dB DC-100 MHz, 1.10:1 MAX A 
100-300 MHz, + .5 dB 100-500 MHz, 1.25:1 MAX 
300-500 MHz, + .8 dB 500-750 MHz, 1.40:1 MAX 
500-750 MHz, + 1.3 dB 
DC-100 MHz, + .2 dB DC-100 MHz, 1.10:1 MAX A 
100-300 MHz, + .3 dB 100-500 MHz, 1.25:1 MAX 
300-500 MHz, + .5 dB 500-750 MHz, 1.40:1 MAX 
500-750 MHz, + .75 dB 
DC-100 MHz, + .3 dB DC-100 MHz, 1:10:21 MAX A 
100-300 MHz, + .5 aB 100-300 MHz, 1.20:1 MAX 
300-500 MHz, + .8 dB 300-500 MHz, 1.30:1 MAX 
DC-100 MHz, + .2 dB DC-100 MHz, 1.10:1 MAX A : 
100-300 MHz, + .3 dB 100-300 MHz, 1.20:1 MAX 
300-500. MHz, + .5 dB 300-500 MHz, 1.30:1 MAX 
+ .3 dB or 1% 1.40:1 MAX Be 
+ .3 dB or 1% 1.40:1 MAX . B 


BNC DETECTORS 


FREQUENCY RANGE: 100 kHz-1,000 MHz 
VSWR: 1.20:1 MAXIMUM 
FLATNESS: + .2 dB TO 500 MHz 

+ .4 dB TO 1,000 MHz 


. 


DC OUTPUT POLARITY: POSITIVE 
MAXIMUM RF INPUT POWER: 100 mW 
OUTPUT CAPACITANCE: 1,000 pf 
RF INPUT: BNC MALE 
RF OUTPUT: BNC FEMALE 
NOMINAL 

Model No. IMPEDANCE 1-24 25-49 _ 50-99 100 + 

PE8000-50 50 OHMS $129.95 $120.85 $111.76 $103.96 : 

PE8000-75 75 OHMS 129.95 120.85 111.76 103.96 

PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


MANUAL COAX SWITCH . 176 
WITH SURGE PROTECTOR 


PASTERNACK ENTERPRISES 


PLUG ACCESS 
PEZ1I39 
_ SPECIFICATIONS 
FREQUENCY RANGE: DC - 1.3 GHz 
VSWR: 1.6:1 MAX 
INSERTION LOSS: .75 dB 
ISOLATION: 50 dB 


POWER HANDLING: 1500 WATTS RF 
_ IMPEDANCE: 50 OHMS 
_ CONNECTOR TYPE: N FEMALE 
_ REPLACEABLE CARTRIDGE 
_ SWITCHING FUNCTIONS: WHEN THE KNOB POINTS TO THE CENTER (GROUND) SWITCH POSITION ALL ANTENNA CIRCUITS ARE 
_ INTERNALLY DISCONNECTED AND GROUNDED. WHEN THE KNOBS IN AN ACTIVE POSITION THE UNUSED ANTENNA PORTS ARE GROUNDED. 
THE ACTIVE POSITION CIRCUIT IS CONTINUOUSLY PROTECTED BY THE REPLACEABLE CARTRIDGE. 


NUMBER OF PRICE 
Model No. OUTPUT PORTS 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE7139 2 $109.95 $102.25 $94.56 $87.96 
PE7140 4 119.95 111.55 103.16 95.96 


COAX SURGE PROTECTOR 


COM 


PE7301-—3 


SPECIFICATIONS 


"FREQUENCY RANGE: DC - 3 GHz 
_ INSERTION LOSS: .5 dB 

IMPEDANCE: 50 OHMS 

DC BLOCKING: NONE. WILL PASS DC FOR POWER AND CONTROL PURPOSES. 
a MAX DC OR PEAK AC IS 150 V 

FIRING POINT: 350 V +15%@< 100V/S > 1000 @ 5kv/ pis RISE 

BREAKDOWN VOLTAGE: 20 TO 30V 

SURGE CURRENT: 5000 A (8/20 ps PLUS) 

PLUG LIFE: >600 TIMES @ 500A PLUSE (FIELD REPLACEABLE) 


a POWER HANDLING PRICE 
“Model No. WATTS CONNECTOR TYPE 1-24 25-49 50-99 100 + 
_ PE7301-1 200 N FEMALE $69.95 $65.05 $60.16 $55.96 
_PE7301-2 2000 N FEMALE 79.95 74.35 68.76 63.96 
PE7301-3 200 N FEMALE BULKHEAD 75.95 70.63 65.32 60.76 
PE7301-4 2000 N FEMALE BULKHEAD 85.95 79.93 73.92 68.76 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


177 TRANSFER SWITCHES 


ALL CONNECTORS ARE SMA FEMALE 
DC BIAS: +5.0 + 0.5V @ 80mA MAX. 
-15.0 + 3.0V @ 80mA MAX. 
CONTROLS: TTL LOGIC 0: J1-J2, J3-J4 LOW LOSS . 
J1-J4, J2-J3 ISOLATION 
TTL LOGIC 1: J1-J4, J2-J3 LOW LOSS 
J1-J2, J3-J4 ISOLATION 


INSERTION 
FREQUENCY LOSS 
Model No. RANGE (dB MAX) 
Prom [eee [oe 
PE7134 1 GHz - 18 GHz Large | 


POWER 
ISOLATION WATTS 
(dB MIN) (MAX) 


PE7137 


A / B COAXIAL SWITCHES 


FREQUENCY: RANGES ojs.0ckc'an.as cn cen eaeeaaeen aineatie cides SER aR on oo DC TO 1,000 MHz 
WSU Soe oes foe et cae ase dae ae etal I oh cdaa oon ee 1.60:1 MAXIMUM 
INSERTION LOSS: 5 colo aceeke oie eect ee eee .70 dB MAXIMUM 
ISOLATION 223 5.6 c.scs au cated ed Ras Aah aeay See Cee ea a a 50 dB MINIMUM 
POWER HANDLING CAPACITY.........escceesceecceceences 5 WATTS CW, COMMON TO SWITCHED PORTS PASTERNACK 

(SWITCHED PORTS TERMINATED) , fe) 

4 WATT SWITCHED PORTS TO COMMON 12v DC 
SWITCHING TIMES <i «. «.o’ncicoctevce aC CRORE Ai. eee Nee ceaensaee tees 15 MILLISECONDS 
OPERATING VOLTAGE (ACTUATED TO "B” POSITION).........-.+eseeeees +12 VDC AT 45mA MAXIMUM 
OPERATING TEMPERATURE RANGE. .......vceeew- OB catteene: ha -20°C TO +60°C 
NOMINAL PRICE 

Model No. CONNECTOR TYPE IMPEDANCE 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE7100 BNC FEMALE 50 OHMS $159.95 $148.75 $137.56 $127.96 
PE7101 "75 OHM BNC” FEMALE 75 OHMS 159.95 148.75 137.56 127.96 
PE7102 N FEMALE 50 OHMS 169.95 158.05 146.16 135.96 
PE7103 "75 OHM N" FEMALE 75 OHMS 169.95 158.05 146.16 135.96 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. , 
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COAXIAL SWITCHES 178 


+ IV Cy 


ia} 


PASTERNACK 
PE7VNY 


v2 PASTERNACK ua 
PE7118 


2G +5V-15V 
i 


ALL CONNECTORS ARE SMA FEMALE 
DC BIAS: +5.0 + 0.5V @ 40mA MAX 
-15.0 = 3.0V @ 40mA MAX 


CONTROLS: SPST SPDi.y 2 SP3T SP4T 
TTL LOGIC 0: LOW LOSS -. TTL LOGIC 0: LOW LOSS TTL LOGIC 0: LOW LOSS TTL LOGIC 0: LOW LOSS 
TTL LOGIC 1: ISOLATION TTL LOGIC 1: ISOLATION TTL LOGIC 1: ISOLATION TTL LOGIC 1: ISOLATION 


E1 CONTROLS: J2-J1 E1 CONTROLS: J2-J1 E1 CONTROLS: J2-J1 
E2 CONTROLS: J3-J1 E2 CONTROLS: J3-J1 E2 CONTROLS: J3-J1 
E3 CONTROLS:  J4-J1 E3 CONTROLS: J4-J1 


E4 CONTROLS: J5-J1 


INSERTION : POWER 
SWITCH LOSS VSWR ISOLATION WATTS 
TYPE (dB MAX) (MIN) (dB MIN) (MAX) 1-24 


SPST $500.00 

SPST 500.00 

SPST 600.00 

SPST 500.00 

SPST 500.00 
8 GHz - 12 GHz SPST 500.00 
SPST 
SPDT 
SPDT 
SPDT 
SPDT 
SPDT 
SPDT 
SPDT 
SP3T 
SP3T 
-SP3T 
SP3T 
SP3T 
SP3T 
SP3T 
SPAT 
SP4T 
SPaT 
SPaT 


FREQUENCY 


Model No. 100 + 
$400.00 


$400.00 


$465.00 
$465.00 
$558.00 
$465.00 
$465.00 
$465.00 
$465.00 
$697.50 
$558.00 
$651.00 
$651.00 
$651.00 


$430.00 
$430.00 


o 
m 


» PE7105 
PE7106 


§ 
S 
—) 


$430.00 
$430.00 $400.00 
$430.00 $400.00 
$430.00 $400. 
$645.00 $600. 


Poe $400.00 
PE7108 
PE7109 
PE7110 
PE7111 
PE7112 
PE7113 

_ PE7114 
PE7115 
PE7116 
PE7117 
PE7118 
PE7119 
PE7120 
PE7121 
PE7122 
PETI23 
PE7124 
PE7125 
PE7126 
PE7127 


1.7 


500.00 
750.00 
600.00 
700.00 
700.00 
700.00 
$700.00 
"$700.00 | $651.00 
$697.50 
$697.50 
$790.50 
$697.50 
$697.50 
$697.50 
$697.50 
$883.50 
$883.50 
$930.00 
$930.00 


=] 
i) 


10 MHz - 1 GHz 
1 GHz - 2 GHz 


8 
ele 
sis 


$602.00 
$602.00 
$602.00 

602.00 
$602.00 
$645.00 
$645.00 
$731.00 
$645.00 
$645.00 
$645.00 
$645.00 
$817.00 
$817.00 
$860.00 
$860.00 


$560.00 
$560.00 
$560.00 
$560.00 
$560.00 
$600.00 
$600.00 
$680.90 
$600.00 
$600.00 
$600.00 
$600.00 
$760.00 
$760.00 
$800.00 
$800.00 


1.8 


- 


1.4 750.00 
750.00 
850.00 
750.00 
$750.00 
750.00 ~ 
$750.00 
$950.00 
$950.00 
$1000.00 
$1000.00 


Sad 


1 GHz - 2 GHz 


bod 


1.2 


we 
oo 


1.6 
1.5 
1.6 
1.5 
1.6 


1.4 


75 
75 
70 
75 
75 
70 
75 
75 
103 
75 
75 
70 


~PE7129 SP4T Pe $1000.00 | $930.00 $860.00 $800.00 
PE7130 SPAT oes eee $1000.00 | $930.00 | $860.00 | $800.00 
| 12 GHz - 18GHz | SPAT ree eS $1000.00 | $930.00 | $860.00 $800.00 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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179 PIN-PIN DIODE LIMITERS 


PASSIVE PIN DIODE LIMITERS 

1 Watt CW and 100 Watt Peak (1jisec) power handling 
0.1% duty cycle, derated to 20% at +125° C 

Internal DC Return 

Limiting Threshold above +9 dBm typical 

Operating Temperature Range: -55° C to +125° C 


SMA MALE INPUT / SMA FEMALE OUTPUT 


RANGE Loss @ 1W CW INPUT 
PE8017 0.5 -1.0 0.4 1.40:1 +19.0 $259.95 [$241.75 [$223.56 |$207.96 
PE8018 0.5 - 2.0 0.5 1.40:1 . +19.0 259.95 241.75 223.56 207.96 
PE8019 1.0 - 2.0 0.4 1.40:1 +19.0 259.95 241.75 223.56 207.96 


PE8020 ° . -50: +18.5 
PE8021 . . +60: +16.0 
PE8022 . : -20: +18.0 


PE8023 50: +16.0 
PE8024 . -00: +16.0 
PE8025 -80: +16.0 


PE8026 8.0 - 16.0 2.00:1 +16.0 289.95 269.65 249.36 
PE8027 11.0 - 18.0 2.20:1 +16.0 289.95 269.65 249.36 


' Insertion loss and VSWR are measured at -10 dBm. 


PIN-SCHOTTKY DIODE LIMITERS 
DETECTOR ACTIVATED LIMITERS 


1 Watt CW and 200 Watt Peak (1psec) power handling 
0.1% duty cycle, derated to 20% at +125°C - 
Internal DC Blocks 

Limiting Threshold below +9 dBm typical 

Operating Temperature Range: -55° C to +125°C 


SMA MALE INPUT / SMA FEMALE OUTPUT 


@ 1W CW INPUT 


PE8028 > +40: +14.0 $259.95 | $241.75 $207.96 
PE8029 : . . 1.40: +14.0 259.95 241.75 207.96 
° < +6. - -40: +14.0 259.95 241.75 207.96 


PE8031 . . +50: +14.0 


PE8032 ‘ . 60: +14.0 
PE8033 : . +50: +14.0 


+13.0 
+13.0 
+12.0 


PE8037 ~ 8.0 - 16.0 1.80:1 +12.0 289.95 269.65 249.36 
PE8038 11.0 - 18.0 2.20:1 +12.0 289.95 269.65 249.36 


' Insertion loss & VSWR are measured at -10 dBm. 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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BIASED SCHOTTKY DIODE DETECTORS 180 


BROADBAND BIASED DETECTORS 

Negative Output Polarity is standard. 

Maximum Input Power: 200 mW CW 

Operating Temperature Range: -55° C to +125°C 

Storage Temperature Range: -65° C to +150° C 

Specification @ +25° C, 100 jA Bias typical, Input Power at -20 dBm 


SMA MALE INPUT / SMA FEMALE OUTPUT 


RANGE SENSITIVITY * | SENSITIVITY FLATNESS CAPACITANCE 
Model No. (GHz) (MIN. mV/mW) (MIN. dBm) (MAX. dB) (MAX. dB) 


0.50 
0.50 
0.50 


0.50 
0.80 
0.50 


8.0 - 16.0 ie 0.60 
8.0 - 18.0 0.70 
18.0 - 26.0 1.00 


' Tss is measured with a 2 MHz video bandwidth and 2 dB NF amplifier. 


ZERO BIAS SCHOTTKY DIODE DETECTORS 


No Bias Required. 

Negative Output Polarity is standard. 

Maximum Input Power: 200 mW CW 

Operating Temperature Range: -55° C to +125° C 
Storage Temperature Range: -65°C to +150°C 
Specification @ +25° C, input Power at -20 dBm 


SMA MALE INPUT / SMA FEMALE OUTPUT 
i) may [aw [se [oo Tie 
500 0.20 


500 0.30 
500 0.30 


FREQUENCY 
RANGE 
(GHz) 


VOLTAGE 
SENSITIVITY ? 
(MIN. mV/mW) 


0.01 - 2.0 
0.01 - 4.0 
0.01 - 12.4 


0.01 - 18.5 
0.01 - 26.5 


0.50 1.50:1 
0.50 (to 18 GHz) 1.50:1 (to 18 GHz) 
1.00 (18 to 26.5 GHz) }2.0:1 (18 to 26.5 GHz) 


500 0.20 259.95 241.75 223.56 207.96 
500 0.20 289.95 269.65 249.36 231.96 


' Tss is measured with a 2 MHz video bandwidth and 2 dB NF amplifier. 


289.95 269.65 249.36 231.96 
309.95 288.25 266.56 247.96 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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181 DIRECTIONAL COUPLERS 


1-24 25-49 50-99 100 + 
$159.95 $148.75 $137.56 $127.96 


ALL CONNECTORS ARE SMA FEMALE 
OPERATING TEMPERATURE: - 55°C TO +105°C 


COUPLING 
(dB) 
FREQUENCY INCLUDES FREQUENCY EXCLUDING 
RANGE FREQUENCY SENSITIVITY COUPLED DIRECTIVITY SECONDARY 
(GHz) SENSITIVITY POWER (dB MINIMUM) LINE 


PE2200-6 

PE2200-10 
PE2200-20 
PE2200-30 


PE2201-6 

PE2201-10 
PE2201-20 
PE2201-30 


wh HH 


PE2202-6 

PE2202-10 
PE2202-20 
PE2202-30 


PE2203-6 

PE2203-10 
PE2203-20 
PE2203-30 


PE2204-6 

PE2204-10 
PE2204-20 
PE2204-30 


+H HH I 
coooo 


PE2205-6 

PE2205-10 
PE2205-20 
PE2205-30 


PE2Z206-6 

PE2206-10 
PE2206-20 
PE2206-30 


PE2207-6 

PE2207-10 
PE2207-20 
PE2207-30 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
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DIRECTIONAL COUPLERS : 182 


BROADBAND 
PRICE 
CODE 1-24 25-49 50-99 100 + 


PASTERNACK 
PE2210-6 


369.95 344.05 318.16 295.96 


A $219.95 $204.55 $189.16 | $175.96 
B 
Cc 849.95 790.45 730.96 679.96 


_ ALL CONNECTORS ARE SMA FEMALE 
OPERATING TEMPERATURE: - 55°C TO +105°C 


COUPLING INSERTION LOSS (dB) 

(dB) _ 
FREQUENCY INCLUDES FREQUENCY | EXCLUDING AVERAGE | AVERAGE 
RANGE FREQUENCY COUPLED DIRECTIVITY INC. RFLCTD. 
(GHz) SENSITIVITY (dB MINIMUM) WATTS WATTS 


PE2208-6 6 + 1.00 
PE2208-10 10 + 1.00 
PE2208-20 


PE2209-6 
PE2209-10 
PE2209-20 


PE2210-6 
PE2210-10 
PE2210-20 


PE2211-6 12.4 
PE2211-10 12.4 
PE2211-20 - | 4.0 - 12.4 


1-12.4 = 12.4-18 


PE2214-10 | 1.0 - 18.0 10 + 1.00 . a 5 12 
PE2214-16 | 1.0 - 18.0 16 + 1.00 
PE2214-20 | 1.0- 18.0 | 20+ 1.00 


1-12.4 = 12.4-18 


PE2215-6 2.0 - 18.0 6 + 1.00 ; 15 12 
PE2215-10 | 2.0 - 18.0 10 + 1.00. . ‘ 15 12 
PE2215-16 | 2.0 - 18.0 16 + 1.00 : . 15 12 
PE2215-20 | 2.0 - 18.0 20 + 1.00 F 15 12 


1-12.4 12.4-18 
PE2216-6, | 4.0 - 18.0 ; ; 15 12 
PE2216-10 | 4.0- 18.0] 10+ 1.00 i 15 12 
PE2216-20 | 4.0- 18.0 | 20+ 1.00 z 15 12 
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183 DUAL DIRECTIONAL COUPLERS 


PRICE 
1- ‘ 25-49 50-99 100 + 
$369. $344.05 $318.16 $295.96 


PASTERNACK 
PE2224-20 


ALL CONNECTORS ARE SMA FEMALE 
OPERATING TEMPERATURE: - 55°C TO +105°C 


COUPLING 
(dB) TRUE 
FREQUENCY INCLUDES FREQUENCY INSERTION AVERAGE 
RANGE FREQUENCY SENSITIVITY LOSS DIRECTIVITY INCIDENT 
(GHz) SENSITIVITY (dB MAX) (dB MINIMUM) WATTS 


PE2217-10 . . 10 + 1.25 
PE2217-20 ° ‘ 20 + 1.25 
PE2217-30 . ° 30 + 1.25 


PE2218-10 . : 10 + 1.25 
PE2218-20 . 2. 20 + 1.25 
PE2218-30 . . 30 + 1.25 


PE2219-10 Fi ‘ 10 + 1.25 
PE2219-20 ° -0 20 + 1.25 
PE2219-30 ‘ . 30 + 1.25 


PE2220-10 * . 10 + 1.25 
PE2220-20 . . 20 + 1.25 
PE2220-30 . : 30 + 1.25 


PE2221-10 . . 10 + 1.25 
PE2221-20 : . 20 + 1.25 
PE2221-30 . . 30 + 1.25 


PE2222-10 -0 - 12. 10 + 1.25 
PE2222-20 . 4 20 + 1.25 
PE2222-30 ° . 30 + 1.25 


PE2223-10 ° . 10 + 1.25 
PE2223-20 . 20 + 1.25 
PE2223-30 30 + 1.25 
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90° HYBRIDS 184 


ALL CONNECTORS ARE SMA FEMALE 


POR TCE 


$179.95 | $167.35 | $154.76 
179.95 167.35 154.76 


COUPLING 
OR THRU LOSS (dB) 
INCLUDES 
FREQ. SENSITIVITY 


FREQUENCY 
SENSITIVITY 


ISOLATION 
(dB Min.) 


$143.96 


143.96 


257.96 


IGH POWER DIRECTIONAL COUPLERS 


600 WATTS CW 
10K PEAK 


PED232 30, INPUT & OUTPUT CONNECTORS ARE N FEMALE 
Q COUPLED PORT IS SMA FEMALE 


FREQUENCY FREQUENCY INSERTION’ VSWR (MAX) PRICE 
RANGE SENSITIVITY LOSS DIRECTIVITY PRIMARY 
$849.95 $790.45 $730.96 $679.96 


649.95 604.45 558.96 519.96 
649.95 604.45 558.96 519.96 


143.96 


143.96 


—R 


1.5 - 4.5 


5.0 - 11.0 


PE2235-30 


1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.20 
1.30 
1.20 
1.30 
1.30 
1.30 

-30 


1 


PE2227-30 
PE2228- 
PE2234-30 
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185 PRESET TORQUE WRENCHES 


PES5O11-1 SMA/2 . 9mn/3 . Som . $111.60 $103.20 
PE5011-2 smc . . 130.20 120.40 
PE5011-3 7mm . . 130.20 120.40 


PE5011-4 TNC (HEX NUT) ° ° 120.90 111.80 
PE5011-5 SSMA . . 120.90 111.80 
PE5011-6 N/SC (HEX NUT) . : 120.90 111.80 


Model No. 1-24 25-49 50-99 100+ 
Des PE5200 $24.95 $23.20 $21.46 $19.96 


HEAVY DUTY TOOL SPECIFICALLY DESIGNED FOR CUTTING COAXIAL CABLE 


PRODUCTION GRADE CRIMPING TOOLS 


SCISSOR PRICE STRAIGHT 
Model No. DESCRIPTION 1-24 25-49 50-99 100+ 
PESOO8 SCISSOR $200.00 $186.00 $172.00 $160.00 
PESO09 STRAIGHT 300.00 279.00 258.00 240.00 


THESE RATCHET CONTROLLED TOOLS ARE DESIGNED TO PROVIDE CONSISTENT, RELIABLE HEX CRIMP TERMINATIONS TO INDUSTRY SPECIFICATIONS. THESE TOOLS 
ARE MADE OF FORGED STEEL TO HANDLE YEARS OF PRODUCTION. DIES MUST BE PURCHASED SEPARATELY *(SEE BELOW)* 


*INTERCHANGEABLE DIES* 


PE5010-1 
PES5010-2 
PE5010-3 
PE5010-4 
PES010-5 
PE5010-6 
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COAXIAL CRIMPING TOOLS 186 


THESE RATCHET CONTROLLED CRIMP TOOLS ARE DESIGNED TO PROVIDE 
CONSISTENT, RELIABLE HEX CRIMP TERMINATIONS TO INDUSTRY 
SPECIFICATIONS ON A WIDE RANGE OF COAX CONNECTORS. A 

UNIQUE RATCHET RELEASE MECHANISM IS PROVIDED TO ALLOW REMOVAL 
OF AN INCORRECTLY PLACED CONNECTOR OR CRIMP RING PRIOR TO 
COMPLETING THE CRIMP CYCLE. 


1-24 25-49 50-99 100 + 
$79.95 $74.35 $68.76 $63.96 


| Model No. | FOR CABLE SERIES HEX CAVITY SIZES 


RG55, RG58, RG59, RG62, RG142, RG223 & RG400 


-068 -213 255 
PE5006 RG174, RG178, RG179, RG180, RG187, RG188, RG195, RG196 & RG316 -068 -100 -128 -178 
-100 -429 


PE5007 RG&, RG9, RG11, RG&7A, RG149, RG165, RG178, RG196, RG213, RGZ14, RG216, RG225 & RG393 


THIS CRIMPING TOOL KIT CONSISTS 
OF A FULL CYCLE, RATCHET CONTROLLED 
CRIMP TOOL FRAME, 4 INTERCHANGEABLE 
SETS OF DIES AND A STORAGE CASE. 


Model No. PE5004-KIT 
FULL CYCLE INTERCHANGEABLE DIE 


CRIMPING TOOL. COMPLETE KIT 
IN STORAGE CASE. 


— 


-24 25-49 50-99 100 + 


$219.95 $204.55 $189.16 $175.96 CRIMPS COAXIAL CONNECTORS ON THE FOLLOWING 
SERIES OF COAXIAL CABLE: RG5, RG6, RGB, 
RG9, RG11, RG21, RG55, RG58, RG59, RG62, 
RG87A, RG140, RG141, RG142, RG143, RG165, 
RG174, RG178, RG179, RG180, RG187, RG188, 
RG195, RG196, RG210, RG212, RG213, RG214, 
RG216, RG222, RG223, RG225, RG303, RG304, 


RG316, RG393 & RG400 


THIS KIT CONTAINS DIES HAVING THE FOLLOWING 
HEX SIZES: .042, .068, .080, .100, .128, 
-151, .178, .213, .255, .324 & .429 


Model No. PE5002 PRICE ; 
UNIVERSAL FULL CYCLE CRIMP TOOL 1-24 25-49 50-99 100 + 
"RATCHET CONTROLLED” $199. $171.96 $159.96 


Yd, 
Cea OVERALL LENGTH: 18” 


y WEIGHT: 5 LBS. 
\“ 


THESE UNIVERSAL COAX CRIMP TOOLS ARE DESIGNED TO CRIMP MOST 
COMMERCIALLY AVAILABLE COAX CONNECTORS UTILIZING THE CRIMP METHOD 
OF TERMINATION ON THE CENTER CONDUCTOR AND OUTER FERRULE. THE 
AVAILABILITY OF NINE CAVITIES IN ONE JAW ELIMINATES THE NECESSITY 
FOR JAW INSERT VARIATIONS OR MULTIPLE TOOLS. 


Model No. PE5003 
UNIVERSAL BENCH MOUNTED CRIMP TOOL 
"NOT RATCHET CONTROLLED” 


MIL SPEC 
M-22250/5 
CENTER CONDUCTOR ; ie 
CENTER CONDUCTOR ene el | 
RG174, RG179, RG187, RG188 & RG316 cas’ 
R160 & RG195 oe 
RGSS, RGSB, RGI41, RG142, RG223, 
RG303 & RG4OO 


RG59, RG62, RG140 & RG210 


RG5, RG6, RG21, RG143, RG212, 
RG222 & RG304 


RG8, RGO, RG11, RG149 & RG213 


RG8, RG9, RG11, RG87A, RG149, RG165, 
RG213, RG214, RG216, RG225 & RG393 


1-24 25-49 50-99 100 + 
_ $209.95 $195.25 $180.56 $167.96 
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187 COAXIAL CABLE 
MEETS OR EXCEEDS MIL-C-17 SPECIFICATIONS WHERE APPLICABLE 


GEMS 
6706 nn 


NOMINAL NOMINAL OPERATING MAXIMUM NOMINAL ATTENUATION 
IMPEDANCE DIAMETER TEMPERATURE OPERATING AT_1 GHz ATS Giz PRICE PER FOOT 

OHMS INCHES RANGE, °C VOLTAGE, VOLTS RMS PER 100 FT dB PER 100 FT dB 50-99 FT 100-249 FT 250-499 FT 500-999 Fr 1,000 FT 
RG6A/U 75.0 -332 -40 TO +80 2700 11.0 30.0 75 -70 -70 65 -60 
RG8A/U 52.0 -405 -40 TO +80 5000 9.0 28.0 ----- 55 -55 -51 47 
RG8X 50.0 242 -40 TO +80 2500 13.5 35.0  ----- 35 -33 -30 -28 
RG11A/U 75.0 405. -40 TO +80 5000 9.0 28.0 +55 -51 +51 -47 -44 
RG55B/U 53.5 -206 ~55 TO +80 1900 16.5 51.0 ----- -60 -56 +52 -48 
RGS8C/U 50.0 +195 -40 TO +80 1900 20.0 60.0 = ----- soe +22 -20 19 
RG58-P (1) 50.0 -163 -40 TO +80 1900 _ 14.0 39.0 «95 88 -88 82 -76 
RG59B/U 75.0 +242 -40 TO +80 2300 11.5 41.0 9 ----- 0 ==--- +23 -21 -20 
RG59-P (1) 75.0 -190 -40 TO +80 2300 11.0 32.0 -95 -88 -88 -82 -76 
RG62A/U 93.0 +242 -40 TO +80 750 8.5 29.5 wwmne  wenen -26 +24 +22 
RG71B/U 93.0 -250 -55 TO +80 750 8.5 29.5 -60 -56 -56 «52 -48 
RG108A/U 78.0 -235 -40 TO +80 1000 26.2 80.0 ----- -40 37 34 ~32 
RG122/U 50.0 -160 -40 TO +80 1900 29.2 89.0  ----- -40 -40 337 -34 
RG140/U 75.0 -233 -55 TO +250 2300 13.0 36.0 4.00 3.72 3.72 3.44 3.20 
RG141A/U 50.0 -190 -55 TO +250 1900 13.0 36.0 2.50 2.33 2.33 2.15 2.00 
RG142B/U 50.0 +195 -55 TO +200 1900 13.0 36.0 1.90 1.77 1.77 1.63 1.52 
RG174A/U 50.0 -100 -40 TO +80 1500 31.0 97.0)  — wwnwe  nnne 17 -16 -15 
RG178B/U 50.0 -075 -55 TO +200 1000 45.0 115.0  ----- -40 -37 34 32 
RG179B/U 75.0 -100 -55 TO +200 1200 25.0 62.5 -63 -59 -59 -54 +50 
RG180B/U 95.0 +145 -55 TO +200 1500 16.5 49.5 1.10 1.02 1.02 -95 -88 
RG187A/U 75.0 -110 -55 TO +250 1200 25.0 62.5 1,00 -93 -93 -86 -80 
RG188A/U 50.0 -110 -55 TO +250 1200 30.0 79.0 -70 +65 -65 -60 -56 
RG188-DS (2) 50.0 -122 -55 TO +250 1200 30.0 79.0 1.50 1.40 1.40 1.29 1.20 
RG196A/U 50.0 -080 -55 TO +250 1000 45.0 115.0 . ----- -50 -50 -47 -43 
RG210/U 93.0 +242 -55 TO +250 750 3.1 9.0 7.50 6.98 6.98 6.45 6.00 
RG213/U 50.0 -405 -40 TO +80 5000 9.0 28.0 ----- 45 -45 42 39 
RG214/U 50.0 -425 -40 TO +80 5000 9.0 28.0 2.20 2.05 2.05 1.89 1.76 
RG216/U 75.0 -425 -40 TO +80 5000 9.0 28.0 ----- -50 47 -43 -40 
RG217/U 50.0 -545 -40 TO +80 7000 5.8 19.0 1.50 1.40 1.40 1.29 1.20 
RG218/U 50.0 -870 -40 TO +80 11000 3.8 13.5 5.50 5.12 5.12 4.73 4.40 
RG219/U 50.0 +945 -40 TO +80 11000 3.8 13.5 17.00 15.81 15.81 14.62 13.60 
RG223/U 50.0 -216 -40 TO +80 1900 16.5 51.0 -90 -84 -84 77 -72 
RG225/U 50.0 -430 -55 70 +250 5000 7.5 21.0 16.00 14.88 14.88 13.76 12.80 
RG302/U 75.0 -206 -55 TO +200 2300 13.0 36.0 2.00 1.86 1.86 1.72 1.60 
RG303/U 50.0 -170 -55 TO +200 1900 13.0 36.0 1.50 1.40 1.40 1.29 1.20 
RG316/U 50.0 -102 -55 TO +200 1200 30.0 79.0 +65 -60 -60 56 52 
RG316-DS (2) 50.0 -114 -55 TO +200 1200 30.0 79.0 1.30 1.21 1.21 1.12 1.04 
RG393/U 50.0 -390 -55 TO #200 5000 7.5 21.0 6.50 6.05 6.05 5.59 5.20 
RG400/U 50.0 -195 -55 TO +200 1900 13.0 36.0 1.85 1.72 1.72 1.59 1.48 
RG401/U (3,13) 50.0 250 -55 TO +125 3000 9.7 26.1 7.00 6.51 6.51 6.02 5.60 
RG402/U (4,13) 50.0 -141 -55 TO +125 2500 13.0 36.0 2.75 2.56 2.56 2.37 2.20 
RG405/U (4,13) 50.0 -085 -55 TO +125 2000 22.0 50.0 2.75 2.56 2.56 2.37 2.20 


CONTINUED ON THE NEXT PAGE 
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MEETS OR EXCEEDS MIL-C-17 SPECIFICATIONS WHERE APPLICABLE 


COAXIAL CABLE 
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(CONTINUED) 
NOMINAL NOMINAL OPERATING MAXIMUM NOMINAL ATTENUATION 
IMPEDANCE DIAMETER TEMPERATURE OPERATING AT 1 GHz AT 5 GHz PRICE PER FOOT 
3 OHMS INCHES RANGE, °C VOLTAGE, VOLTS RMS PER 100 FT dB PER 100 FT dB 50-99 FT 100-249 FT 250-499 FT 500-999 FT 1,000 FT 
PE-020SR (3,13) 50.0 .020 -55 TO +85 750 85.0 175.0 7.00 6.51 6.51 6.02 5.60 
PE-034SR (3,13) 50.0 .034 -55 TO +100 2000 60.0 120.0 3.00 2.79 2.79 2.58 2.40 
PE-047SR (4,13) 50.0 .047 -55 TO +100 1000 40.0 105.0 3.00 2.79 2.79 2.58 2.40 
PE-118SR (3) 50.0 .118 -40 TO +150 1000 12.2 28.2 10.00 9.30 9.30 8.60 8.00 
PE-142LL 50.0 .195 -55 TO +200 1400 12.5 _ 31.0 4.00 3.72 3.72 3.44 3.20 
PE-B1828 (5) 75.0 .305 -40 TO +80 2900 9.2 23.0 65 - 60 .60 56 52 
PE-B3199 (6) 50.0 .405 -40 TO +80 600 4.5 12.0 65 .60- .60 56 52 
PE-B4199 (7) 50.0 .403 -40 TO +80 600 6.0 15.0 75 .70 .70 .65 -60 
‘ PE-B8128 (8) 75.0  .150 -40 TO +80 600 20.0 50:02 > =--=2 .34 .32 .29 .27 
PE-SRO47AL(4,11) 50.0  .047 -55 TO +100 1000 41.0 93.0 3.50 3.26 3.26 3.01 2.80 
PE-SROA7FL (17) 50.0 .047 -40 TO +100 1000 40.0 98.0 3.50 3.26 3.26 3.01 2.80 
PE-SR401AL(3,12) 50.0 250 -55 TO +125 3000 8.0 21.0 7.00 6.51 6.51 6.02 5.60 
PE-SRA4O1FL (16) 50.0 .250 -55 TO +200 5000 7.0 18.0 7.00 6.51 6.51 6.02 5.60 
PE-SR402-75(4,13) 75.0 .141 -55 TO +125 2500 12.5 30.5 3.50 3.26 3.26 3.01 2.80 
PE-SR402AL(4,15) 50.0 141 -55 TO +125 2500 13.0 31.0 3.50 3.26 3.26 3.01 2.80 
PE-SR402FL (9) 50.0 .141 -40 TO +125 1900 12.0 29.0 3.50 3.26 3.26 3.01 2.80 
PE-SR405AL(4,14) 50.0 .085 -55 TO +125 2000 23.0 51.0 3.50 3.26 3.26 3.01 2.80 
PE-SR405FL (10) 50.0 085 -40 TO +125 1500 22.0 50.0 3.50 3.26 3.26 3.01 2.80 
PE-TOOZRML (18) 50.0 .195 -40 TO +85 1000 11.0 25.0 .80 .74 .74 .69 .64 
PE-TOO3RML (19) 50.0 .300 -40 TO +85 2000 6.5 15.5 1.10 1.02 1.02 .95 .88 
PE-TOOSRML (20) 50.0 .405 -40 TO +85 2500 4.5 10.0 1.25 1.16 1.16 1.08 1.00 
PE-TOOSRML (21) 50.0 .500 -40 TO +85 3000 3.5 8.5 2.10 1.95 1.95 1.81 1.68 
PE-TOOGRML (22) 50.0 .590 -40 TO +85 4000 3.0 7.0 2.60 2.42 2.42 2.24 2.08 
PE-TO42RML (23) 50.0 .240 -40 TO +85 1500 8.0 19.0 1.00 93 .93 .86 -80 
PE-T591RML (24) 50.0 © .195 -40 TO +85 1000 11.5 26.5 .60 56 56 52 -48 
NOTES: é 
(1) P = PLENUM CABLE, NEC 725-2(b) CLASS 2 - REQUIRES SPECIAL CONNECTORS 
(2) DS = DOUBLE SHIELDED VERSION OF MIL TYPE CABLE 
(3) SEMI-RIGID CABLE, SOLD IN 5 FEET STRAIGHT PIECES ONLY 
(4) SEMI-RIGID CABLE, SOLD IN EITHER 5 FEET STRAIGHT PIECES OR COILS OF 50 FEET 
(5) SIMILAR TO BELDEN 8281 
(6) SIMILAR TO BELDEN 9913 
(7) SIMILAR TO BELDEN 9914 £ 2 
(8) SIMILAR TO BELDEN 8218 
(9) RE-SHAPABLE VERSION OF RG402/U 
(10) RE-SHAPABLE VERSION OF RG405/U 
(11) TINNED ALUMINUM VERSION OF PE-047SR 
(12) TINNED ALUMINUM VERSION OF RG401/U 
(13) BARE COPPER JACKET 
(14) ) TINNED ALUMINUM VERSION OF RG405/U 
(15) TINNED ALUMINUM VERSION OF RG402/U 
(16) RE-SHAPABLE VERSION OF RG401/U 
(17) RE-SHAPABLE VERSION OF PE-047SR 
(18) SIMILAR TO LMR200* ° 
(19) SIMILAR TO LMR300* 
(20) SIMILAR TO LMR400* 
(21) SIMILAR TO LMR500* ; 
_ (22) SIMILAR TO LMR600* 
(23) SIMILAR TO LMR240* 
(24) SIMILAR TO LMR195* *LMR IS A REGISTERED TRADEMARK OF TIMES MICROWAVE SYSTEMS 
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ST TO ST SIMPLEX 


FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLIES 


ST TO ST DUPLEX 


SINGLE MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. 
PE300000-1 1m $23.95 $22.27 $20.60 $19.16 PE300006-1 
PE300000-2 2m 24.95 23.20 21.46 19,96 PE300006-2 
PE300000-3 3m 25.95 24.13 22.32 20.76 PE300006 -3 
PE300000-5 5m 27.95 25.99 24.04 22.36 PE300006-5 
MULTI MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model _No. 
PE300001-1 1m $12.95 $12.04 $11.14 $10.36 PE300007-1 
PE300001-2 2m 13.95 12.97 12.00 11.16 PE300007-2 
PE300001-3 3m 14.95 13.90 12.86 11.96 PE300007-3 
PE300001-5 5m 16.95 15.76 14.58 13.56 PE300007-5 


foo il 


SINGLE MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. 
PE300002-1 ~ im $27.95 $25.99 $24.04 $22.36 PE300008-1 
PE300002-2 2m 28.95 26.92 24.90 23.16 PE300008-2 
PE300002-3 3m 29.95 27.85 25.76 23.96 PE300008-3 
PE300002-5 5m 31.95 29.71 27.48 25.56 PE300008-5 
MULTI MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model _ No. 
PE300003-1 1m $15.95 $14.83 - $13.72 $12.76 PE300009-1 
PE300003-2 2m 16.95 15.76 14.58 13.56 PE300009-2 
PE300003-3 3m 17.95 16.69 15.44 14.36 PE300009-3 
PE300003-5 5m 19.95 18.55 17.16 15.96 PE300009-5 


SINGLE MODE 


2m 47.95 44.59 
3m 49.95 46.45 
5m 53.95 50.17 

MULTI MODE 

Length 1-24 25-49 
Im $23.95 $22.27 
2m 25.95 24.13 
3m 27.95 25.99 
5m 31.95 29.71 


SINGLE MODE - 
Length 1-24 25-49 
Im $51.95 $48.31 
2m 53.95 50.1 
3m 55.95 52.03 
5m 59.95 55.75 
MULTI MODE 


im $37.95 $35.29 
2m 39.95 37.15 
3m 41.95 39.01 
5m 45.95 42.73 


50-99 100 + 
$39.52 $36.76 
41.24 38.36 
42.96 39.96 
-40 43.16 
50-99 100 + 
$20.60 $19.16 
22.32 20.76 
24.04 22.36 
27.48 25.56 


50-99 100+ 
$44.68 . $41.56 

: 43.16 
48.12 44.76 
51.56. 47.96 
50-99 100 + 
$32.64 $30.36 
34.36 31.96 
36.08 33.56 
39.52 36.76 


; SINGLE MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100. + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE300004-1 1m $25.95 $24.13 $22.32 $20.76 PE300010-1 Im $49.95 $46.45 © $42.96 $39.96 
PE300004-2 2m 26.95 25.06 23.18 21.56 PE300010-2 2m 51.95 48.31 44.68 41.56 
PE300004-3 3m 27.95 25.99 24.04 22.36 PE300010-3 3m 93.95 50.17 46.40 43.16 
PE300004-5 5m 28,95 26.92 24.90 23.16 PE300010-5 5m 57.95 53.89 49.84. 46. 

x 
MULTI MODE MULTI MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 = 50-99 100 + Model No. — Length 1-24 25-49 = 50-99 100 + 
PE300005-1 Im = $16.95 $15.76 $14.58 $13.56 PE300011-1 Im = $31.95 = $29.71 $27.48 = $25.56 
PE300005-2 2m 17.95 16.69 15.44 14.36 PE300011-2 2m 33.95 31.57. 29.20; 27.16 
PE300005-3 3m 18.95 17.62 16.30 15.16 PE300011-3 3m 35.95 33.43 30.92 28.76 
PE300005-5 5m 20.95 19.48 18.02 16.76 PE300011-5 5m 39,95. 37.15 34.36)" 31. 
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FC TO FC SIMPLEX FC TO FC DUPLEX 


SINGLE MODE SINGLE MODE 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. Length 1-24 25-49 50-99: 100 + 
PE300012-1 Im $31.95 $29.71 $27. $25.56 PE300018-1 Im $63.95 $59.47 $55.00 $51.16 
PE300012-2 2m 33.95 31.57 29.20 27.16 _ PE300018-2 2m 65.95 61.33 56.72 52.76 
PE300012- 3m 35.95 33.43 30.92 28.76 PE300018-3 3m 67.95 63.19 58.44 54.36 
PE300012- 5m 39.95 37.15. 34.36 = 31.96 PE300018-5 5m 71.95 66.91 61.88 57.56 
MULTI MODE MULTI MODE 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model_No. — Length 1-24 25-49 . 50-99 100 + 
PE300013-1 Im $32.95. $30.64 $28.34 © $26.36 PE300019-1 Im $64.95 $60.40 $55.86 $51.96 
PE300013-2. 2m 34.95 32.50 30.06 27.96 PE300019-2 2m 66.95. 62.26 57.58 53.56 
PE300013-3 3m 36.95 34.36 31.78 29.56 PE300019-3 3m 68.95 64.12 59.30 55.16 
PE300013-5 5m 40.95 38.08 35.22 . 32.76 PE300019-5 5m 72.95 67.84 62.74 58.36 


LC TO LC SIMPLEX LC TO LC DUPLEX 
{) fag | 


SINGLE MODE SINGLE MODE 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE300014-1 im $33.95 $31.57 $29.20 $27.16 PE300020-1 im $64.95 $60.40 $55.86 $51.96 
PE300014-2 2m 35.95 33.43 30.92 28.76 PE300020-2 2m 66.95 62.26 57.58 53.56 
PE300014-3 3m 37.95 35.29 32.64 30.36 PE300020-3 3m 68.95 64.12 -59.30 55.16 
PE300014-5 5m 41.95 39.01 36.08 33.56 PE300020-5 Sm 72.95 67.84 62.74 58.36 

: MULTI MODE MULTI MODE 
Model No. Length 1-24 25-49% 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE300015-1 Im $34.95 $32.50 $30.06 $27.96 PE300021-1 1m $65.95 $61.33 $56.72 $52.76 
PE300015-2 2m 36.95 34.36 31.78 29.56 PE300021-2 2m 67.95 63.19 58.44 54.36 
PE300015-3 3m 38.95 36.22 33.56 31.16 PE300021-3 3m 69.95 65.05 60.16 55.96 
PE300015-5 5m 42.95 39.94 36.94 34.36 PE300021-5 5m 73.95 68.77 63.60 59.16 


ST TO FC SIMPLEX ST TO FC DUPLEX 


SINGLE MODE SINGLE MODE 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE300016-1 1m $27.95. $25.99 $24.04 $22.36 PE300022-1 1m $55.95 $52.03 $48.12 . $44.76 
PE300016-2 2m 29.95 27.85 25.76 23.96 " PE300022-2 2m 57.95 53.89 49.84 46.36 
PE300016-3 3m 31.95 29.71 27.48 25.56 PE300022-3 3m 59.95 55.75 51.56 47.96 
PE300016-5 5m 33.95 31.57 29.20 27.16 PE300022-5 5m 63.95 59.47 55.00 ~ 51.16 
MULTI MODE MULTI MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE300017-1 1m $28.95 $26.92 $24.90 $23.16 PE300023-1 1m $56.95 $52.96 $48.98 $45.56 
PE300017-2 2m 30.95 28.78 26.62 24.76 PE300023-2 2m 58.95 54.82 50.70 47.16 
PE300017-3 3m 32.95 30.64 28.34 26.36 PE300023-3 3m 60.95 56.68 52.42 48.76 
PE300017-5 5m 38.95 36.22 33.50 31.16 | PE300023-5 5m 64.95 60.40 55.86 51.96 
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SINGLE MODE 
Model _No. Length 1-24 25-49» 50-99 100 + 
PE300024-1 Im $27.95 $25.99 $24.04 $22.36 
PE300024-2 2m 29.95 27.85 25.76 23.96 
PE300024-3 3m 31.95. (29.71 ° 27.48. 25.56 
PE300024-5 5m 35.95 33.43 30.92 28.76 


MULTI MODE 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE300025-1 im $30.95 $28.78 $26.62 $24.76 
PE300025-2 2m 32.95 30.64 28.34 26.36 
PE300025-3 3m 34.95 32.50 30.06 27.96 
PE300025-5 5m 38.95 36.22 33.50 31.16 


SC TO LC SIMPLEX 
Si a 


_ SINGLE MODE 
Model _ No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE300026-1 1m $28.95 $26.92 $24.90 $23.16 
PE300026-2 2m 30.95 28.78 26.62 24.76 
PE300026-3 3m 32.95 30.64 28.34 26.36 
PE300026-5 Sm 36.95 34.36 31.78 29.56 
MULTI MODE 


Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE300027-1 lm $29.95 $27.85 $25.76 $23.96 
PE300027-2 2m 31.95 29.71 27.48 25.56 
PE300027-3 3m 33.95 31.57 29.20 27.16 
PE300027-5 5m 37.95 35.29 32.64 30.36 


MTRJ TO MTRJ DUPLEX 


FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLIES 
ST TO LC SIMPLEX 


ST TO LC DUPLEX 


Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE300030-1 im $54.95 $51.10 $47.26 $43.96 
PE300030-2 2m 56.95 52.96 98 45.56 
PE300030-3 3m 58.95 54.82 50.70 47.16 
PE300030-5 5m 62.95 58.54 54.14 50.36 
MULTI MODE 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE300031-1 im $55.95 $52.03 $48.12 $44.76 
PE300031-2 2m 57.95 53.89 49.84 46.36 
PE300031-3 3m 59.95 55.75 51.56 47.96 


PE300031-5 5m 63.95 59.47 55.00 51.16 


SC TO LC DUPLEX 


SINGLE MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100 + 


PE300032-1 Im $54.95 $51.10 = $47.26 = $43.96 
PE300032-2 2m 56.95 52.96 48.98 45.56 
PE300032-3 3m 58.95 54.82 50.70 47.16 
PE300032-5 5m 62.95 58.54 54.14 50.36 
MULTI MODE 
Model_No. Length 1-24 = 25-49 50-99) 100 + 
PE300033-1 Im $55.95 $52.03 $48.12 $44.76 - 
PE300033-2 2m 57.95 53.89 49.84 46.36 
PE300033-3 3m 59.95 55.75 51.56 47.96 


PE300033-5 5m 63.95 59.47 55.00 51.16 


ST TO MTRJ DUPLEX 


MULTI MODE 
Model_No. Length 1-24 25-49 50-99 = 100 + 
PE300028-1 Im =: $29.95 $27.85 $25.76 + $23.96 
PE300028-2 2m 34.95 32.50 30.06 +=. 27.96 
PE300028-3 3m 36.95 34.36 31.78 29.56 
PE300028-5 5m 40.95 38.08 35.22 32.76 


VF45 TO VF45 DUPLEX 


MULTI MODE 
Model_No. Length 1-24 © 25-49 50- 100 + 
PE300034-1 Im $26.95 $25.06 $23.18 $21.56 
PE300034-2 2m 28.95 26.92 24.90 23.16 
PE300034-3 3m 30.95 28.78 26.62 24.76 
PE300034-5 5m 34.95 32.50 30.06 27.96 


MULTI MODE MULTI MODE 
Model No. Length 1-24 25-49 © 50-99 100 + Model No. Length 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE300029-1 Im $32.95 $30.64 $28.34 $26.36 PE300035-1 Im $37.95 $35.29 $32.64 $30.36 
PE300029-2 2m 34.95 32.50 30.06 27.96 PE300035-2 2m 39.95 37.15 34.36 31.96 
PE300029-3 3m 36.95 34.36 31.78 29.56 PE300035-3 3m 41.95 39.01 36.08 56 
PE300029-5 5m 40.95 38.08 35.22 32.76 PE300035-5 5m 45.95 42.73 39.52 36.76 
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FIBER OPTIC ADAPTERS 


PRICE 
ST BULKHEAD Model No. ° MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE900000 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $4.95 4.60 4.26 3.96 
PE900001 SINGLE ZIRCONIA 5.95 5.53 5.12 4.76 
PE900002 MULTI PHOSPHOR BRONZE 4.95 4.60 4.26 3.96 
ST PANEL Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
MOUNT PE900003 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $5.95 5.53 $5.12 4.76 
PE900004 SINGLE ZIRCONIA 6.95 6.46 5.98 5.56 
PE900005 MULTI PHOSPHOR BRONZE 5.95 5.53 5.12 4.76 
_ST DUPLEX Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
PANEL MOUNT PE900006 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $7.95 7.39 6.84 6.36 
PE900007 SINGLE ZIRCONIA 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE900008 MULTI PHOSPHOR BRONZE 7.95 7.39 6.84 6.36 
FC SQUARE Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
PANEL MOUNT PE900009 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $7.95 7.39 6.84 6.36 
PE900010 SINGLE ZIRCONIA 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE9O0011 MULTI PHOSPHOR BRONZE 7.95 7.39 6.84 6.36 
FC BULKHEAD Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
=— PE900012 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $7.95 7.39 $6.84 6.36 
— PE900013 SINGLE ZIRCONIA 8.95 8.32 7.70 7.16 
PE900014 MULTI PHOSPHOR BRONZE 7.95 7.39 6.84 6.36 
Mode} No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE900015 | SINGLE PHOSPHOR BRONZE $7.95 7.39 $6.84 6.36 
PE900016 SINGLE ZIRCONIA 8.95, 8.32 7.70 7.16 
PE900017 MULTI PHOSPHOR BRONZE 7.95 7.39 6.84 6.36 
SC SIMPLEX Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
PANEL MOUNT PE900018 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $6.95 6.46 5.98 5.56 
PE900019 SINGLE ZIRCONIA 7.95 7.39 6.84 6.36 
PE900020 MULTI PHOSPHOR BRONZE 6.95 6.46 5.98 5.56 
SC DUPLEX Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
PANEL MOUNT PE900021 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $9.95 $9.25 8.56 7.96 
PE900022 SINGLE ZIRCONIA 10.95 10.18 9.42 8.76 
ae PE900023 MULTI PHOSPHOR BRONZE 9.95 9.25 8.56 7.96 
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PRICE E 

ST TO FC Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ | 
PANEL MOUNT PE900024 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $7.95 7.39 6.84 6.36 
PE900025 SINGLE ZIRCONIA 8.955 2 B.32 Ps 70 cao 7216 
PE900026 MULTI PHOSPHOR BRONZE 7.95 7.39 6.84 6.36 
cae sat Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE900027 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $8.95 $8.32 $7.70 $7.16 
PE900028 SINGLE ZIRCONIA 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE900029 MULTI PHOSPHOR BRONZE 8:954.08:32:°. 7.70: 27216 
oeare He Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50-99 100+ 
PANEL MOUNT PE900030 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $8.95 $8.32 $7.70 $7.16 
PE900031 SINGLE ZIRCONIA 9.95 9.25 8.56 7.96 
PE900032 MULTI PHOSPHOR BRONZE 8.95 -s,-8.32~ 7.70 7536 
ST TO SC DUPLEX Model No. MODE SLEEVE MATERIAL 1-24 25-49 50- 100 + 
PANEL MOUNT PE900033 SINGLE PHOSPHOR BRONZE $10.95 $10.18 $9.42 $8.76 


PE900034 SINGLE ZIRCONIA 11.95 11.11 10.28 9.56 
PE900035 MULTI PHOSPHOR BRONZE 10.95 10.18 9.42 8.76 


FIBER OPTIC ATTENUATORS | 
FC ATTENUATOR ST ATTENUATOR 


Model __No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE700000-5 5 dB $119.95 $111.55 $103.16 $95.96 
PE700000-10 10 dB 119.95 111.55 103.16 95.96 
PE700000-15 15 dB 119.95 111.55 103.16 95.96 
PE700000-20 20 dB 119.95 111.55 103.16 95.96 
PE700000-25 25 dB 119,95 111.55 103.16 95.96 


Model No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100+ 
PE700001-5 5 dB $129.95 $120.85 $111.76 $103.96 
PE700001-10 10 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 
PE700001-15 15 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 
PE700001-20 20 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 
PE700001-25 25 dB 129.95 120.85 111.76 103.96 2 


ST BULKHEAD ATTENUATOR 


Model ___No. ATTENUATION 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE700002-5 5 dB $119.95 $111.55 $103.16 $95.96 
PE700002-10 10 dB 119.95 111.55 103.16 95.96 
PE700002-15 15 dB 119.95 111.55 103.16 95.96 
PE700002-20 20 dB 119.95 111.55 103.16 95.96 
PE700002-25 25 dB 111.55 103.16 


Model __No. STTEBIATIOM 1-24 25-49 50-99 100 + 
PE700003-5 dB $99.95 $92.95 $85.96 $79.96 
PE700003-10 10 dB 99.95 92.95 85.96 79.96 
PE700003-15 15 dB 99.95 92.95 85.96 79.96 
PE700003-20 20 dB 99.95 92.95 85.96 79.96 
PE700003-25 25 dB 99.95 92.95 9 


1 

~4 

1 
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MAILING LIST - 3 194 


TO ADD, CORRECT OR DELETE YOUR NAME FROM OUR MAILING LIST, PLEASE REMOVE OR PHOTOCOPY THIS 


PAGE AND MAIL IT TO: PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
POST OFFICE BOX 16759 
A IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TO ADD 5 * PLEASE ADD ME TO YOUR MAILING LIST: 
YOUR NAME TO OUR MAILING Lf NAME - TITLE 
LIST, PLEASE COMPLETE THE Pe inn en i ae 
FORM AT THE RIGHT AND MAIL H COMPANY MAIL STOP 
IT TO US. fy oe cree Seria eto 
; ADDRESS 
‘ > CITY & STATE. : ZIP CODE 
E-MAIL ADDRESS 


a ae 
* PLEASE ADD THE FOLLOWING ADDITIONAL NAMES TO YOUR MAILING LIST: 


l 
| 
l 
l 
| 
l 
| 
= NAME TITLE g MAIL STOP 
| ee 
a 
| 
| 
| 
l 
| 


TO CORRECT 


YOUR NAME AND ADDRESS AS 
IT APPEARS ON OUR MAILING 

LIST, PLEASE ATTACH THE 
LABEL ON THE BACK COVER OF 
THIS CATALOG TO THE AREA 
INDICATED ON THIS FORM, T 
MAKE THE NECESSARY 
CORRECTIONS IN THE SPACE E 
PROVIDED TO THE RIGHT AND 
MAIL THE FORM TO US. 


| * PLEASE CORRECT MY NAME OR ADDRESS: 
MAKE CORRECTION(S) BELOW: 


ATTACH INCORRECT 


LABEL(S) HERE 


TO DELETE 


SOMEONE FROM OUR MAILING 
LIST, OR IF YOU ARE 
RECEIVING MULTIPLE 
CATALOGS AT THE SAME TIME, 
PLEASE ATTACH THE LABELS 


| 
: 

ong Cpe amram ATTACH LABEL(S) HERE 
l 


| * PLEASE DELETE THE FOLLOWING PERSON(S) FROM YOUR MAILING LIST: 


RECEIVE ON THE AREA L 
INDICATED TO THE RIGHT oF ! 
THIS FORM, AND MAIL IT TO Ny 


us. E| | 
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195 ORDER FORM - FOR CREDIT CARD ORDERS ONLY 


ORDER FORM MUST BE FILLED OUT COMPLETELY 


s ATTN: LINE ITEM MINIMUM - U.S. $10.00 

Pp . ALL SALES ARE FINAL, EXCEPT AS 
pe a ee sla re RE a Ea COVERED BY PASTERNACK 

1 CITY: STATE ZIP ENTERPRISES, LLC LIMITED WARRANTY. 

0 DATE: COMPANY PO. # | 


PE PART NUMBER | FOR PASTERNACK ENTERPRISES, LLC USE ONLY EXTENDED PRICE 


= 
i—) 
J 
m 
] 
=z 
mi 
oS 


**SHIPPING CHARGES "SUB-TOTAL FOR GOODS 
1. FOR CREDIT CARD ORDERS, ACTUAL SHIPPING CHARGES WILL BE ADDED. eee 00.00) 
“ro 
(_ ) UPS GROUND ( ) UPS BLUE (_) UPS ORANGE CA RESIDENTS ONLY 
() UPS RED (_) FEDEX P1* (_) FEDEX ECONOMY* SHIPPING CHARGES** 
*YOUR FEDEX ACCOUNT NUMBER IS REQUIRED IN ORDER TO SHIP YOUR PACKAGE 
ACCOUNT NUMBER ~ TOTAL PRIOR TO SHIPPING 
~ CHARGES BEING ADDED 


*FOR RESALE, PLEASE ATTACH RESALE CERTIFICATE OR ENTER YOUR 
RESELLER’S PERMIT NUMBER IN THE SPACE BELOW AND SIGN THE 
ORDER 


SELLER’S PERMIT # 


CARDHOLDER’S REGISTERED MAILING ADDRESS IF DIFFERENT = 
FROM ABOVE. : 


NAME 
COMPANY 
ADDRESS 
CITY. 


tn.) tet Cy { ) 


CREDIT CARD ACCOUNT NUMBER EXPIRATION DATE 
CARDHOLDER’S NAME (PLEASE PRINT OR TYPE) 
CARDHOLDER’S SIGNATURE (REQUIRED FOR ALL ORDERS) 


YOUR TELEPHONE NUMBER: 
YOUR FAX NUMBER: ; 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 


ee ee ee ee a ee ee 


4 
a 
iS) 


MOUNTING HOLES 


-125 
125 
-140 
+125 
+125 


-067 
-094 


#3-56 TAP 


#4-40 TAP 


#6-32 TAP 
#2-56 TAP 


{S10 36@ 


ee te EES GH 
-500 | .340 | .222 | .093 
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TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 


° 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


POST OFFICE BOX 16759 


IRVINE, CA 92623-6759 


U.S.A. 


E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM .WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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Model _ No. Page No. | Model No. Page No. | Model No. Page No. | Model No. Page No. 
PE1001 THRU PE1003 113 PE3174 THRU PE3178 87 PE3368 19 PE3501 79 
PE1510 THRU PE1512 163 PE3181 66 PE3369 27 PE3502 rae 
PE1601 THRU PE1610 161 PE3182 69 PE3370 18 PE3504 77 
PE2000 THRU PE2049 162 PE3183 71 PE3371 19 PE3505 21 
PE2050 THRU PE2060 184 PE3184 35 PE3373 18 PE3508 17 
PE2061 & PE2062 162 PE3185 71 PE3375 19 PE3510 29 
PE2063 THRU PE2066 161 PE3187 66 PE3376 67 PE3511 31 
PE2200 THRU PE2207 181 PE3188 34 PE3377 27 PE3512 & PE3513 29 
PE2208 THRU PE2216 182 PE3189 71 PE3378 18 PE3514 & PE3515 31 
PE2217 THRU PE2224 183 PE3190 69 PE3380 31 PE3516 & PE3517 57 
PE2225 THRU PE2236 184 PE3192 71 PE3381 18 PE3518 90 
PE3000 22 PE3193 43 PE3382 36 PE3519 45 
PE3003 29 PE3199 71> | PE3384 18 PE3520 40 
PE3005 22 PE3200 69 PE3385 27 PE3521 39 
PE3010 21 PE3205 & PE3207 71 PE3387 28 PE3522 90 
PE3013 43 PE3210 86 PE3388 67 PE3524 39 
PE3015 25 PE3211 69 PE3389 18 PE3525 414 
PE3020 17 PE3214 86 PE3393 30 PE3528 he 
PE3023 89 PE3216 71 PE3394 77 PE3530 24 
PE3025 18 PE3217 53 PE3395 95 PE3531 e 36 
PE3034 53 PE3218 & PE3221 71 PE3396 THRU PE3400 73 PE3534 39 
PE3038 60 PE3223 41 PE3402 77 PE3535 87 
PE3041 67 PE3224 71 PE3404 73 PE3538 15 
PE3042 23 PE3226 86 PE3405 33 PE3539 26 
PE3044 18 PE3227 53 PE3407 55 PE3542 57 
PE3047 19 PE3230 30 PE3408 77 PE3543 94 
PE3050 37 PE3231 94 PE3409 95 PE3544 77 

- PE3051 35 PE3232 51 PE3411 29 PE3545 90 
PE3052 21 PE3233 71 PE3412 50 PE3548 66 
PE3054 17 PE3234 45 PE3413 20 PE3551 { 89 
PE3056 33 PE3236 THRU PE3244 24 PE3414 77 PE3553 35° 
PE3057 94 PE3246 THRU PE3252 23 PE3416 95 PE3557 20 
PE3061 23 PE3253 34 | -PE3417 32 PE3561 86 
PE3062 47 PE3254 23 PE3418 77 PE3562 26 
PE3067 15 PE3255 49 PE3420 29 PE3568 45 
PE3071 49 PE3256 23 PE3421 77 PE3570 47 
PE3074 78 PE3258 72 PE3422 45 PE3571 79 
PE3075 15 PE3259 32 PE3423 20 PE3572 THRU. PE3574 4 
PE3078 33 PE3261 23 PE3425 77 PE3577 57 
PE3079 19 PE3263 & PE3265 72 PE3427 20 |. PE3580 25 
PE3081 15 PE3268 50 PE3428 31 PE3581 73 
PE3082. 17 PE3269 & PE3271 72 PE3429 29 PE3582 THRU PE3584 15 
PE3083 60 PE3272 50 PE3430 77 PE3587 & PE3588 . 69 
PE3085 58 PE3273 THRU PE3278 72 PE3431 20 PE3589 & PE3590 63 
PE3087 15 PE3279 47 PE3434 & PE3435 77 PE3591 64 
PE3088 21 PE3280 THRU PE3288 72 PE3436 20 PE3592 & PE3593 62 
PE3089 88 PE3290 70 PE3437 24 PE3594 65 
PE3093 33 PE3291 45 PE3440 20 PE3595 & PE3596 81 
PE3094 21 PE3293 THRU PE3299 70 PE3441 47 PE3597 & PE3598 83 
PE3095 60 PE3301 70 PE3442 20 PE3600 & PE3601 82 
PE3097 23 PE3302 45 PE3443 34 PE3602 84 
PE3098 57 PE3304 & PE3306 70 PE3444 31 PE3604 21 
PE3100 67 PE3307 73 PE3445 16 PE3605 90 
PE3102 33 PE3309 THRU PE3316 70 PE3446 20 PE3606 19 
PE3103 20 PE3318 45 PE3447 47 PE3607 47 
PE3104 95 PE3319 29 PE3448 46 PE3608 77 
PE3108 58 PE3320 53 PE3450 20 PE3611 33 
PE3109 39 PE3321 & PE3323 45 PE3451 58 PE3612 73 
PE3112 67 PE3325 THRU PE3332 17 PE3454 20 PE3613 26 
PE3113 & PE3116 17 PE3333 33 PE3455 47 PE3614 456 
PE3117 59 PE3334 95 PE3457 90 PE3615 26 
PE3120 90 | PE3338 59 PE3458 18 PE3616 73 
PE3121 27 PE3340 60 PE3459 29 PE3617 51 
PE3122 69 PE3341 73 PE3460 17 PE3618 3 
PE3130 64 PE3343 90 PE3462 16 PE3623 25 
PE3133 & PE3134 69 PE3344 29 PE3466 78 PE3626 26 
PE3137 29 PE3345 43 PE3468 36 PE3627 19 
PE3138 27 PE3346 79 PE3470 15 PE3634 40 
PE3139 69 PE3347 31 PE3472 48 PE3635 33 
PE3141 31 PE3348 95 PE3476 & PE3477 23 PE3641 24 
PE3143 49 PE3349° 24 PE3479 26 PE3642 25 
PE3145 69 PE3351 18 PE3480 102 PE3644 56 
PE3147 32 PE3352 29 PE3481- 28 PE3646 2 
PE3149 & PE3152 37 PE3353 27 PE3483 30 PE3649 D5 
PE3154 87 PE3354 19 PE3485 52 PE3650 
PE3156 37 PE3355 17 PE3487 47 PE3651 
PE3157 & PE3158 69 PE3357 60 PE3488 54 PE3652 
PE3159 25 PE3358 17 PE3490 81 PE3653 7 
PE3160 33 PE3360 19 PE3492 28 PE3654 ‘ 
PE3164 21 PE3361 27 PE3494 35 PE3655 35 
PE3166 61 PE3362 67 PE3495 15 PE3656 B 
PE3168 49 PE3364 21 PE3496 47 PE3657 y 
PE3170 69 PE3365 58 PE3497 & PE3498 89 PE3658 6 
PE3171 33 PE3366 18 PE3499 47 PE3660 2A 
PE3172 66 PE3367 44 PE3500 car PE3661 Z 56 
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_ PE3662 45 PE3854 20 PE33176 40 PE33654 THRU PE33656 63 
 PE3664 87 PE3857 59 PE33178 55 PE33657 66 
PE3665 & PE3666 56 PE3858 31 PE33179 75 PE33658 & PE33660 82 
PE3667 51 PE3864 33 PE33188 74 PE33662 90 
PE3671 & PE3672 24 PE3865 29 PE33191 41 PE33664 82 
PE3674 19 PE3867 : 28 PE33196 & PE33197 74 PE33666 THRU PE33672 62 
PE3675 WEeEs PE3871 35 PE33231 il PE33673 87 
PE3678 16 PE3874 23 PE33232 12 PE33674 64 
PE3679 38 PE3876 31 PE33233 1 PE33675 : 65 
PE3684 78 PE3882 50 PE33236 47 PE33676 & PE33680 64 
PE3686 53 PE3883 81 PE33247 67 PE33682 65 
PE3689 17 PE3885 A 96 PE33258 26 PE33686 THRU PE33690 85 
PE3693 50 PE3886 25 PE33261 65 PE33692 84 
PE3694 57 PE3887 46 PE33267 25 PE33701 89 
PE3696 26 PE3895 59 PE33270 67 PE33704 61 
PE3697 33 PE3898 94 PE33304 60 PE33706 59 
PE3698 50 PE3899 27 PE33316 90 PE33728 51 
PE3699 49 PE3901 19 PE33321 49 PE33749 37 
PE3705 15 PE3902 81 PE33330 67 PE33778 60 
PE3706 33 PE3903 40 PE33349 3 65 PE33789 40 
PE3713 31 PE3904 89 PE33350 63 PE33844 44 
PE3714 SENET PE3906 15 PE33352 85 PE33864 40 
PE3715 33 PE3908 66 PE33356 62 PE33896 34 
PE3721 61 PE3911 45 PE33361 87 PE33928 88 
PE3722 66 PE3914 57 PE33363 82 PE33929 43 
PE3726 49 PE3915 61 PE33370 60 PE33938 60 
PE3733 25 PE3916 & PE3917 63 PE33383 89 PE33948 87 
PE3735 57 PE3918 & PE3919 83 PE33391 78 PE33964 39 
PE3736 86 PE3920 48 PE33399 THRU PE33416 74 PE33969 89 
PE3739 27 PE3921 52 PE33417 & PE33419 75 PE33974 50 
PE3745 26 PE3922 54 PE33420 88 PE33984 58 
PE3746 24 PE3924 35 PE33421 THRU PE33436 75 PE33996 a4 
~ PE3747 77 PE3925 38 PE33437 76 PE34023 79 
PE3749 15 PE3929 40 PE33438 94 PE34061 37 
PE3750 23 PE3930 102 PE33439 76 PE34069 96 
PE3755 66 PE3931 39 PE33440 22 PE34070 & PE34071 40 
PE3756 25 PE3932 40 PE33441 76 PE34078 84 
PE3758 39 PE3935 18 PE33442 22 PE34116 100 
PE3759 37 PE3940 35 PE33443 76 PE34122 96 
PE3764 40 PE3944 86 PE33444 22 PE34135 37 
PE3765 83 PE3949 19 PE33445 76 PE34138 & PE34140 48 
PE3769 44 PE3950 58 PE33446 22 PE34141 37 
PE3775 31 PE3953 21 PE33447 & PE33448 76 PE34142 48 
PE3776 16 PE3954 79 PE33449 22 PE34143 44 
PE3777 ; 19 PE3956 35 PE33450 THRU PE33452 76 PE34144 & PE34146 48 
_PE3779 29 PE3957 45 PE33454 22 PE34148 44 
PE3780 25 PE3958 30 PE33455 56 PE34149 48 
PE3781 50 PE3959 35 PE33456 76 PE34150 54 
_ PE3782 ; 43 PE3960 79 PE33457 56 PE34151 44 
PE3790 2 7 PE3961 36 PE33458 76 PE34152 54 
PE3792 19 PE3962 49 PE33476 63 PE34153 44 
PE3794 40 PE3963 48 PE33481 43 PE34154 54 
PE3796 25 PE3965 52 PE33491 79 PE34155 44 
PE3797 49 PE3966 53 PE33502 41 PE34156 54 
PE3799 35 PE3967 35 PE33516 58 PE34157 44 
PE3800 37 PE3971 54 PE33518 40 PE34158 54 
PE3803 : 94 PE3973 35 PE33519 THRU PE33523 26 PE34159 44 
PE3806 35 PE3977 51 PE33525 & PE33527 47 PE34160 37 
PE3807 15 PE3979 52 PE33528 55 PE34161 54 
PE3808 ‘ 81 PE3982 56 PE33530 53 PE34162 16 
PE3809 86 PE3983 54 PE33532 55 PE34163 44 
PE3810 66 PE3986 51 PE33534—* 53 PE34164 THRU PE34168 16 
PE3811 25 PE3987 31 PE33535 89 PE34169 43 
PE3814 27 PE3988 52 PE33536 55 PE34170 16 
PE3815 59 PE3989 & PE3991 56 PE33537 & PE33539 79 PE34171 43 
PE3816 18 PE3992 59 PE33541 79 PE34173 16 
PE3818 28 PE3993 54 PE33543 53 PE34174 43 
PE3819 & PE3820 32 PE3995 48 PE33545 55 PE34175 16 
PE3821 & PE3822 30 PE3996 51 PE33546 THRU PE33554 80 PE34176 43 
PE3823 & PE3824 34 PE3997 47 PE33555 43 PE34177 16 
PE3825 & PE3826 36 PE33001 46 PE33556 82 PE34178 43 
PE3827 48 PE33003 28 PE33557 THRU PE33567 80 PE34179 37 
PE3828 46 PE33009 80 PE33580 85 PE34180 28 
PE3829 52 PE33011 51 PE33583 60 PE34181 53 
PE3830 54 PE33021 55 PE33586 67 PE34182 28 
PE3832 33 PE33068 59 PE33605 73 PE34183 43 
PE3835 35 PE33098 90 PE33615 56 PE34184 28 
PE3836 37 PE33117 43 PE33641 81 PE34185 43 
PE3842 18 PE33121 63 PE33643 83 PE34186 THRU PE34191 28 
PE3843 59 PE33122 56 PE33644 67 PE34192 37 
PE3845 25 PE33143 62 PE33645 83 PE34193 28 
PE3849 3 24 PE33154 81 PE33646 67 PE341946 53 
PE3850 25 PE33165 61 PE33647 81 PE34195 30 
PE3852 60 PE33168 50 PE33649 83 PE34196 53 
PE3853 61 PE33175 62 PE33650 & PE33652 61 PE34197 30 
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PE34198 53 PE34411 58 PE34506 89 PE35245 9.4 
PE34199 & PE34200 30 PE34412 88 PE34507 85 PE35246 98 
PE34201 53 PE34413 58 PE34508 89 PE35247 & PE35249 99 
PE34202 30 PE34414 88 PE34509 85 PE35348 42 
PE34203 49 PE34415 58 PE34510 89 PE35349 101 
PE34204 30 PE34416 88 PE34511 . 85 PE35350 42 
PE34205 49 PE34417 58 PE34512 89 PE35351 101 
PE34206 30 PE34418 88 PE34518 82 PE35352 42 
PE34207 45 PE34419 58 PE34520 99 PE35353 101 
PE34208 & PE34209 32 PE34420 88 PE34532 THRU PE34538 79 PE35354 42 
PE34210 49 PE34421 59 PE34554 9 PE35355 101 
PE34211 32 PE34422 88 PE34570 & PE34572 91 PE35356 42 
PE34212 49 PE34423 57 PE34573 99 PE35357 101 
PE34213 32 PE34424 59 PE34574 & PE34576 91 PE35358 42 
PE34214 55 PE34425 & PE34427 57 PE34577 94 PE35359 101 
PE34215 32 PE34428 59 PE34578 91 PE35360 42 
PE34216 55 PE34429 57 PE34579 94 PE35361 101 
PE34217 32 PE34430 59 PE34580 91 PE35362 42 
PE34218 55 PE34431 57 PE34581 94 PE35363 101 
PE34219 32 PE34432 59 PE34582 91 PE35364 42 
PE34220 30 PE34433 57 PE34583 94 PE35365 101 
PE34221 55 PE34434 60 PE34584 91 PE35366 42 
PE34222 50 PE34435 90 PE34585 94 PE35367 101 
PE34223 32 PE34436 60 PE34586 91 PE35368 42 
PE34224 34 PE34437 90 PE34587 94 PE35369 101 
PE34225 55 PE34438 60 PE34588 91 PE35370 42 
PE34226 34 PE34439 95 PE34589 94 PE35371 THRU PE35375 101 
PE34227 55 PE34440 90 PE34590 91 PE35418 

PE34228 34 PE34441 95 PE34591 94 PE35419 13 
PE34229 55 PE34442 90 PE34592 91 PE35420 8 
PE34230 34 PE34443 THRU PE34447 95 PE34593 THRU PE34597 22 PE35421 10 
PE34231 50 PE34448 66 PE34598 96 PE35422 9 
PE34233 34 PE34449 95 PE34600 THRU PE3604 22 PE35423 B 
PE34234 50 PE34450 86 PE34614 100 PE35424 9 
PE34235 34 PE34451 95 PE34681 THRU PE34705 68 PE35475 10 
PE34236 50 PE34452 66 PE34709 40 PE35591 THRU PE35611 4 
PE34237 34 PE34453 95 PE34721 81 PE35639 THRU PE35672 93 
PE34238 50 PE34454 86 PE34727 97 PE300000 THRU PE300011 189 
PE34240 96 PE34455 66 PE34729 THRU PE34751 92 PE300012 THRU PE300023 190 
PE34241 & PE34243 36 PE34456 & PE34458 86 PE34770 97 PE300024 THRU PE300035 191 
PE34244 21 PE34459 83 PE34833 THRU PE34836 39 PE4000 & PE4001 11 
PE34245 36 PE34460 86 PE34853 & PE34854 98 PE4002 & PE4003 109 
PE34246 87 PE34461 63 PE34856 THRU PE34866 103 PE4004 111 
PE34247 36 PE34462 83 PE34879 THRU PE34895 96 PE4005 109 
PE34248 87 PE34463 63 PE34917 39 PE4006 117 
PE34249 36 PE34464 83 PE35028 12 PE4007 THRU PE4009 109 
PE34250 87 PE34465 63 PE35064 THRU PE35154 4l PE4010 & PE4011 116 
PE34252 36 PE34466 83 PE35207 97 PE4012 105 
PE34253 87 PE34467 & PE34469 65 PE35208 100 PE4013 118 
PE34254 36 PE34470 84 PE35209 97 PE4014 & PE4015 116 
PE34255 87 PE34471 65 PE35210 100 PE4016 115 
PE34256 36 PE34472 84 PE35211 97 PE4017 122 
PE34257 THRU PE34265 46 PE34473 65 PE35212 100 PE4018 115 
PE34266 56 PE34474 84 PE35213 97 PE4019 122 
PE34268 46 PE34475 65 PE35214 | 100 PE4020 THRU PE4022 105 
PE34269 61 PE34476 84 PE35215 97 PE4023 & PE4024 115 
PE34270 46 PE34477 65 PE35216 100 PE4025 THRU PE4031 109 
PE34271 78 PE34478 84 PE35217 97 PE4032 THRU PE4035 110 
PE34272 56 PE34479 65 PE35218 100 PE4036 THRU PE4041 109 
PE34273 78 PE34480 84 PE35219 97 PE4042 117 
PE34274 51 PE34481 62 PE35220 100 PE4043 & PE4044 115 
PE34275 78 PE34482 : 84 PE35221 97 PE4045 & PE4046 123 
PE34276 51 PE34483 64 PE35222 100 PE4047 119 
PE34277 THRU PE34280 78 PE34484 84 PE35223 97 PE4048 117 
PE34281 51 PE34485 62 PE35224 100 PE4049 116 
PE34282 78 PE34486 84 PE35225 97 PE4050 122 
PE34283 51 PE34487 64 PE35226 100 PE4051 & PE4052 123 
PE34284 78 PE34488 61 PE35227 97 PE4053 115 
PE34285 52 PE34439 64 PE35228 98 PE4054 119 
PE34286 7 PE34490 62 PE35229 99 PE4055 & PE4056 116 - 
PE34287 THRU PE34291 52 PE34491 64 PE35230 98 PE4057 & PE4058 115 
PE34292 39 PE34492 82 PE35231 99 PE4059 117 
PE34293 & PE34296 52 PE34493 64 PE35232 98 PE4060 118 
PE34297 THRU PE34321 38 PE34494 81 PE35233 99 PE4061 & PE4062 117 
PE34331 100 PE34495 64 PE35234 98 PE4063 THRU PE4068 119 
PE34361 97 PE34496 82 PE35235 99 PE4069 105 
PE34374 96 PE34497 64 PE35236 98 PE4070 115 
PE34396 & PE34397 98 PE34498 85 PE35237 99 PE4071 19 
PE34398 100 PE34499 82 PE35238 98 PE4072 117 
PE34405 39 PE34500 85 PE35239 99 PE4073 105 
PE34406 88 PE34501 81 PE35240 98 PE4074 123 
PE34407 58 PE34502 82 PE35241 99 PE4075 & PE4076 127 
PE34408 88 PE34503 85 PE35242 98 PE4077 116 
PE34409 58 PE34504 89 PE35243 99 PE4078 & PE4079 115 
PE34410 88 PE34505 85 PE35244 98 PE4080 123 
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PE4081 117 PE4307 THRU PE4310 115 PE4837 THRU PE4849 126 PE7005 fs 164 
PE4082 116 PE4311 THRU PE4314 127 PE4850 THRU PE4875 130 PE7006 & PE7007 167 
PE4083 109 PE4315 & PE4316 120 PE4876 THRU PE4895 106 PE7008 175 
PE4084 115 PE4317 & PE4318 116 PE4896 THRU PE4905 122 PE7009 167 
PE4085 109 PE4319 THRU PE4321 115 PE4906 124 PE7010 165 
PE4088 119 PE4322 121 PE4907 109 PE7011 162 
PE4089 12d PE4323 122 PE4908 115 PE7013 164 
PE4091 116 PE4324 102 PE4909 119 PE7014 & PE7015 165 
PE4092 115 PE4325 THRU PE4327 109 PE4910 & PE4911 112 PE7016 164 
PE4093 127 PE4328 “118 PE4912 THRU PE4914 110 PE7017 165 
PE4094 123 PE4329 THRU PE4331 117 PE4915 & PE4916 115 PE7018 164 
PE4095 124 PE4332 109 PE4917 THRU PE4922 109 PE7019 165 
PE4096 123 PE4333 120 PE4923 & PEA924 ~ 110 PE7020 164 
PE4097 124 PE4334 THRU PE4341 122 PE4925 124 PE7021 165 
PE4098 127 PE4342 105 PE4926 & PEA927 123 PE7022 164 
PE4099 111 PE4343 120 PE4928 & PE4929 124 PE7023 166 
PE4100 120 PE4344 117 PE4930 109 PE7024 164 
PE4101 111 PE4345 115 PE4931 110 PE7025 THRU PE7028 167 
PE4102 115 PE4346 & PE4347 102-| PE4932 109 PE7029 166 
PE4104 & PE4105 102. | PE4348- 121 PE4933 127 PE7030 168 
PE4106 115 PE4349 120 PE4934 THRU PE4946 117 PE7031 & PE7032 166 
PE4107 124 PE4350 127 PE4949 THRU PE4973 108 PE7033 172 
PE4108 109 PE4351 115 PE4974 115 PE7034 & PE7035 171 
PE4109 115 PE4352 121 PE4975 119 PE7036 THRU PE7038 174 
PE4110 124 PE4353 110 PE4976 THRU PE4986 121 PE7039 THRU PE7044 166 
PE4112 109 PE4354 111 PE4987 THRU PE4992 131 PE7045 & PE7046 164 
PE4113 & PE4114 117 PE4355 118 PE4993 THRU PE4996 123 PE7047 & PE7048 165 
PE4115 & PE4116 109 PE4356 THRU PE4359 123 PE4997 & PE4998 124 PE7049 & PE7050 167 
PE4117 & PE4118 111 PE4360 THRU PE4365 124 PE44000 THRU PE44032 113 PE7051 THRU PE7057 168 
PE4119 THRU PE4122 110 PE4366 THRU. PE4369 125 PE44033 THRU PE44039 126 PE7058 172 
PE4123 THRU PE4128 111 PE4370 111 PE44040 THRU PE44042 115 PE7059 & PE7060 173 
PE4129 & PE4130 117 PE4371 & PE4372 117 PE44043 THRU PE44046 117 PE7061 THRU PE7064 163 
PE4131 118 PE4373 127 PE44047 & PE44048 124 PE7065 170 
PE4132 THRU PE4136 117 PE4374 & PE4375 108 PE44049 3 120 PE7100 THRU PE7103 177 
PE4137 118 PE4376 117 PE44050 THRU PE44060 105 PE7104 THRU PE7131 178 
PE4138 117 PE4377 THRU PE4393 115 PE44061 THRU PE44064 119 PE7132 THRU PE7138 177 - 
PE4139 118 PE4394-& PE4395 116 PE44065 THRU PE44079 118 PE7139 & PE7140 176 
PEA140 117 PE4396 & PE4397 115 PE44080 ; 120 PE7300 168 
PE4141 - 118 PE4398 THRU PE4418 109 PE44081 THRU PE44092 105 PE7301 176 
PE4142 THRU PE4156 119 PE4419 THRU PE4428 110 PE44093 120 PE700000 THRU PE700003 193 
PE4157 THRU PE4164 123 PE4429 THRU PE4443 117 PE44094 & PE44095 124 PE8000 : 175 
PE4165 THRU PE4180 124 PE4444 118 PE44096 THRU PE44098 108 PE8001 THRU PE8016 180 
PE4181 127 PE4445 108 PE44100 THRU PE44113 127 PE8017 THRU PE8038 179 
PE4182 & PE4183 116 PE4446 THRU PE4471 119 PE44114 THRU PE44116 102 PE8200 THRU PE8406 169 
PE4184 121..| PE4472 123 PE44117 108 PE9000 THRU PE9080 135 
PE4186 111 PE4473 THRU PE4481 116 PE44118 120 PE9081 THRU PE9111 136 
PE4187 & PE4188 110 PE4482 THRU PE4485 117 PE44119 THRU PE44136 125 PE9112 THRU PE9143 137 
PE4189 & PE4190 111 PE4486 THRU PE4492 118 PE44137 THRU PE44143 126 PE9144 THRU PE9180 138 
PE4191 117 PE4493 THRU PE4495 127 PE44145; ; 121 PE9181 THRU PE9214 139 
PE4192 122 PE4496 THRU PE4516 120 PE44146 THRU PE44149 103 PE9215 THRU PE9244 140 
PE4193 127 PE4517 & PE4518 108 PE44161 THRU PE44202 104 PE9245 THRU PE9274 141 
PE4194 120 PE4519 & PE4520 121 PE44203 109 PE9275 THRU PE9304 142 
PE4195 115 PE4521 105 PE44204 THRU PE44214 110 PE9305 THRU PE9335 143 
PE4196 & PE4197 110° | +PE4522 & PE4523 123 PE44215 THRU PE44234 131 PE9336 THRU PE9365 144 
PE4198 116 PE4524 THRU PE4529 111 PE44235 THRU PE44241 112 PE9366 THRU PE9395 145 
PE4199 121 PE4530 THRU PE4541 112 PE44262 THRU PE44271 114 PE9396 THRU PE9425 146 
PE4200 THRU PE4203 123 PE4542 & PE4543 110 PE44272 THRU PE44275 121 PE9426 THRU PE9455, 147 
PE4204 THRU PE4210 115 PE4544 THRU PE4546 112 PE44276 THRU PE44292 114 PE9456 THRU PE9485 148 
PE4211 116 PE4547 & PE4548 110 | *PE5001 THRU PE5007 186 PE9486 THRU PE9515 149 
E4212 115 PE4549 112 PE5008 THRU PE5200 185 PE9516 ‘THRU PE9545 150 
PE4213 THRU PE4215 109 PE4550 117 PE6000 THRU PE6003 159 PE9546 THRU PE9575 151 
PE4216 THRU PE4220 111 PE4551 THRU PE4556 106 PE6006 & PE6007 160 PE9576 THRU PE9605 152 
PE4221 THRU PE4224 117. | PE4557 & PE4558 123 PE6008 161 PE9606 THRU PE9635 153 
PE4225 THRU PE4228 127 PE4559 THRU PE4562 106 PE6009 & PE6011 159 PE9636 THRU PE9665 154 
PE4229 & PE4230 116 PE4563 THRU PE4565 122 PEGO12 THRU PE6024 160 PE9666 THRU PE9693 155 
PE4231 THRU PE4233 121 PE4566 THRU PE4575 114 PE6026 161 PE9696 THRU PE9706 103 
PE4234 THRU PE4238 102 PE4576 THRU PE4592 109 PE6027 THRU PE6029 159 PE9800 THRU PE9843 156 
>E4239 120 PE4593 THRU PE4596 123 PE6030 & PE6031 160 PE9900 THRU PE9917 157 
PE4240 THRU PE4244 108 PE4597 THRU PE4631 107 PE6032 159 PE9930 THRU PE9936 158 
PE4245 & PE4246 125 PE4632 115 PE6033 161 PE9950 THRU PE9967 157 
PEA247 115 PE4633 THRU PE4642 107 PE6034 THRU PE6043 160 PE900000 THRU PE900023 192 
PE4248 THRU PE4254 123 PE4643 115 PE6044 & PE6045 159 PE900024 THRU PE900035 193 
E4255 & PE4256 124 PE4644 105 PE6046 160 

>E4257 THRU PE4267 123 PE4645 THRU PE4647 117 PE6047 THRU PE6056 159 , 

>E4268 THRU PE4291 124 PEA648 & PE4649 119 PE6057 THRU PE6059 160 

2E4292 & PE4293 125 PE4650 & PE4651 115 PE6061 THRU PE6094 159 

9E4294 109 PE4652 THRU PE4655 117 PE6095 THRU PE6141 160 

2E4295 105 PE4656 120 PE6142 161 

»E4296 109 PE4657 127 PE6143 & PE6144 160 

»E4297 117 PE4658 123 PE6145 THRU PE6147 159 

»E4298 115 PE4659 THRU PE4708 128 PE7000 167 

E4299 127 PE4709 & PE4710 127 PE7001 164 

>E4300 111 PE4711 THRU PE4765 129 PE7002 165 

E4301 ; 121 PE4766 THRU PE4799 130 PE7003 168 

»E4302 THRU PE4306 119. PE4800 THRU PE4835 126 PE7004 165 
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AUSTRALIA 


BRAEMAC PTY LTD. 

1/59-61 BURROWS ROAD 
ALEXANDRIA, SYDNEY 

NSW 2015 

TEL: (61) 2 9550 6600 

FAX: (61) 2 9550 6377 
E-MAIL: info@braemac.com.au 
WEB: www.braemac.com.au 


INDIA, 


ELECTRONIKA ENTERPRISES 
BHADRAKALL POLE, 
RAOPURA ROAD 

BARODA 390 001 

TEL: (91) 265-313761 

FAX: (91) 265-421260 
E-MAIL: risabh@vsnl.com 


NEW ZEALAND 


BRAEMAC PTY LTD. 

48 ENTERPRISE STREET 
BIRKENHEAD, AUCKLAND 
NEW ZEALAND 

TEL: (64) 9 486 5200 
FAX: (64) 9 486 4460 
WEB: www.braemac.com.au 


SLOVAKIA 


H TEST A.S. 

NA BASTE SV. JIRI 11/260 
16000 PRAHA 6 

CZECH REPUBLIC 

TEL: (42) 0 2 33321707 
FAX: (42) 0 2 33320672 
E-MAIL: info@htest.cz 
WEB: www.htest.cz 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 


INTERNATIONAL DISTRIBUTORS — 


CZECH REPUBLIC 


H TEST AS. 


NA BASTE SV. JIRI 11/260 
16000 PRAHA 6 

CZECH REPUBLIC 

TEL: (42) 0 2 33321707 
FAX: (42) 0 2 33320672 
E-MAIL: info@htest.cz 
WEB: www.htest.cz 


JAPAN 


M-RF CO., LTD. 

1-7-9, IZUMI-CHOU 

KANDA CHIYODA-KU 

TOKYO 

TEL: (81) 3 5821-3623 

FAX: (81) 3 5821-3625 
E-MAIL: mrfsaeki@a2.mbn.or.jp 


PHILIPPINES 


TELPLUS, INC. ; 
SUITE 617 FUTURE POINT PLAZA t 
112 PANAY AVENUE, 

SOUTH TRIANGLE 

DILIMAN, QUEZON CITY 1103 
TEL: (63) 2 4135059 

FAX: (63) 2 4122081 

E-MAIL: sales@telplus.com.ph 


UNITED KINGDOM 


SPECTECH LIMITED 

98 MEDSTEAD ROAD 

BEECH 

HAMPSHIRE 

GU34 4AE 

TEL: 01420 544789 

FAX: 01420 544788 

E-MAIL: spectech@dial.pipex.com 
WEB: www.spectech.dial.pipex.com 


POST OFFICE BOX 16759 
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FRANCE 


EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES . 
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_ SPECIAL SALE 
NOW THRU MAY 31, 2002 


10% OFF AND *FREE SHIPPING* ON ALL 
ITEMS IN THE ENCLOSED CATALOG © 
USE ORDER FORM NO. 2 


ALL CABLE MEETS OR EXCEEDS MIL-C-17 
*FREE SHIPPING* ON ROLLS OF BULK CABLE 


FEET PER ROLL PRICE PER ROLL 


500 RG8A/U $190.00 
1,000 RG8X $170.00 
1,000 RG58C/U | $160.00 
1,000 RG59B/U $160.00 
1,000 RG142B/U $850.00 

500 RG213/U $190.00 

500 RG214/U $700.00 

500 RG217/U $500.00 

500 PE-B3199 (9913=) $220.00 


500 PE-B4199 (9914=) $220.00 


USE ORDER FORM NO. 1 ON THE 
REVERSE SIDE FOR BULK CABLE 


| PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
P.O. BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A 


PREPAID ORDER ren NO. us ONLY FOR THE sites Sere SHOWN BELOW 


SHIP TO: TO: 


ATTN: eee oe 
COMPANY: 
STREET: Si eee 


: _____ COMPANY P.O. # __ = eee 


q 
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SALE ENDS MAY 31,2002 


*FREE § HIPPING** 


» ie a OO > a 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
PO. BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 


PREPAID ORDER FORM NO. 2. FOR ALL ITEMS EXCEPT COAXIAL CABLE ON 
ORDER FORM #2. 


SHIP TO: 
—.. | — Ge as fon nas Fort 
BE YOUR SHIPPING LABEL AND 
COMPANY: _ Aa: 7 PACKINGSUPST TT ee 
STREET: 


CITY: eee ? ee DATE: 
wee ZIP... _ COMPANY P.O. # _ 


7.75% SALES TAX 
| CA RESIDENT ONLY 


MINIMUM ORDER OF $25.00 __ TOTAL PREPAIDBY | 
**FREE SHIPPING™ eeaes OR ial ORDER | 


SALE ENDS MAY 31, 2002 


SPECIAL SALE 
10% OFF AND *FREE SHIPPING* ON ALL ITEMS IN THE 


ATTACHED CATALOG. USE ORDER FORM NO. 2 ON THE 
REVERSE SIDE FOR ALL PRODUCTS EXCEPT BULK CABLE. 


*SPECIAL SALE TERMS: 


Yep ak SY ik, . . 


. . . 


YOU MUST USE THE ORDER FORMS ON THE REVERSE SIDE OF THIS SALE COVER. 


PAYMENT BY CHECK OR MONEY ORDER MUST BE ENCLOSED WITH YOUR ORDER. 


NO CREDIT CARD OR OPEN ACCOUNTS CAN BE ACCEPTED FOR THIS SPECIAL SALE. 

NO TELEPHONE, FAXED ORDERS OR WILL CALLS CAN BE ACCEPTED FOR THIS SPECIAL SALE. 

MINIMUM ORDER $25. 00. 

FOR FASTEST DELIVERY, USE POSTAL MONEY ORDERS, BANK MONEY ORDERS OR CASHIERS' CHECKS. 
SHIPMENTS WILL BE MADE WITHIN THREE (3) DAYS. SHIPMENTS ON PERSONAL CHECKS WILL BE MADE 
THREE (3) WEEKS AFTER CHECKS ARE DEPOSITED. 


SALES END MAY 31, 2002. ALL ORDERS MUST BE POSTMARKED PRIOR TO THAT DATE. 


FREE SHIPPING IS VAILD ONLY IN THE 48 CONTIGUOUS STATES. CALL FOR SHIPPING TO THE OTHER LOCATIONS. 


NO OTHER DISCOUNTS APPLY. 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC 
P.0 BOX 16759 
IRVINE, CA 92623-6759 


WAREHOUSE CLEARANCE 202 


THE ITEMS BELOW ARE SUBJECT TO PRIOR SALE & SUPPLY ON HAND! ALL SALES ARE FINAL! 


PASTERNACK PE6002-2SP02 PASTERNACK PEG002-4SP02 
SMA MALE TERMINATION, 50 OHM DC-2.5 GHz SMA MALE TERMINATION, 50 OHM DC-4 GHz 


SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS ) 
VSWR: 1.10:1 MAX. 312 HEX VSWR: 1.10:1 MAX. 312 HEX 
POWER POWER 


AVERAGE: 1 WATT 
PEAK: 500 WATTS MAX. (luSec Pulse, 
-01% Duty Cycle) 

PLATING: GOLD PLATED BODY & CONTACT 


PASTERNACK PEG002-8SP02 
SMA MALE TERMINATION, 50 OHM DC-8 GHz 


AVERAGE: 1 WATT 
PEAK: 500 WATTS MAX. (1uSec Pulse, 
-01% Duty Cycle) 

PLATING: GOLD PLATED BODY & CONTACT 


PASTERNACK PE4014-SP1 
50 OHM BNC FEMALE BULKHEAD WITH SOLDER CUP CONTACT 


1055 
s30-=| 247 


AN 


SPECIFICATIONS 
VSWR: 1.15:1 MAX. 312 HEX —— ra 
POWER ! “ch oe 375-32 UNEF -2A 
AVERAGE: 1 WATT MATERIALS PANEL MOUNTING HOLE 
PEAK: 500 WATTS MAX. (luSec Pulse, BODY: BRASS NICKEL PLATED PRICE 


CONTACT: GOLD PLATED 


.01% Duty Cycle) a 1-999 1000+ 
PLATING: GOLD PLATED BODY & CONTACT $5.00 $4.50 INSULATOR: PTFE .50¢ .45¢ 


FOB POINT: OUR FACILITY AT IRVINE, CALIFORNIA _ U.S.A. 

MINIMUM ORDER: $100.00 AND MINIMUM LINE ITEM: $10.90 

PRICES: The prices shown are in UNITED STATES DOLLARS and are valid, at the time of printing, for BOTH DOMESTIC AND EXPORT SALES. 
DUTIES & TAXES: ALL DUTIES & TAXES ARE THE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. 

TERMS OF PAYMENT: OPEN ACCOUNT ON APPROVED CREDIT ONLY. 


Payment on open account must be made against PASTERNACK ENTERPRISES, LLC STANDARD COMMERCIAL INVOICE ONLY. NO VOUCHERS OR OTHER 
CUSTOMER FORMS OF ANY KIND WILL BE USED. Net 30 days; PAST DUE accounts are subject to interest at the rate of 10 percent per annum. 


METHODS OF SHIPMENT: 
1) UPS SURFACE, UPS 3 DAY AIR (ORANGE), UPS 2 DAY AIR (BLUE), NEXT DAY AIR (RED) 
2) UPS INTERNATIONAL SERVICES: UPS WORLDWIDE EXPEDITED (BLUE), UPS EXPRESS (RED) 
3) AIRBORNE WITH ACCOUNT NUMBER 
4) FEDERAL EXPRESS ECONOMY, STANDARD OR PRIORITY ONE WITH ACCOUNT NUMBER 
5) FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL SERVICE WITH ACCOUNT NUMBER 


EXCHANGES AND CREDITS: ALL SALES ARE FINAL and thus, once order has been processed by PASTERNACK 
ENTERPRISES’, LLC, they MAY NOT BE returned for credit or exchange except as covered by the Limited Warranty. 


All cable assemblies are made for each specific order and are not returnable. 
LIMITED WARRANTY: 
All products are covered by a LIMITED WARRANTY for a period of ninety (90) days from the date of shipment when purchased from 
PASTERNACK ENTERPRISES, LLC. This WARRANTY is limited to the ORIGINAL PURCHASER, for the repair, replacement or credit, at PASTERNACK 
ENTERPRISES’, LLC option, for any items found to be defective after inspection by PASTERNACK ENTERPRISES, LLC at its main headquarters. 


The warranties here stated are exclusive and in lieu of all other warranties express or implied, including any warranty of fitness for purpose. In no 
event shall PASTERNACK ENTERPRISES, LLC assume liability for installation costs, or for special, incidental or consequential damages. 


APPROVAL MUST FIRST BE OBTAINED FROM PASTERNACK ENTERPRISES, LLC PRIOR TO THE RETURN OF ANY MERCHANDISE TO PASTERNACK 
ENTERPRISES, LLC FOR INSPECTION UNDER WARRANTY. Shipping charges for all materials returned under this LIMITED WARRANTY are to be PREPAID 
BY THE CUSTOMER ALL MATERIAL RETURNED WITHOUT A PASTERNACK ENTERPRISES’, LLC RETURN MATERIALS AUTHORIZATION NUMBER WILL BE 
AUTOMATICALLY REFUSED. 
EFFECTIVE 01-01-02 


PICTURES AND ART WORK SHOWN ARE ONLY REPRESENTATIVE 
AND MAY VARY FROM THE ACTUAL PRODUCT 

SPECIFICATION AND PRICES ARE 
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 


ALL PRICES SHOWN ARE IN 
UNITED STATES DOLLARS 
CAGE CODE 
NUMBER 53919 


STANDARD CABLE LENGTH TOLERANCE FOR ALL COAXIAL CABLE ASSEMBLIES 
IN THIS CATALOG IS + 1.5% OR + 3/8”, WHICHEVER IS GREATER 


PASTERNACK ENTERPRISES, LLC POST OFFICE BOX 16759 IRVINE, CA 92623-6759 U.S.A. 
TELEPHONE: (949) 261-1920 FAX: (949) 261-7451 E-MAIL ADDRESS: SALES@PASTERNACK.COM WEB ADDRESS: PASTERNACK.COM 
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